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LECTORI BENEVOLO 



NON abfque jure tuo a me exfpedare videris« 
ledlot amice, ut turn deVibio ipro, turn do 
fcriptts codicibus, qiubus ejus libellus ad 
nos eft transmilTus , tum tandem de variis erudi- 
torum in eo edendo illuftrandoque curis in limine 
ftatim difputem. Id ergo fiet, iimulque nonnuUa, 
quae ad banc meam qualemcunque operam pri> 
pius relpiciunt , fubjungentur. 

I. 

De Vibm ipfo 
ejufque aet^te & auctoritate. 

QuiBUS in terris & Tub quo coelo naOis fi* 
Vibiusj quem interpretibus fuis ftipatum 
' de novo in almae lucis auras profero , nemo facile 
dixcrit. 
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Nomen ejus Romanum hominem fignat, Nota 
olim fatifque celebrata fuit gens Vibia, Aft Vihiiis 
Sequejier ^ qmntum conftat, aliunde, quam ex hoc 
libello , hotus non eft. Quod enim Glandorpiiim 
m onomaftico Romano aflerere nonnulK referunt, 
ejus mentionem in antiquo lapide fieri , id vanunn 
efle falfumquc, infpedlus ipfe optimi viri locus 
me docuit. 

Seqjtejbfm didlum efle Vibium , librorum fcri* 
ptorum audoritate fatis eft evidum j ueque quen- 
quam puco fore , qui cum Vincentio MirabcUa in 
Antiquitatibus Syracufanis p. 104. Equcfii(cm falu- 
tandiim fibi perfuadeat* Sequejlrum vocandurh pu- 
tarat olim Jof. Scaliger, Ita enim in Ledionib, 
Aufoniariis cap. 5:. „ AUis vocatur Atyr, utVibio 
Sequeftrb. „ Verum rede hac occafione ex Gerh. 
Jph. Voflio animadvertit Laur. Theod. Gronovius, 
guem inter Vibianos interpretes recepimus , ,3 Sc-* 
M qucfirum ufurpare Plautum atque Virgilium , at 
99 tertiae quoquc declinationis efle , patere ex Tul- 
99 lio, qui in II Verrina: Aut fcqutftns aut inter-' 
99 prctes corrumpendi judiuL 99 Addit Gronovius in 
initio Jibelli MS. Mediolanenfis itemque in fine 
legi : Vibii Scquejlris de Flumirubus . . . 

Conftat ergo fie fatis de nomine ; non aeque 
4e patria, quam prorfus ignoramus. Nequeporro, 
quam arteih vel ipfe vel Virgilianus filius fit pro- 
feflus, in promtu eft dicerej littfcris navafle ope- 
ram , res ipfa docet. 



^ o ^ lit 

Reliqua ifta lubetis ignorarem, mbdo aetatem 
figere liceret adcuratius. Verum & hie coecuti- 
mus. Audi HefTelium in praefatione : ,, Qua vera 
,5 tempeftatc in vita fuerit Vibius Scquefter , haud 
M fciri potcft. Lucanus quidem apud eum recen^ 
» tiffimus ex feptem audloribus laudatis eft j & 
,j ab €0 prae ceteris poetis , qui exftant , ( nam de 
„ amifEs, qui fine controverfia multiferiam ei 
55 magno ufui fuerunt, mihi licet feteri nefcire 
,5 quod nefciam ) adhibitus in fluminum , fontium, 
,, lacuum 9 nemorum , paludum , montium , gen« 
,, tium colledlione difperfa fuit : at is , nifi quid 
3, me fefellerit, aliquot faeculis poll civilis belli 
,, fcriptorem hoc , quodcumque habemus , gnad 
„ caufla retulit in libellum. Loquor, ut opinor? 
,5 fpcciem enim aliquam videor ibi vidifle paruni 
55 recentis a Caefarum aetate geographiae; caligi- 
55 nemque temporum illorum, quibus litterarum 
,5 lumen propemodum defecerat, & quafi quodam 
,5 modo piaculum fuiflet Latine luoulenter fcire. 
55 Quod fiquis vult contra me contendere, Vi- 
55 bium fuifle natum melioribus annis ; & ad 
55 fit0\U hofjLA^tKdi KATOi fOi^cioif, aut aUqutd id ge* 
55 nus colledaneum, multarum rerum accefliones 
,5 fuifle fadas plurifariam per homines femidodos ; 
,5 nae ille minus acrem nadlus adverfarium erit. „ 

Haec omnia ut lubens ampledor , ita tamen ne- 
queo 5 quin in priorem fententiam fim multo pro- 
penfior , credamque , poft everfum Imperium Oc- 
ddentis Romanum vixifle Sequeftrem , quinto vel 
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fexto forfan aut feptimo demum faeculo. Id quae 
mihi perfuadeant , accipe. 

Statim illud eft extra omnem dubitationis aleam 
pofitum , Hon ex ipfis Poetis profecifle magis Vi- 
bium» quam ex eorum fcholiaftis ac interprets 
bus f in quibus maxime Servium permultis locis 
excitavimuss refpice potiflimum ad pag, noftrani 
3Q9. ubi Caullus , Coras ^ montes. De Ladantio^ 
cujus extant argumenta metanibrphofeon Ovidii^ 
idem hariolati lumus ad TrUonidcm paludcm. cf. ia« 
fra pag. z^6. 

Dein complura funt nomina apud noftrura, quae 
Romanis fcriptoribus prifcis ignota ji fequior aetas 
iibi vindicate Specimina rei dabunt flumina Cami-^ 
cus , Cajilinum , EJia , lUrda. £x montibus BeBiuSn 
Ex gentibus Pannonii lUyrici. Haec & fimilia igi- 
tur , in quibu$ ftatim aqua haeferat , ex Stepha- 
no Byz. Ravennate anonymo, Conftantino Por- 
phyrog. aliifque explanavimus. Neque dubitare 
fas eft, quin ex its, quae prorfus ignota perman- 
fere & dubia, nonnulla feliciter extricaturus fit 
ille, cui fatotii fuppetierit, ut hac meiite cura- 
tius medii aevi fcripta evolvere queat. Exfpetflantj 
ut puto , banc medicam manum apud noftrum in« 
ter alia Cina^ Fancus^ Endrius fluviij Spandcus 
fons: Coras iOeniphiU y Pylarw^ SufiaruSy Tcniirus 
jnontes. 

Pertinent hadlcnus dida fimul eo,ut quacVibio 
tribuenda fit audloritas, quodque ipfius operi ftatui 
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debeat prettum , intelligamus. Rede , mea quidem 

fententia , de eo judicavit Heflelius in praefatione 

editionis fuae ad Hadr. Relandum ,, Scriptor eft» 

nifi multis in locis interpolatus fit incredibilem 

in modum, non magni judicii magnaeque facul* 

tatis , nee tamen fcit nihil. Sed eft non inutilis. „ 

Paulo poft ita pergit idem 55 Animadvertes , mi Re* 

,^ lande , nonnunquam Sequeftrem 9 dum,plurimis 

,, unum in locum coadtis poeti^, quod quifque 

^ commodiiHme praecipere videbatur de geogra- 

jy phia excerpfit ^ & ex variis ingeniis obfcuriora 

,, quaeque acnotiora libavit^ & fie quidquid hoc 

>y libelli eft ac qualecumque confecit : animadver- 

9^ tesy inquam, Sequeftrem poetico more exem« 

3, ploque terminos aliquanto latius pegifTe , quam 

„ ipfius regionis nomen poftulabat. Nee mirum, 

yy quum per ambages Deorumque minifteria & fa-* 

,) bulofum fententiarum tormentum praecipitatus 

,5 fuerit liber Tpiritus eorum 5 ut potius furentis 

,j animi vaticinatio appareret , quam religiofae ora- 

55 tionis fub teftibus fides , ficut elegantiae dixit 

„ arbiter 5 fi nonnihil diverfus hie noft^r abierit 

55 a juratis terrae mcnforibus. Tamen Lucano 

55 plerumque adhaefit: quern qui negavcrint omni- 

55 no prorfus ApoUinari laurea fuifle donandum, 
3, utpote quum rerum in bello plufquam civili 

„ gcftarum pronuntiator fincerus & grahdis ctiarai 

55 fiiiflet magis., quam poeta plenus atque perfe- 

» dus 5 quo jure , quaque injuria , non eft quod 

x> edifleram tibi, At^ enim idem ifte quoque c^t;e-» 
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,3 roqui quantufcumque aliquando reus incuriae^ 
jy quod ad regionum defcriptionemattinet,a noii- 
j) nemine fuit citatus. Praeterea hominem meum 
,, aperte licet intelligere complurcs poetas vetu- 
,5 ftiores , qui pofterius evanuerunt , fuo tempore 
35 leditavifle nefcio quam ftudiofe: quorum ulla 
^ li exftarent fcripta , quae mens eft hodie fuper 
55 multis rebus , fine controverfia eadem non cri- 
35 tico foret. 33 

Porro in litteris, quibus opufculum Johanni de 
Witt dedicate haec habet Heffdius: 53Ut ne Ion-' 
3j> gius abeam, nunc honori & meritis dedico Vi- 
„ bium Sequeftrem tuis: audlorem quendam, non 
35 ilium quidem praeclarum & luculentum j ido- 
3, neum caufla antiquitatis atque utilcm tamen , & 
55 qui in poetica geographia poflit praecipue con-' 
3^ fiftcre. 5, Atque ita rem effe, prouti cenfet ille, 
cujus heic veftigia premo , ex iis quae tum ipfe 
turn reliqui interpretes notata dederunt . ad Vi- 
bium, tum tandem ex his, quae ipfi adlevimus, 
patftbit tibi frequentiflime , ledor amice, Verum, 
in rem praefentem quo minus te deducanij quid 
impedit ? 

r 

Ita'que !• properantq nimiiim calamo Sf: oculis 
fugientibus fua ex poetis decerpfifle , , loca com- 
plura te docebunt , ex Ovidio , Static , aliis , fed 
potiflSmum ex Lucano & Virgilip, perperam ab 
ipfo inteUe^iSi petita. Ifta, fi nofle defidcres, hu- 
dorum clafficorum indiculus fuppeditabit. Ita fal- 
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tern apud noftrum orti fluvii Arar Germaniacj 
Apfus item Genufus Palaejiinae^ Erafinus Lyciacy 
Jnachus Theffhliae , M^las in Epidanum influcns , 
Pachynus ^ Rutuba in Tiberim Jlucns , Taygeta , f^ir* 
kius y Vejlinus. Sic porro cepere originem Molor^ 
chos nemus, Macnalus mons Arcadiat in Tegea^ 
lit jam alia taceam. lUqd tamen omnino notan^ 
dum , quod & paflim monuimus , non omnes hos 
errores ipfius efle Vibii, fed iibrariis haud raro 
adfcribi debere. Exempla habes in Niphatc & Pelia 
montibus , item in Phifyridis. 

2, Vitiis quoque manifeftis fcatet nofter quam 
plurimis , ex librariorum infcitia exortis , qualia 
in Pomp. Mela & aliis Geographis deprehendere 
quoque viri dodli. Eorum multa fuftulimus , ■ ita 
ut mine emendatior procedat Vibius , quam ante; 
Rejedla funtifta noinina, oppido falfa. In fluviis: 
Anecus , Alackis , Aus , Aumafipa , Aras , Aeras , 
Emicafm , Emifacus , Epidamnus , Amimone , A lis , 
Lychniftis , licorum , Efpcr , Gdagicnjis , Genufus 
Palaefiinac , Hypanis , Haefufa , Garamas , Pitarniu^^ 
Phaethclinusy Phocias , Pachifos ^ Syrapus, Saron^ 
Afforusj Triopalay Ftftinus. In fontibus Liriope^ 
In lacubus Aecitus , pro quo reponendum Achridus^ 
In nemoribus Anginiac vcl Anguiae. In paludi-- 
bus Hefpcrie , Stamra, In montibuS C(xras , Emimo^ 
iimnusy Libeekrus Aetoliae, Monoecus Illyriae , Maer 
fulus 5 Macvius 5 Maeulus , Nemeus Cicomnjium , Eho-^ 
mnfium &c. OmpkyU, In gentibws hharad^ 
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3. Habet praeterea permulta nomina , altis pe-^ 
nitus ignota Geographis , quorum partem quan* 
dam conjeduris vel alienis vel noftris fanare fate-- 
gimus, meliora a dodioribus lubenti animo re^ 
cepturi. Hue pertinent inter fluvios: BriSatcs^ 
Cina 9 Cmybs & opp. Tybnfium , Fancus , Herbtjbs , 
Endrius & opp. AUuria , Lycos & opp. Lycajtus , Oa^ 
xts Cretat , Orontts ex Cajio , Syrapus , Saron , 
Thapfus , UluUus. Inter fontes. Efus , Intffa , Span^ 
dcus , yirvinus. Inter montes : Cbnij , Cinyrus , C<f« 
Jlalius i Maxteria & opp. Aurona ^ Otfiiphilt^ Py^ 
lanes 9 Rhamnujius ^ Stejiarus ^ Tenitrus. Inter gen-* 
tes MagempurU 

4. Cojitra, praeclare fefe habent alia audoris 
noftri loca , in quibus fed bonis avibus fibi folu$ 
videtur relidus ; nominibus quippe ufus , quorum 
altum quidem eft apud veteres fcriptores fllentium, 
{ed quae adhibita tamen fuifle olim , vel cognata 
nomina Ave antiqua five recentiora teftantur , vel 
alia argumenta fidem faciunt. Ejus generis funt fere 
ifta:- In ferie fluminum; Alyntosy Alto 9 Camicos^ 
Calos9 CafiUnum^ Ejia^ Icanus9 JUrda^ Minio^ 
Mathis ^ Orethus^ Bebryces ad Peneum9 Pachyms^ 
Tauromenius y Triocala, Turnup. In ferie fontium: 
Clanius 9 Liriope , Archemorus. nemorum : Molor^ 
ahos^ Sila^ Thymbra. paludum: Ambraciay Tyra^ 
ca, rtiOTitWXTtix Afcraeus J Agragas ^ Aventinus in qua 
Praenefie^ Aganippe , Bebius^ Boreas 9 Clanius 9 Eri^ 
danus9 Monoecus9 Nemea^ Sarnus. 
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I 

• 

^. Scqueftrem audorum fcripta in ufum fuum 

coiivercifle , quae nunc fint in deperditis , turn ex 

didis patet » turn maxima ex eo , quod tegionum 

quarundam defcriptioni inhaereat ftudiofiilime, 

compluraque ex iftis noniina afFerat, iis quos fu- 

perftites habemus fcriptoribus ignota. Hue re* 

ferenda funt ea, quae de Dyrrachina topographia 

audoris monuimus paffim. lUuftre exemplum quo« 

que extat in Langia fonte , quern jirchemorum fa« 

lutatum perhibet noftet \ aft id inauditum penitus ^ 

ni(i quod teftetur Statii fcholiaftes ad Theb. L. IV. 

V. 824. ex quo forfan haufit Vibius, Quicquid 

lit, adhunc locum eundem Cafpar Barthius ,, non 

^ ipernendum audorem dicit Vibium , qui nonnifi 

9; multa ledione fuos indiculos compegerit. ,, 

6. Ufus eft Vibii libello Job. Boccacius de Cer- 
taldo , qui ikeculo XIV fimilem ifti laborem fufi 
cepit , ferie fluminum , fontium , lacuum , ne^- 
morum & (ic porro concinnata. In eo candorem 
viri de/iderant certatim eruditi, quod nomen Se- 
queftris preflerit. Utxumque Vibium atque Bocca- 
cium frequenter contuli , alterumque alteri lycem 
praebere juilL 
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11. 

Vihii Seque/lris manufcripti Codices^ 

PROXIMUM eft, ut de Vibiani libelii fcriptis 
codicibus mentio fiat, utque quoties;& quo* 
rum cura fit editus, quotumque ingenio illuftra* 
tus fit, edifleram. 

Servaiitur fcripti codices paflim. 

1-5. In bibliotheca Vaticana quinque notaiitur 
apud Moiitfaucon iii Bibl. Bibl MS. Tres iftorum 
expenu libraria Reginae Sueciae acceflerant , fcilicet 
N. 1732. 1872- & 1922. Duo ad Alexandrum Pe- 
tavium fpedavcrant olim N. 470 & 1248. 

6-8* Bibliotheca Riccardiana Florentiae , defcri- 
pta a Joh. Lamio fol. Liburui a. 17^. tres char« 
taceos recondit N*. 2f. 29 & 3f. 

9-10. In bibliotheca Patayina reperiuntur duo, 
V. Thomafinus de MS. Bibliothecae Patavinae, 
item Montefalconius. 

11. Ambrofiana Mediolanenfis unum fervat , eo^ 
dem tefte. Hujus examen inftituit Laur. Theod. 
Gronovius, venia a viro Cel. Antonio Magliabec- 
quio impetrata , ut ipfe in limine animadverfio- 
num enarrat. 

12. Vindobonam olim in amplif&mum Caefaris 
apparatum NeapoU transiatus eft Vibii codex , in* 
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ter ea fcripta volumina, quae Monachi Neapoli- 
tani, ftudioforum hominum fedulae nimis & one* 
rofae fibi cutae pcrtaeli j ultro ad Gaetanum Ar- 
gentium detulerant. Eorum feriem Italica lingua 
concinnatam a Nic. Forlofia, Bibliothecae Vindo* 
bonenfis cuftode $ exhibet Kollarius in fupplemen^ 
tis commentariorum P. Lambecii de Bibl. Caefarea. 
Additur ibidem , Vibii codicem iftum multuna lau* 
datum efle olim dodiflimo Mabillonio. Jn ferie 
jnemorata locum occupat 69. 

13- 14. Regia Parifienfis Bibliotheca duo recon- 
dit Vibii libros , ambo in meam gratiam coliatos f 
quorum alter in pergameno, alter in charta fcri^ 
ptus extat. lUe in ferie eft N. 4808. ex faeculo XIV j 
hie numero 8413- centum annis fere recentior cflc. 
videtur- Ifti jungitur Aethici Cofmographia cum 
aliiss huic accedit indiculus urbium Galliae & 
provinciarum imperii Romani. Hos CatalogusMS. 
impreflus recenfeti Montefalconius in Bibl. BibL 
MSc notat praeterea codicem N. 5997* qui jundus 
fit Pindaro de Trojae excidio^ verum is a cod. 
N. 8413. non differ t. ^ 

If. Apud Anglos occurrit codex If. Voflii» Ca- 
nonici *Windforieiafis , in bibliotheca coUegii £to« 
nenfis. Jundus eft Pompouio Meke. Apud Colo^i 
mefium in Latinis eft N. 227. v. ejus opera ab 
Joh. Alb. Fabricio Hamburgi emiffa a. 1709. In 
catalog© MS. Oxonienfium P, 11. N. 2<i^2. Hunc 
codicem fefe luftraturum fpoponderat Heffelius. 
Ita ille in praefatione : „ Libenter arrepta facuU 
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„ tate conferendi, poftea , quam mihi renuncia- 

,3 turn eft, complura in Vibianis fuiffe alia manu 

^ adfcripta, collationera & reliqua in aliud tern- 

,5 pus refcrvare , inde ledori ad editionem quad co- 

^j roUarium addere multo malui. Habeo alia mul* 

9> ta, quae proferentur conjundim, fi vita fup« 

„ petet. „ 

Multutn augeri poflc hailc ferierti, cd minus du- 
bitandiim puto , quod in recenGtis codicibus fcri- 
ptis defiderari mihi videntur illi, quorum ope 
Simlerus & Heflelius ad Vibiunr edendum funt uli^ 
Sunt autem quinque 

x6. 17. Codices duo, coUati a Simlero , ut ipfe 
monet> unde acceperit, incertum. 

18' Codex, cujus difcrepantia loca Hadr. Relan* 
dus cum HefTelio communicavit. 

19. Codex "Jacobi Revii, in membfana fcriptus 
& a Nic. Hcinfio Daniclis filio cum editione To- 
lofana collatus. Hoc labore animadverfa ad fefe 
transmififle P. Burmannum , teftatur Heffelius. 

ao. Heinfianae collationis , credo cum alio quo- 
dam codice inftitutae, a(Vo>f «t^«r, e Bibliotheca Gudia^ 
na acceptum, Heffclio tradidit Joh. Alb. Fabricius. 
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III. 

Vibii Sequejlris editiones. 

X YPis excufus eft antehac fcpties Vibius Sc 
queftcr. 

L Romae edidit Mazochius. Quo anno , non li- 
quet. Rariilimum efTe oportet libellums quippe quo 
nee HeiTelius videtur ufus , nee mihi frui licuit. 

II. Venetiis Aldus a. 15 14. emifit. Nee hanc 
editionem eitat ufpiam Heflelius , nee mihi repe- 
rire earn contigit. Apud Gronovium in thef. An- 
tiq. Grace. Vol. 11. in v. Cryfas eitatur Aldina a. 
151 8. fqrfan per errorem. 

III. Florentiae haeredes Phil. Juntae a. if 19* 
typis excudere, curante Ant. Franeino. Aceedit 
Pomp. Mela, Julius Solinus, Itinerarium Anto- 
nini, P. Vidor de Regionibus V. R. Dionyfius 
Afer de iitu orbis, Prifciano interpretc. 

IV. Lugduni ex praelo haeredum Simonis Vin- 
centi prodiit a. 1539. forma 8. cura nefcio cujus 
viri dodli, qui eum MS. contulit, v^riifque locis 
fupplevit & emendavit. Adjedus eft Marcianus 
Capella, Itiner. Antonini,P. Vidor, Dionyfius Afer. 

V. Bafileae Vibium evulgavit Jof. Simlerus a. 
/f7j:. forma la, cum Aethico, Antonini & Rutilii 

XX 
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itinerario , libello provinciar* fealliae atque civitat. 
metropolit. De hac editionc v. Catalogus Biblio- 
thecae Thuanae p. 94. Quaeri illud poflet, an 
Simlerus & Vibium ex Bibl. Pithoei ediderit j ut 
-ill fronte libelli praedicat. Scholia Simleri & Hien 
Suritae heic acceflifle , J, A. Fabricius in BibU La-, 
tina docet, fed ea Aethicum, non Sequeftrem re- 
fpiciunt. Notandum hoc eo magis duxi , quod & 
ab aliis repetitam eandem cantilenam reperio , ut 
a Teiflieno in Eloges des hommes favans , tirees 
de rhiftoirc de M'. de Thou. 

VI. Tolofae Jac. Phil Mauflacus edidita. 161 S. 
cum Plutarchi lib. de fluviorum & montium no* 
minibus itemque Pfello de lapidum virtutibus. 

VIL Roterodami tandem Francifc. Heflelius im- 
.primendum curavit a. 171 1. forma 8- 

Dedit autem Vibium eleganti typo expreffum 
& follicita cura emendatum 5 iUuftratum praeterea 
varietate ledionum ex utroque codice MS. Revii 
atque Relandi , tum ex Hcinfianae coUedionis apo- 
grapho Gudii , itemque ex Florentina & Tolofana 
cditione defumta. 

Adjccit porro appendiculam de VII, miris e MS. 
codice Revii. 

Tum fubjunxit locos enarratorum veterum 
poetarum, qui faciunt ad Vibium Sequeftrem. 

• Sequuntur excerpta ex Joh. Boccacii de Certain 
dp libro de montibus, fylvis, fohtibus, lacubus,. 
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Miflbn voyage 22} 

Montfaucon Antiq. expL 70. 

220* 426 

Palaeographia 296 

IVIuratorii thef, Infcript, 69. 

398 
Niebuhr Rejfebefchreib. loo. 

428 

Ndrdcn?7<}^a^tffn 2»rw6zc 428 

*^ Ortelii thejaurus Gtogr. Vet 

notatus 68. ii?> i;6. 
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28J 
Scaliger notatus 41 8 
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e/izx edendivotum ibid* 
Serra c/e Rubicone 18^ 

Shaw's travels 428 
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fluminibus , ftagnis f. paludibus , mipreflb Rhegii 
a. 1481. fol" forma. 

Dein Joh. Jac. Claudii , cui theologica ab Gal-' 
lis in Britannia & quidem Londini pcovincia data 
ftit, notae ad Vibium Sequeftrem. 

Porto Heflelii ipfius , Joh. Herm. Schminckii ,' 
Ifelii & Duckeri commentationes epiftoUcae Oasis. 

Libellum claudunt indices. 

Serius fubmidas ab Hadr. Relando atque Joh.' 
Cornelio de Pauw animadverliones in Vibium Se- 
queftrem > ut ecant epillolari ftilo conceptae , prae- 
fationi fuae fubjuncflas in fronts locavit. 

Detnutn, quas, telle Phil. ToraaHno in Bibl, 
Patavina , paraverat in audtorera noftrum adnota- 
tiuncuiasPignorius, adjicere optafletjure fuoHef- 
felius i verum perditae videntur. 
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IV. 

De hac praefenti editione. 

UAENAM in hac mea deraum opella ipfe prac- 
ftiterim, paucis eloquar. 

Ledionis varietatem ab interprctum adnotatio- 
nibus atque conjeduris fejungendam duxi. 

Itaque Vibii opufculo ipfi , quantum fieri po' 
tuit emendate excufo , quae difcrepantia verba 
ex codicibus Revii & Relandi & Heinfianac collatio" 
nis apographo^ itemque ex eJUione Florcntina & 
Tolofana notarat Heflelius , adlevi in margine , 
adjedis & iis , quae in duobus Parijinis codici- 
bus atque Mcdiolancnfi di£ferre funt vifa. 

Sic ergo fex codicum adfperfa funt difcrimina. 

Parifinos, quorum I. eft n. 4808. II. n. 8413* 
in ufum meum ante hoc triennium promtiflima 
voluntate contulit cum Hefleiiana editione vir 
Clariflimus atgpc Nobiliflimus MAMMifes claude 
PAHiN DE LA < BLANCHERIE , cui hoc nomine 
magnopere me obftridum profiteor. 

Mediolanenfem codicem'XAUR. theodor. Gro- 
NOVius olim excuflerat j cujus animadverfa in 
variis Geographicis Lugd. Bat. a. 1739. forma 8* 
publici juris fecit Abr. Gronovius. Quem li- 
bellum pro confueta fua humanitate utendum 
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mihi conceflit Vir Max. Reverendus elias stoe- 
BERUS , in alma hac noftra Divinarum Litterarum 
Profeflbr publicus. 

Subjeci hinc inde & ea, quibus Boccacius a 
Vibio difcedere vifus eft. 

Animadvernones hii^oricas atque criticals ab ipfa 
Vibiana ferie fcjundas dedi. 

Quae Heflelius , ut didum ^ per omnem li* 
brum fuum fparferat , fuo quaeque loco re- 
pofui, neque quicquam ex iis refcindere duxi 
confultum , fiquidem labor ejus ^ dudum e 
manibus litteratorum hominum clapfus, integer 
defiderari videbattir. 

Quodfi olim forfan iteratis curis ad Sequeftrem 
vulgandum accederc contigcrit , turn iis , qui ma- 
gis fuccindlum defiderant, licebit fatisfacere. 

Spero quoque fore, ut interea temporis co- 
dicum nondum infpedlorura , amicis obftctrican- 
tibus, copia mihi fiac. 

Adfunt itaque adnotata ipfius hesselii , turn 

CLAUDII, RELANDI, JOH. CORNJELII DE PAUW , 

& in Oaxe schminckii, iselii,^ duckeri. 

Id porro dedit precibus meis Vir in republica 
litteraria celebratiffimus l. b. de s. croix , ut 
comment^riis fuis dodiffimis audorem noftrum 
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illuftraret ornaretque, quo nomine & mihi & 
ledoribus profedo fecit longe gratiflimum. 

Faucula quaedam , utinam dediiTet plura ! ad- 
fperfit araiciflimus mihi schneiderus, qui liunc 
in Academia Francofurtana ad Viadrum Eloquen- 
tiam & Graecas litteras fumraa cum laude pro- 
fitetur. 

AccelTere & alia, ex variis defumta loculis. 

Pugnantem adverfus Joh. Corn, de Pauw , <^ 
acrius quidem quam conveniebat , d'orvilhum 
ex critica ejus vannu in J. C, Pavonis paleas. 8- 
Amft. 1737. paflim adduximus. 

Semel in partes tradus eft. gaspar bachetus 

DE MEZIRIAa 

Denique , quantum fieri pptuit , id egi , ut & 
ex antiquis fcriptoribus , maxime Geographis at- 
que Poetis , praetermifla ab aliis adnotarem , & 
medii quod dicunt aevi audores facem prac- 
ferre noftro jubcrem. 

Dcmum , fi quid ufquam viderem, quod ex 
prifcis monumentis ad intelligendum illuftrandum- 
que noftrum aliquid conferre poflet , non neglexi. 

In his , quod recentiffimas SereniiEmi gabrie- 

US LANCILLOTTI CASTELLI PRINCIPIS TURRIS 

jttUTiAE de nummis Siciliae lucubrationes in ufum 
Vibii convertere licuit, id celeberrimo viro ipfi 
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Vincentius de Rubicone 179 Wheeler wo^c^w 99. 144.' 

■Urfinns (fe NW. i;z. }io 296. 104. ;{2. )74. 

Wachteri Glojfar. Germani- Jac. de Wilde W. 9^. 96. 

mm 3 94 43 f 

'WefTelingiusaf/itinereir. ];2 Winckelmann Gf/cA. tftr 

notatus • 78 /fufi^ Ig; 
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Ex praelo jonae lorenzii, Typographi. 
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Pag. lin^ 

8* 25. lege Lilaea) Jic cod. Med. contra in cod Reviiy 

Rel. & Parijinis alienaj ineditis deeji,, 

17^ 7. in Tiberim pro in Tyrrhenum. cf. p. i8i» 

. ti* Achridus ApoUoniae. cf. p. 24^. 

24* }• InAthamanialacus luna tenijata^&c.c/!/7.35^» 

30. i4» Macnalus Arcadiae in Tegea. 

30. Monoechus 

32. penult. RhamnuGum 

46. 4 a6 Uft. VfJLVlJitX 

62, 6 fl6 w/^ DE PAUw Jtc S«f a/zW pqffim. 

6 J. 1 8- ^oTxjuLuye ♦ . . 'Av«V« cf. CeL Brunckii ana- 

leSa Vet. Poet. 
?©♦ 3 a6 r///. Aeantem 

79« S- £^^/^ Forfan Boeotiae . • • ufquc ad v. Melas. 

cf. p, 147. 

77* 8. lege 'Agum 

84. 31. quaeretidae 

8s« penult. Boadles , 

98* 6 ab ult. oq 
10}. 17» ^fo%cji'o'iv 

106. i^ft. o^^e; Eii: & Enipeus Elidis, in Alpheum delatus^ 
109. 2o. lege Germanice 
128* 5 ab ult. flmul. cfe/e punSum^ 

140. 2. Zf^e s'M^(<!i'v 

141. 18. "Afifi 
19. 'AfjULOvinv 

146. 19. falutari 

i^S- 9.» fluvio 

161* 19. p£t7yuo( 

163. 19. (u; 

169. 2. AfjuUviw 

17J. 4. &' 

184* !• Ptolemaei 

188. 21 . (^fti^Mv Jfc ^ pajjim alibi. 

190. penults B£o-€t9u 

212. 5 . ^c ; Lacum quum vidit Sequefier ^ appoGtum- 

que Virbii nomen , fluvium ex ifto oriun- 
* dum cogitavit , vel ifti qui daret origl- 

nem, huic cognominem. cf. p. 260. 
214. 9. Ululeus an Ululens 

21^. 2o, Liri pro Livio 

'2J4. 4» ^ 
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240. 6 ab ult. quod fane mirum &c. imo non mirum ; ta* 

bula Theodopana nondum cratvidgatd. 
242« 16* lege teftatur 
290. 16. Vibio 

303. 5* TiXEvru 

317. 7. Extat apud Montfaucon Antiq. Expl, TJ. PLVWI, 

318. 4 abidt^ lege majoris an inmori$» 
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acceptum refero, cujus niunificentia Infcriptio- 
num quQque Siciliae itemque Panormi eximia 
opera, meo peiiui haud ita pridem illata glo- \ 
rior. Addiderat turn opufculorum quoque Sicu- 
lorum academiae , quae ^ bono fapore nomeii ha- 
bet , volumina Reverendus vir , quern itidem ami- 
citiae caufla nomino i salvator di s. blasi 
Decanus Benedidinus Caflinenfis , cui inter Aca- 
dcmicos Panormitanos Corindi AtAci nomen eft. 

Adminicula aliunde fubminiftrata fuis quaeque 
locis gratus depraedicavi. 

Si quae de caetero fint , in quibus humani 
quid paiTus tibi vifus fuero , in iis rediora fi 
docueris , facile me tibi adfentientem habebis, 
candide Ledor. 

Duo funt tandem, quae, priufquam hinc di- 
fcedam, monitum te velim. , 

Primum refpicit afterifcum , quern iis adpidum 
articulis invenies y qui dubii aut fufpedi funt 
vifi 5 appingendi autem erant praeteiea iftis \ 

p. 3* AnuTiy Alha 

f. Arimafpa - 

6. j4urnus* Apfus 

8. Cry fas 

9. Drinius 
19. Taras 

contra expungendus eft 
p. Z%, in Lihthros 
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Alterum iis di(ftum fit, quibus ad fcriptos Vi- 
bii codices reccnfitos aut alios, fi qui deliteant, 
mihi nondum notos , accedete licueiit. Hosqui- 
dem majorem in modum oto hortorque , ut in du- 
biis locis eos iiifpicere & coitiparaie cum noltro 
Vibio velint , commodamque occafionem nadti ad 
me, quae deprehenderint, transmittere ne graven- 
tur. Valebit hoc potiiTunum de iis nominibus , 
quae folus libi vindicafle videtur Vibiu3,ut paullo 
ante ofteiirum eft. Satis autera confido fore, ut 
hinc inde conje^uris meis robur quoddam manu 
exarati codices addant, aut, quod aeque gratum 
fuerit, novam & infperatam laborantibus locia 
medicinam fubminiftrent. Vale, ledor, conati- 
bufque meis fave. 
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FLUMINIBUS, F0NT1BUS,LACUBUS, 

NEMORIBUS , PALUDIBUS » MONTIBUS » 

CENTIBUS, aUORUM APUD 

POETAS MENTIO FIT. 
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VIBIUS SEQUESTER 

VIRCILIANO FILIO SALUffiM. 

Quanto ingenio ac fludio , fili Cariffime^ 
apud plerof(^ue Poetas fluminum men* 
tio habita eft , tanto labore fum fecu- 
tus eorum & regiones & vocabula & quali* 
tates in litteras airigens , quod ipfi tibi non 
inutile faftu fcio fore. Fontium etiam & 
lacuum paludumque & montium > nemorum- 
que & gentium , quantum profequi potui , 
ficut amnium huic iibello in litteras digefta 
jiomina fubjeci: quo lefto non minimum 
confequeris notitiae, praefertim quum pro- 

PALUDIBUS, MONTIBUS) haec inferit codex Mediolanenfis^ 
(QUORUM &c. ) horuM loco cO'h Med^ habet PEli LITTERAS* 
habita eft) cod, Revii, Med, &f Farijini habita fit in litte- 
ras) R(w. Med, Par, L tnlitteram ipfi tibi )j7c cod, Relandt\ 
Re^Med, Par, L 6f //. feftii ) iUi cod^ Ret, Rev, Med. ^ ed^ 
Florentinas contra fiiftum cod, Par, 11/^ ed, Tolofana, & Bafil^ 
etiam) ita cod, Med, Par„ I, fif ed, HeJfeliU quantum) cod^ 
Med, qua tamen Par, I^ quae turn Par, II. quae tamenVrf* 
Fhr^ quas tamen profequi) cod. Rev, ^Med, perfequi 

ilt'Utteras) ^od^ Rw^ ^ Pari/tHi in litteiftm 

A 
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feffioni tuae fit neceffarium : & ne pluribus 
epi^la oneretur , incipiemus ab eo fluvio^ 

q^i & litteram & nomen obtinet primum. 

« • . 

praefertim) fie cod^ Rev^ Med* fif Farifini ,• alii fif editi & 
praefertim, male* profeffioni) cod^ Par, 11^ pelfeftioni 
fluvio , qui ) fie cod. Rev* Med. Par* I* &fjl, & litteram) Jc 
ficd* Med* £f Farifini i alii ^ editi etiam litteram 

F L U M I N A 

* Achelous Aetoliae. Primus erupifle ter- 
rain dicitur; Ex Pindo monte Perrhaebio- 
rum in Maliacum mare decurrit, Aeto* 
liam ab Acarnania dividit. (a) 

* Arar Germaniae. E Vogefo monte , mi- 
fcetur Rhodano. Ita lene decurrit , ut vix 
inteliigi poiSt ejus decurfus. (i) 

Amphryfus Theffaliae , ubi Apollo Ad- 
meti pecus fertur paviffe. (c) 

FLUMina) cod* Rfv* non hahet* Par, II* Amnes^ edit* Flor» 
Fluminum^. 

(fl) Achelous) cod* Rev* Rel* Med* Far, I* Achelous Aetho- 
liae primus erupiiTe terram dicitur* ^ infra inter Aras fif Anau- 
rus iterutn : Ach« ex Indo monte per Rhebiorum fines in Malia- 
cum mare decurrit , qui Aetoliam ab Arcadia dividit. Sic £<f 
Far, II* nifi quod Ebrorum &f fialiacum habet* Ed*Simleri ita: 
Achelous Aetoliae primus enipifTe terram dicitur , in Maliacum 

. linum effluit , Aetoliam ab Acarnania dividit , oritur in Pindo 
monte* Hejfelius fie : • Ach. Aet* p^ er* t« d^ ex Pindo m* per 
Perrhaebiorum fines in M* mare decurrit y q. Aet« ab Ac*. div«. 

(ir) Germaniae) perperam adjicitur fluvius* invitis cod* Rev*, 
Med* Far, I* &f //* ita lene ) vulgo qui ita lenc Sed ii 
qui exulat ex cod, citatis. lene) Pari/* II* lenitcr 

(c) Admeti) fi€ f^d* Rfv, Rel* Mfd^ in «^«^«^« Ad^etl ^H^ 
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Alpheus Elidis, qui per mare decurrens 
in Sicilian! infulam Arethufae fonti mifcetun, 

Afcanius Myfiae. (^) 

Achates Siciliae , ubi pari nomine lapillos 
edit, unde gemmae fiunt. (e) 

Acheron inferorum. (/) 

Anien lacui Veiinorum infunditur, per 
Tiburtinorum fines decurrit , ab Aniene nlio 
Apoilinis j in Tiberim fluit. (^) 

Allia ^ Salaria via ad miL XIIII a Roma ^ 
ubi Gaili viftoria funt potiti de Romar 
nis. (A) 

Araxes Armeniae. Armeniam a Medis di- 
vidit. (£) 

Athefis Veroneniium , in Padum decurrit. 

Amafenus Privernatium. 

Aufidus Apuliae , proximus Canufio. 

* Alyntos Lucaniam a Velienfibus dividit. 



(i) Afcanius Myfiae.} addunt fluvius eft, fed haec ahfunt a cod^ 
cunBis^ 

{f) ubi) in Qod^ omnibus legitur^ edit) ^c cod, citati^ vsdgo 
generat, pv quo Cluverius mavnlt lapillus generatur^ 

(/) Acheron) Sic Farifini codices foftponunt Achatit 

(^ ) iacui ) cod^ Rel, ex lacu cod» Rev, Farif^ uterque item ed^ 
Flor^ lacus Veiinorum ) Cluverius legit Velino^ decurrit ) deefi 
in cod, Rm), & ReU fiult) ita cod, omnesi vulgo defluit* 

(fr)de) MS, Rev. a 

(/) Armeniam) cod, Rfiv, RH^ farif^ I ^ H^ if* ^iU FUnnt^ 
Aralnamt 
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* Afinius Catinae , in litore Tauromenitano- 
rum defluit. (k) 

* Ancus Siciliae,quiper duo millia paffuum 
fub terra mergens Syracufis mifcetur mari 
appellaturque Ano , poft Anapos caenos , 
fuperior Anotifphoros. ( /) 

Alabis Megarenfium , cujus fontem Dae- 
dalus dilatavit agrumque reddidit & regio- 
nem , quam idem fluviusdevaftabat.'(m) 

Acis , ex Aetna monte in mare decurrit. 
Ex hujus ripis Polyphemus faxa in Ulyffem 
egiffe dicitur. (n) 

Atax e Pyrenaeo, circa Narbonem decur- 
rit in Tyrrhenum mare, (o) 

Atyr Tarbellae civitatis Aquitaniae , in 
Oceanum fluit. (p) 

(-*) Tauromenit) /c cod. Rev, Med, ^ Par^ I^ «/« Taurominit, 

(/) Ancus) Jc ^d, Rw. ReL Med, Farifini fif DorvillH ,• Bocca^ 
cius hahetAxitVLSh editi Aneciis. paffuum) cod. omnes paffus 
terra) alii terrain , terras Ano) cod, Farijmi Anos Anapos 
caenos) cod. Rev. Med, ^ Pari/, uterque Ano^okcnos Borvtllit 
Anopos caenos , Anotifphoros ) cod. Rev, £f Med, Anotos f eos 
• Dorvillii anatos phaeos Rel, Anatos falos Fartf, uterque Anatofteos^ 

( m ) Ahbis) cod. Rev, &f Farif, L Alebin Rel, Farif, IL &f edi^. 
Florent, Alachin Boccac, Alachim ed, Hef, Alachis regionem) 
cod. Rev, Rel, & Farffini addunt dilatavit Boccacius adjtctt fer- 
tilem devaftabat in cod, &f edit, devaiht* 

(«) Aetna montc)> codices hujus) ita codices, vulgo cuju$ 

egiffe )>c codices, 
( ) e Pyrenaeo) cod. Rev, ReL &f Farif, I, Phitenorum. Par^y;//, 

Phirenorum edit, Flor, Pyrenaeorum mare) /c cod. Rev, Rel^ 

Med, Farifmi ^ Heinf, coll, d-Troy^, Gud, 
{f) Tarbellae) codices inepte Tarbeda , Tarbadae , Trabcdc edit, 

ToloA TabeUae B^ccuc. T^mh^im ^ 
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Almon Romae , ubi mater Deum VI. Kal. 
Aprilis lavatun 

Albis Germaniae. Suevos a Cherufcis di- 
vidit; mergitur in oceanum. (y) 

Aous ApoUoniae, in Jonium decurrens. ( r) 

* Alto Dyrrachii , decurrit in Illyricum. 

Arimafpa gentis Scytharum , unde aurum 
Scythae legunt. (s) 

Aeas Macedoniae , decurrit in Jonium 
tnare. (/) 

Anaurus Theffaiiae, ita denominatus , quia 
ex fe nequc auram neque nebulam emit- 
tat. (u) 

* Apidanos Theffaliae , in quo Enipeus, Me- 
las & Phoenix mifcentur ; ipfe in Peneon 
decurrit. (jc). 

(q) Suevos) roi/m ntale Suedos Cherufcis) cod^ Rev, Ce^retiU 
cod* Parif* /» Cervet is IL Servitiis ed* Hejfet, Ccrvcciis mergi- 
tur &c» ) baec dcfunt in cod. Rev* £5* Parifinis^ 

(r) vfdgo Am y fed Simlerus Aous, ut Boccacius*. Jomum) corf* 
Rel* item Pari/* I ^ II* (^ ed* Flor, Meoniam cod. Rev*. 
Maeoniam ed* Tol* Joniam decurrens ) cod* Rev, decurrit* 

(5) Arimafpa )^c cod. Rev* Rel, Med, ^ PariJ* I* contra Far* II, 
Aumafina ed* Tolof* Aumafippa ed* Hejfel* Aumafipa Scythae) 
Jic Pari/. II* reliqui Scythiac 

{t) Aeas ) in editis Aras fed cod* Rev* Ret* Med, Aeras 

(«> nebulam) Munckerus ad Hyginum fab* 12. nebulas emit- 

tat) cod* Par* II* emittit* 
(x) Apidanos) cod* Rev. & Parif* I* Apidamnus Theflfaliae) 

vulgo adjicitur : in Enipeum influit , verum haec non agnofcunt 

codices ,• edit* Flor* in Epidamnoh fluit. Tolof inEmpeum influit, 

ubi Sitnltrus forte Enipheum Enipeus) vu^o Emicafus^ cod^ 

SLeL ^ Rev* Emilacos Par* I &f II* Emifatus 

A J 
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Afppos Theflaliae , in Epidanum fluit. (y) 

Aniger , qui ex cruore centaurorum, quos 
Hercules interfecit, odore fuo advenientes 
fugat , quum fuerit dulciffimus. ( { ) 

Apud Cicones fluvius eft, cujus liquor 
epotus praecordia vertit in fiiicem, & rebus 
taftis niarttiora inducit. (a) 

Aternus Hadriae , decurrens per Marfos , 
ubi & Oftia civitas. (i?) 

* Amy mone Lyciae, non longe a Thebis. (c) 
Abfyrtus fluvius Colchorum. ( d) 

Alls Afiae fluvius. (e) 

Apfus Palaeftinae. (/) 

Benacus Galliae, ex quo nafcitur Man- 
tuanorum Mincius. 

* Briftates ex Timato monte, Arno mifce- 
tur. (P-) 

for/ah Boaftes • • Macrae mifcetur* 

iy) Epitianum) cod^ otnnes fif edit^ FtorenK Epidamnon ed^ Tolof, 
Epidam HefeK Apidaniim fluit ) ed^ Hejfel, infliiit. 

( 2 ) Aniger ) codices ^ ed, Flor^ Antiger advenientes) ita cod^ Med^ 
fif Parif^ h vulgo venientes Farif^ IL intervenientes 

(a) tedfcis) cod. Rel, Rev, Med, &f Farif, L raptis Farif. U^ 

£f ed, Flor, a^tis 
{b) civitas) deeft in cod, Borvilliano, in Farijinis eft vitas* 

(c) deeft in cod. Rev, Med, Farijinis, Amymone)x« Hitis Ami- 

none Lyciae ) forte Ciliciae Simlerus,. 
( rf ) deeft in cod^ Rev, fif Me,diol, 
(e) deeft in cod. Rev, Med, &f Farijinis, 

(/") deeft in cod, citatis^ nee h abet Boccacius^ in editis male Ah£i» 
(i:) Briftates ) /(? & Farif, I^ contra IL Bridaces Bocc, Bricratcs 
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Baetis Hifpaniae^ unde Baetica* 

Bagrada Africae juxta oppidum Mufti ; ubi 
Regulus ferpentem lorigum pedibus CXX, 
exercitu adhibito , interfecit. (^h) 

Barbana Illyrico permifcetur. (i) 

Boryfthenes, fluvius Scythiae. (A:) 

* Baftros Scythiae, fines Hyrcanos alluit.( /) 

Cayftros per Hypaepam decurrit , proxi- 
mus Afiae paludi. (^/tz) 

Camicos Siciliae, exquourbs Camicos, 
dividit Agrigentinos. (n} 
forfan & Heracleenfes, 

Caicus Myfiae* (t?) 

Calos Moefiae. (/?) 

Cocytos inferorum, ex quo Styx palus. 

Timato) cod^ ReU Rev* fiJ* Boccac^ Timaro Farif^ /♦ Timar* 
//. Timano Med. Tymavo monte) Parif. Ih fonte Arno ) 
cod^ Reh Rev. Par. /♦ £Sf Boccac^ Arino //♦ Arinno* 
(ir) pedibus) ita cod. Rev^ 
(0 ^^iih^xisi') incodicibus^^h^tix\z ed.'HefeL Barbcnna Bwcac» 

Barbena Illyrico ) Jic codices gf ed. Flor.fed in editis additur 

mari permifcetur) cod. Rev. Med. & Par. I. pracmifcctiir 

Par. IL permifcet in ed. mifcetur, 
(^k) Boryfthenes &c.) in cod. Par if, IL inferitur^ 
(/) alliiit) ed. Flor. &* Tolof. abliiit. 
(m) Cayftros) Jic cod. Rev. ^ Med.reliqui vitiofe. ed.Flor. Ciy*. 

fines. Hypaepam ) ed. Hefel, Ephefum fed cod^ Rev. Med. 

tf Parif. I. Hiperam //♦ Ipedam ed. Fhr^ Iperam cod, Rel. 

Pepipam 
C«) iirbs Camicos) ^c codices^ vulgo QkoAqqo^ » 
( o) Caicus) deefl in cod. Rel. Rev. Parif. I. fif //♦ item in edit. 

Flor. fed extat apud Boccacium ftf in ed. Hejfelii, 
Cp) Calos) hoc laudi^l codices habent i habet ^ Boccacius. 

A 4 
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Crinifos Siciliae civitatis Atalae. ((j) 

Calor Beneventi oppido junftus. * 

Cryfas Syracufis, ex monte Heraeo. (/-) 

Cydnus per mediam urbem Tarfon Cili- 
ciae decurrit. 

* Cyrta Maffilienfium , fecundum Agatham 
urbem. (s) 

Cruftumium , a quo oppidum , in Hadria- 
ticum mare fluit* (t) 

Cafilinum Campaniae, ex quo oppidum. (z^> 

* Cephifos in Lilaea urbe Phocidos defcen- 
dit & circa Euboeam fleftitur. (x) 

for/an & in lacum Copaidem fluit. 

* Cinybs ^rabiae, in quo plurim a genera 
gemmarum inveniuntur & camelis depottan- 
tur in oppidum Tybreftum. (y) 

(q) Crinifos ) Jc codices omne^. Atalae) cod, Reh Med, &f P«^ 
^ rif, IL Atilae Farif, /, ^ ed, HefeU Atilac Rev. Afiae. 
(V) Cryfas) ItaHeinJl co{U i^T^iyp, Gud, Heraeo) ffeinf, c, d, ft 

Jlryceo* 
<0 Cyrta ) cod, Med. ^ Boccac, Cirt^ Parif, L Circa 
(0 fluit) cod. Rev, &f Far if, II, decurrit Far if, I difcurrit. 
(«) Cafilinum &c. ) bis in farifmif ante ^ pofi Crnihimum friui 

male fcriptum Caflilinii ex ) cod.. Rev, fif Farif, 9, 
(») Cephifos) Heinf, coiht, dyp^p. <?»d» Cephyfos Lilaea) r^^rf^ 

Rev,ReL Med* Farifini aliena, in editis deeji^ Euboeam) cpd, 

. Rel, Eriboeam Simterus. Boeottam 

Cy) Cinybs) ita cod, Med, fif Farif. I, fed cod. Rev, fif ^accacius 
Cinibs F^rifJI, Cinibs in imprajjts Cyrubs 4eportaiitur)^o 

cod. Rev, ^-Farijini^ ^ulgo portantur Tybreftum )^c cod, 
Farif II fed Farif I, £jf impref, Tybreftrum Rev. Thibre- 
ftrum Heifif, coll, tffjroyp, GUfil. Thibteftum* 
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Crathis confinis Sybari, capillos facit aurei 
colons. ({) 

Clitumnus Umbriae, ubi Jupiter eodem 
nomine eft. 

Danubius , qui & Ifter, Germaniae. jdecur- 
lit in Pontum per VII. oftia. 

Drinius , e palude Lychniti , alluens Sco- 
dram oppidum Ulyricorum. ( a ) 

Enipeus , e monte Othry Theffaliae, 

Evenus , qui & Lycormas , quaNeflus cen- 
tautus Dejaniram Herculis trajecit. (^j 

Euphrates Parthiae. (c) 

Eurptas Laconices. {^) 

Eridanus Galliae Cifalpinae , qui & Padus, 
ubi Heliades mutantur in populos arbor^s. (e) 

{*) aarei ) ^ codices ^ in eiitis aiiri 

(«) Drinius) vulge Drinus cod^ Med^ Drimiis Lychniti) ^mlgo 
Lignifli alluens) ita cod, Rev^ vulgo abhiens^ 

(b) Evenus) cod. Rev, iU Heinfii colL cIt. G, & cod, Med, & 
Farijini Evenos , qui & Licorum (Lucorum, Lycoram) Efper, 
qua &c» cod, Rel, Evenuf, qui & Licor &c, ed, Flor, fif Toh 
Efper, qua &c» ed, Heffel, Evenus, quaNeflus &o. ^ foft Efia 
Iterum Evenus Calydoniae , ubi Hercules fagittis Neffum centau- 
nim interfecit. Sed hie pofterior locus e codkibus noflris omnibus 
exulat, Fu/ius utrumque articulum dat Boccacius, 

(c) additur pauto pojl in edHis: Euphrates Mefopotamia©, hi Pa^ 
radifo oriens. Porro Salluftius audor certiflimus afferit, tam Ti-. 
gris quam Euphratis in Armenia fontes monftraji* Ferum bae^ 
in codicibus nojiris omnibus defunt, 

(4) Laconices )^cc<j<f^cw omnes^ contra HeinJl colU *^. ^«*» La« 

coniaSy in editis Laconiae. 
(e) arbores) coi^. Rev* Farif, /♦ £ff edit, Florent. non a^nofcunt^ 

As 
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*Erafinus Lyciae. (/) 
Efia Galliae in Sequanam fluit. ( g) 
Epidanus ThejQTaliae. fupra Apidanos. (A) 

*Faneus & qui Siris Bene vend. (/) 

Fabaris Sabinorum. is Faber corrupte di- 
citur. 

Ganges in Oriente Indiam cingens latifli- 
mus , quem Alexander poft Oceanum navi-* 
gare timuit,qui folus adverfus orientem flait. 

Galefiis Tarentinorum. (k) 

Callus in Phrygia , unde qui bibit , infanit 
more fanatico. 

Gela Siciliae , a quo oppidum. 

Genufus Dyrrachium ab ApoUonia divi- 
dens , decurrit ex Epiro. (/) 

Genufus Palaeftinae. {m) 

(/) Lyciae) cod. ReU Sithiae» P«n L Lithrkfia ^e conjuf^itjU* 

tim cum fequenti itoce • » Far, lU Lithie^ Bocc^cius Nemeae » ^ 

alii autem Litiae flnvium dicunt 
(^) Efia)^ ef Botcacius^ fluit) Par if, h defluit* 
(Jb) in editis conjunBim fcripfa funt^ ddunt incod^ noftris omnibus ^ 
. nee habet Boceacius^ # 

(i) Faneus &c» ) cod^ Farif /. Favens» fioccac^ Fanes Sannitum 

eit flnvius, qui & Syris dicitur* 
{k) Galefus) ftc cod^ Reh fed Med^ Galaleus Farif L Garefus 

//* Galeus Tarentinonun) additur in editis quinque millibus a 

dvttate diftaas: Livius 9.u(koT^ fed baec defunt in codic^ Rev^ 

Med. S!f. Farijnis, 
(/) wtlgo Gelagienfis Dyrrachium &c» codices omnes Gelagenfiis 

Apollonia) cod. Rev. Reh Far if L Aquilonia* dividens ) coi,, 

Rev^ Med. ^ Far. I^ 11 dividit ex Epiro) cod. Rev. ReU 

& edit. Fior. &f Tdlof in Epiro. 
(w) deeft in cod. Rev. ReL Mediol, Farif. utroque i in editis Ge^ 

nefus Boccacius ita: Genufus Palaeftinae provinciae fluvius eft* 
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Hebrus Thraciae , proximus Aeno oppido. 
Hernlus Lydiae, Paftolo confunditur. (;z) 
Hiberus Hifpaniae , a quo Hiberia. (o) 

* Hydafpes Indiae urbis Mediae , deflui^ 
Indo ex Caucafo. (/?) 

Hypanis Scythiae , qui , ut ait Gallus , 

l/no tellures dividit amne duas. 

Afiam enim ab Europa feparat. ( y ) 

Halys Lydiae. Croefus tranfiit. 

Helo^us Syracufarum , a quo civitas. (r) 

Himella Sabinorum , prope Cafperiam ur- 
hem. \s) 

* Herbefos , qui & Endrius , oppido AUuria 
decurrit per fines Helori. (r) 

Himera oppido Thermitanorum dedit no- 

(«) Infra foft Himellam iterum legitur in editis idem articulusy 
Jed ihi exulat a codic^ Rev^ £5* ReL hahent tamen Parifini : 
Hermus Lydiae* Tertium in editis hoc extat fojl Hypanis "vet 
fotius Hipparis^, 
(o) quod addunt editi^ dicitur, deefl in codicibm cun£Us^ 
if) ed^ Tohfana 6f Hejfeliijic: Hydafpes Indiae per Parthos & 
Medos defluit, Indo mifcetur & Caucaftim allnit* contra cod^ 
Rev. Med^ &f Farijini £9* ed^ Fior^ Hydafpes Indiae urbis Me« 
diae deiluit Indo & Caucafo* Boccacius ita: Hydafpes * * «. per 
Farthiam fefe ferens evadit in Indiam «. * «. Pofti'emo quatnor 
fiifceptis iluminibus mifcetur Indo in regione inio (Jc) apud 
arcem Soborum* 
(9) feparat) cod^ Rev^ dividit* 

(r) codices fef edk^ ante HeffeU Helunis, Helyms , Helrus &c* 

( j) Himella ) cod^ Rev, ReK Far, I ^ IL Himala Boccac. Imala 

{t) AUuria) cod,. Re^v, fif Farijini Alurina* Helori) quod add^ 

tur Siciliae a cod^Rel, Rev* Farifinis^ ^ edit^ Fhr, abefl^ 
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men Himerae. Hoc flumen in duas findi 
partes ait Stefichorus ; unam in Tyrrhenum 
mare, alteram in Libycum decurrere^ (^u^ 

Hypfa , fecundum Inycon urbem Sicilia,e 
decurritj gratam Herculi. (x) 

Hiparis , [^forfan Hyparis] quern & Hip- 
parim vocant , ex quo Camarihis aqua in- 
dufta eft. (j) 

'^Haeus, inde a finibus ApoUoniae decur- 
rens in finum Jonium. ({) 

Indus Indiam definit ab occafu, . a quo 

India diftaj hie defcendentem Hydafpem 
recipit. {a) 

. Ifara Galliae, decurrit in Rhodanum. (^) 

(«) Thermitanonim ) ^(? coi^ Rev^ ReUMed^ Parifinis male con-* 
tra ed, Flor^ Taurotaminitanonim ed^ Tolof^ Twrominitanorum 
findi) cod^ Par if ^ IL fundi Bochartus Charts fcindi imam . ♦ ♦ 
alteram ♦ . . decurrere) ed^ Flor^ &f Bochartus una ♦ ♦ . alt 
tera ♦ «, decurrit alteram) cod^ Rev\, aliam 

(«) Inycon) *uulgo |re(?on cod,^ Par ^ 11^ IJirecon Bocccfc. Uecon 

Siciliae ) *inilgo in cod^ Sf editis Hifpaniae 
iy) Hiparis ) vulgo Hipanis fed cod^ Med, ^ Par^L Hiparis Pa< 

Hf II* Hifparis i?f-w» Hipparis Beitif collat d^eyp^ Gud, Hyp- 

paris Hipparim ) cod. Par if L Hi(aarin //, Hiderin edit, Flor, 

€jf Tolof Hi(ftarim Boccacius Jeftarim 
(^z) /vulgo Jc: Haefufa finibus &c, Haefula edit, Fhrent^addit 

ibidem MS, alt, Ytide cod. Rev, &f Heinf,^ coll atc. Gud, Undeae 
.{Heinf, £ff Gud, in marg, fqrfan Judaeae ) cod, Mediol, addit 

uftide* Parif L uti de //. etidc Jonium ) cod. Rev, Heinf, coll. 

fi69ioVp« G^^" & Parif, II, Jonicum Boccacius ita : Adufa 

Epyrrhi ( Epifi ) flumen eft; a quibufd^m Eas appeUatiun , Apol- 

loniae propinquuin*. 

^a) definit) eod, Parif, L defluit 

ik) decurrit) cod. Rev, Med^ Parif I &f Ih currit 
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*l(Mtms Dyrtachii ab Icano caftello di- 
ftus. (c) 

for/an Ifanus . . . Ifano. 

Ilerda Hifpaniae , a quo Uerda oppidumi 
*Inachus Theflaliae. 

Jader juxtaSalonas,mare influit Hadrian* 
ticum* (d) 

Kaicus Myfiae. 

Lynceftius Thraciae , cujus aquam biben- 
tes ebrii fiunt. (e) 

Lethe inferorum,quod fit oblivii caufla.(/) 

Liris non longe a Marfis Veftinisque , cu- 
jus in ripa nymphae Maricae Minturnenfis 
templum eft. (g) 

* Lycus Afiae, unde Lycas oppidunii (>4) 

Liger Galliae , dividens Aquitanos & Cel- 
tas ; in ocearium Britannicum evolvitur. 

* Lycaftus Cdae , a quo Lica civitas. ( r ) 

forfanhyczi^xxs Cretae , a quo Lycaftus 
civitas. 

Lethaeus infulae Cretae, ita diftus , quocl 

(c) Icanus) cod^ Rev* &f Far^ Ih Ifamnus P«n /♦ Ifauinu^ 

RjeL Icaninus Boccac^ IlaQiis Icano) cod* omnes Idaao 
( ^ ) abeji a codict omnibus* Boccacius habet* 
(^) Lynceftius) vu^o Licefius in codic* £jf editis^ 
(/) oblivii cauffii) cod.FarsA 11. oblitiorti ( lege obliTToni) fit anCy 
(^) Maricae) codices Marinae Boccac* Maricae eft) Parif. X^ 

appofitunu 
(b) Lycas) codices Lycis, Licis oppidum) deefi in cod^Rgv^ 

Farifinis £jf ed* Flor. 
0) Lycaftus) Jc (;od^ Rtv^ Mi^f Farifinii f#rf« S4I, UwtUf jn 

€ii%i$ Lyc^i^ 
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Harmonia Veneris filia Cadmon ibi^bblita 
dicitur. (^) 

Mincius Galliae Cifalpinae proximus 
Mantuanis , agitur ex Benaco. 

Mofella Belgicae, defluit in Rhenum. 

* Minio Etrariae , a Minione. ( /) 

Metaunis Umbriae , in finum Hadriaticum 
decurrens. 

Maeandros Cariae gentis Afiae ; hie tam 
flexuofus eft, utin fefe recurrat. (/tz) 

Macra Liguriae , fecundum Lunam ur- 
bem. (n) 

Mathis Dyrrachii, non longe a Liflb. (o) 

Marfyas Phrygiae urbis Celaenae, (/? ) 

Melas Theffaliae , in Epidanum fluens. ( y ) 

{k) Hannonia) cod^ Rev^ &f Boccac^ Hermiona farif^ II, |Er- 

mione Cellar iui Hennione Meurfiu5 Hannonia. Cadmon) Jtc 

coL omnesi in editis Cadmi virL ibi) deefi in cod^ Rev^ Med^ 

6f Farijinis^ 
(/) Minio) cod^ Rev. Med. £/ ed^ Flor^ Mimon reltqui Mimon ^ 
' Minon a Minione) Jic cod, Med, fif Par^ /♦ reliqui a Mi- 

mone , aminone, in editis deeft^ Boccacius hahet : Minio fluvius 

eft Italiae hand longe a Roma« 
(w) in cod^ Rev. fif ReL dejideratur^ in cod^ Tariff 11^ legitur 

Matranos 
(») Macra) codices fif ed^ Flor^ Meiera, Megera, Megeria Boc-* 

cactus Macra 
(^)^ Mathis) Boccac^ Matis 
(^) Marfyas > ed^ Flor^ Maras,. Celaenae) Jic cod, licet ahfqut 

diphtbongo , cod^ ReK tamen Celeriae , ed. Tolof, celer. 
(^) Melas) cod^ Rev, Mechas Farif^ I, Metas Farif. 11^ Malas 

Boccac^ Melas feu Methas Epidanum) cod* Rev^ Epidamniua 

^Furif^ 11^ Apidajnnivn 



DE FLUMINIfiUS ij 

Nilus Aegypti, ex Aethiopia decurrens. (r) 

Nar Sabinorum , ex Apennino in Tiberim 
per Narniam fluit. (j) 

Nmnicus in agro Laurenti. ( r ) 

Niphates Armeniae , ex monte Niphate. 

Orethus Panormi SiciKae. (^u) 

. * Oaxes Cretae , a quo civitas Oaxia; 
Varro hoc docet: , 

Quos magno Anchiale partus addu&a dolore , 

Et geminis capiens tellurem Oaxida pal- 
mis . . (jc) 

Orontes Syriae ex monte Cafio , apu4 
Antiochiam labitur. {y ) 

Padus Galliae Cifalpinae , qui & Erida-^ 
nus. ( { } 

Permeffos Boeoriae. 

* Peneus Theffaliae , ubi filvae , quais Tem- 
pe vocant : hunc Bebryces poffederunt. (a) 

(r ) ex Aeth* dec. ) hate in PariA II* ddunt4 
(/) fluit) cod^ Rev. £ff Med. iecurrit 
it) haec defunt in Ptirif. 11^ 
(u) Orethus) Boccac. Orctiis 

{x ') R quo ) cod^ Rev, & Med^ a 9U0 & ^c quoque Politianus ^ 
Cellarius^ Quos &c») frior hie verfus cum feq, vocula £t 
deeft in cod, Med, Par, I, &f U- Oaxi4a ) cod. Rev, fg 

Parifini Oaxia 

(7) apud Antioch,. lab*) haec defunt in codicihus cunHis, 

(z) Eridanus) editi addunt dicitur , fed en ^x « f^^t «f*^t 

( a ) Peccus ) $9d. Rev^ ft* Med^ Pcnets 



l6 VIBIUS SEQUESTER 

Phafis in Colchide , qui de monte Ama- 
ranto fluit. (i) 

Pantagias Siciliae , ita diftus ^ quod foni* 
tus ejus decurrentis per totam infulam audi- 
tus eft ufque eo, aonec Ceres quaerens 
filiam comprimeret eum. ( c ) 

* Pitornius > qui per medium lacum Fuci* 
num Marforum ita decurrit , ut aquae ejus 
non mifceantur ftagno. (d)^ 

forfan Pitonius vd Piconius 

Paftolus Lydiae, qui decurrens aurum 
trahit. 

* Phaceiinus Siciliae juxta Peloridem , con- 
finis templo Dianae. (^) 

*Pifaurus, qui & Ifaurus, ut Lucanus, a 
quo civitas Pifaurum , de quo Catullus ; 

moribunda fede PifaurL 
decurrit in Hadriaticum mare. (/) 

Phoenix Theflaliae, in Epidanum fluit. (^) 

Pachynos 

(Ir) Amaranto) 'vuigo in editis i!f fcriftis Garamante in cod^ Re^^ 

Ganunenite 

(c) Pantagias) ccd^ Rev^ & Farijini Pantagras flliam) cod^ 

Parif^ Ih Rheftum comprimeret J) cod Rev^ opprimeret* 
{d) aquae — mifceantur) cod^ Rev, Sffed» JFlor, aqua -- mifceatut 

(«)^Phacelinus) /» fcriptis S^f editis Phaetheliiius ed^ Florent^ 

* Phaethleiniis 

(f) Pifaunim) cod», Rtv^ ^Farifini Pifaiiria 'vetha de qua Ca- 
tullus : „ moribunda fede Pifeuri^ „ defidermtur in cod. Rev, 
& Parijinis , qui in fine articuli tidjiciunt mare* 

(g) Phoenix) tad^ Reo^item Parijini fif eiit^ FlorenU Phociaft 



DE • FLUMINI BUS 17 

* Pachynos Siciliae , ubi Sex. Pompejiis ju- 
venis interfeftus eft. (A) 

Rhenus Germaniae , Belgas a Germanis 
fegregans. 

Rubicon Galliae juxta Ariminum, olim di- 
videns Galliam ab Italia. 

* Rutuba,exApennino inTyrrhenum fluit.(i) 

Rhodanus Galliae , Lugdunum & Avenio- 
nem decurrens atque Arelaten. Mari Tyrr- 
heno mifcetur. (A:) 

Strymon Thraciae , plurimo gelu ftri- 
ftus. (/) 

Sequana Galliae, Luteciam Parifiorum cir^ 
cumfluit, vel infulam facit. (/tz) 

Spercheos Theffaliae, in Maliacum mare 
decurrens ufque ad oram Locridis. (/z) 

* Syrapus Lucaniae. forfan Sybaris 

* Selinus Meffaniorum , a quo civitas Seli- 
nus difta , quod apium ibi plurimum nafci- 
tur. (c?) 

forfan Selinus Sicaniorum . • . 

{b ) Pachynos ) editi Pachifos codices Pacifos, Pauphifos , Pachyfos 
(i) Tyrrhenum ) ^(7 SitnleruSy editi fif codices Tiberim 
(A) Rhodanus &c») deeft in cod^ Rev^ ^ 

C/) Strymon) /c cod^ Med^ ^ Far.I^ alii Strimo editi Strymo 
(»f) Luteciam &c» ) haec omnia non agnofcit cod. Rev, circum- 

flnit) id: ToL interfluit vel) Jan^ Farrhafius de reb^ per 

epijt^ quaef^ & 
( ti) Spercheos ) ed^ Flor^ Sf Tolof. Sperchios 
(<? ) Meflkniorum) cod^ Rev^ Sf Farijim fif 9^ Fhr^ Meflkliorum 

Selinus) c^ti/cf; Seiiiiis 9 Selina, Selecus 

JB 
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i8 VlBlUS SEQUESTER 

Sagaris Phrygiae , ad caftellum Berecyn- 
thiun^ 

Sebethos Neapolis in Campania. 

* Sarnus Nuceriae , ex Saro monte oriens ^ 
per Campaniam decurrens. (p) 

for/an ex ' Sarno 

Symaethos Siciliae , vicinus Palicis. 

*Siler inLucania, oppido Alburno. (y) 
for/an monte Alburno, 

* Saron Hadriae. (r) forfanSaYon velSafon. 

Sicoris Hiipaniae , juxta Uerdam, 

Tigris Parthiae , qui fub terra means Bm* 
bro mari mifcetur. 

Tauromenius inter Syracufas & Meflenam, 
a quo oppidum Tauromenium , quod oppi- 
dum Eufebon chora dicitur, (j) 

Tagus Hifpaniae. (r) 

Turia Hifpaniae , quod Valentiam parvo 
intervallo interfluit- (u^ for/an praeterfluit, 

(p) ex Saro monle) cod, Rev^ & Farif^ /» fif ed^ Fhr^ ex Sa^ 
rone {Far ^ 11^ Arone) fliivio Hadriae 

^f) Siler) cod^ Silex, Syler oppido Alburno) Boccac^ Salerno 
civitati proximus. 

( r ) Boccac^ Saron fiuvins eft ultra Taurum montem^ 

(i) Meffenam)^c cod^ Med, &f Farif, h contra ed. Flor^ MefTe- 
nen Tauromenium ) Jic cod. Rev, fif Med, oppidum ) bic 
inferunt vulgo aliter 9 fed exulat e cod. Rev, Med, £5* Farifinis^ 
Eufebon chora ) Jic cod. Rev, Med, fi^ Farif, vulgo Eufeboneon 

(f ) Tagus &c*) deMJl in cod^ Rev, ^ Farifinis, 

(«) Turia) cod. Rev, Thuria Farif^-II, Tyris in ed, Flor, deficit^ 
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Taras Epeiri. (x) 

Tanager Lucaniae. 

Tibris vel Tiberis , idem Albula , qui ex 
radicibus mentis Apennini ex fitruria Ro- 
mamdecurrit, quondam Tufcos dividens.(^) 

Tanais Scythiae , Afiam ab Europa dividit. 

Thermodoon Colchos & Amazonas di- 
vidit. ({) 

* Trafymenos Lydiae. 

♦Thapfus Africae, juxtaRuficadem. (a) 

*Triopala, qui & Afforus, juxta Alabon 
Megarenfium. (^) 

for/an Triocala , qui & Isburus , 

*Turnus Umbriae. (c) 

* Taygeta Laconices , ubi filios fuos moris 
habent durare frigore aquae. (V/) 

* Titareflbs Theffaliae , qui & Orcus , in Pe- 
neum decidit , nee ei mifcetur , quia fuper 

(*) deefi in cod^ Rev^ Med^ &* Farifinisi Boccacius hahet^ 
O) Tibris V* Tiberi«) cod, Ren>, fif Med, Tibris idem Tiberii 

Tufcos ) deeft in PariA IL 
{^z) huric artic, cod^ Re^, & Panfini afnbo bahtnt^ nee ex Meif 

exulare <fidetur,^ 
(fl) Thapfus) jic cod, Med, fif Farif. L fed cod. Rev, df Fm. 

II, &f Boccac, Tapfus , editi Tapiks 
(>> Triopala ) cod. Farif, IL Tripola AiToriisy Boccae, Affo- 

lus Alabon) codices &f editi Albo Megarcofium) cod,Rev^ 

Magareniium Farif, II, Magarenfium phrigii. 
(c) Turnus) cod. Rev, £sf Farijni Termus Med, Thermut 
{d ) #qaae ) deefi in cod^ Far^ II, 

B % 



it VlBIUS SEQUESTER 

eum fitnditur } quern Stygia palude crefcere 
quidam affirmant. («) 

Vulturnus Campaniae, a quo oppidum 
juxta Puteolos Vulturnuro. (/) 

* Virbius Laconices, ubi Hippolytum Aefcii- 
lapius arte medicinae reddidit vitae , unde 
& Virbius diftus. 

Ufens Tarracinae proximus. (g) 

Varus , hie nunc Galliam ab Italia dividit, 
ante Rubicon. 

*Ululeus Dyrrachiieft, unde aqua hujus 
dufta. (h) 

* Veftinus Campaniae^ qui & aquis fuis Sar- 
num impellit. (i) 

Xanthus Trojaejlio proximus, ex Ida mon- 
te defluens , Simoenti junftus , in Proponti- 
dem funditur : hunc Scamandrum incolae 
vocaverunt. Xantus & Xanthus fcribitur , 
flavus latine dicitur. Xanthus item nomen 
eft equi Heftoris & Achillis. {k) 

Xanthus Lyciae , unde & civitas. 

(f) Titareilbs) Boccac^ Titatefus quia) coi. Rev^ &f Farifini 
quia & MedioK & quidam) defideratur in Far if. 11^ 

i.f) A <ltto oppidum ) cod^ Farif, //« ab oppido 

ig) Tarracinae) J?c cod» Rev^ & Farijini. 

X^) Ululeus ) cod^ Re^^ Sf ed^ Flor^ it. Boccac^ Ululens unde &c.) 
* ^c cod. Far^ /♦ in cod. Rev. &f Med^ eft unde aqua his dudla 

Boccac^ &f editi ex quo Dyrrachio miniftrantur aquae^ 
( j) haec defunt in cod^ Med^ fif Farifinis^ 
(i) ex Ida &c.) defunt vfque adfinem in sod^ Med, & Farijmis^ 



DE FQNTIBUS XI 

PONTES (a) 

I 

Aganippe Boeotiae. (i) 

Acidalia in Orchomeno. 

Arethufa Siciliae , apud Syracufas. (c) 

Clitumnus Mevaniae. (d) 

Clanius Acerrae in Campania, qui^quuiQ 
creverit , meditatur peftem terrae, ( e ) 

Caftalius Delphis. 

Clitor Arcadiae, qui potvis vinum in odium 
adducit. (/) 

*Camenarum Romae* 

Dircaeus fioeotiae* 

*Efus Rhodi. (g) , 

* Garga Euboeae , ubi Aftaeon laceratus 
eft a canibus. ( A ) 

for/an Gargapbia Boeotiae* 

*Hippocrene Boeotiae in Achaia. (/) 

(a) cod. Rev^ Explicit de amnibus per litteras in ordincm digefti 

feliciter^ Incipit de fontibus. 
(*) Boeotiae) vu^o fonsB* fed codices nofiri non habent^ 
(c) defi^t in cod. Med^ fif Parijnis^ 
(i) Mevaniae) cod^ Rev^ Meveniae 
ie) Acerrae) fie cod. Rev, Med, fif farif, L fed in mdgatis efl . 

apud Acerras in Farif II, hoc fif in Campania ^efi, 
(fj Clitor )^c cod. pmnes* qui potus vinum) cod. Parif, II, 

qui potum vinl adducit)/(p cod,. Rev* M^d^ & Parif, //» 

mtdgo ducit« 
(^) Efus) cod. Rev, & Parif I, Effus* Rhodi) cod, Rev„ 

Khodo Med. gf Parif, Fhodo , fbtfo Boccac, fodi 
{b) eft a canibus) deeft in cod. Rev, Med, fif Parifinis, 
(0 Achaia) cod^ Rev, ^ PariRni &f ed, Flor, Arcadia 

B } 






XX VIBIUS SEQUESTER 

*Ine{ra Rhoai, a quo Siciliae civitas In- 
efla. (k) 

*Libethros Boeotiae. (/) 

^ Liriope , ubi Narciffus fe confpexit. (m) 

Langia fons eft in Nemeaea filva, quem 
penes agon annuus celebratur Archemoro 
Lycurgi filio , a quo poft Archemorus de- 
riominatus eft. (n) 

Menais Leontinorum, per quem cives 
e^us loci timent jurare/ 

* Spandeus in infula Coa Afiae* (o) 

Salmacis Cariae , ex quo qui bibit, jnoUe- 
fcit, id eft obfcenus fit. (p) 

Timavus Aquileiae Galliae, 

*Virvinus Laconices. (q) 

(*) Rhodi) cod. Rev, Med, fif Parif, I, Rhodo civitas) Boc* 
cue, 8c Siciliae fons Ineffa) cod, iidem Inc^ 

(/) Libethros) cod. Rev, Med, fif Parijini Libetris Boeotiae) 
Simlerus vult Magnefiae 

(») Liriope) Jc cod^ Rev,M^d, fif Par^ II, in Par^ I, eft Iriope 
in editis Lymipe , Lynope Jic £5f Boccacius^ 

(») Langia 8cc, ) deefi hie articulus in cod. Rev, Med, df Parijinis^ 

\o) Spandeus) bahet fif Boccacius^ CoaAfiac) cod. Parif,!!. 
Coafiae 

(^) id eft) /(< cod. Rev, Med, fif Parif, I, vulgo idem & 

( f ) Virvinus ) Simlerus vult Virbius,. Lacoaices )^c cod* Rev^ 
& Par, I, fed Heinf, colL ^tt. Gud^ Laconicus Jlled^ apud La^ 
conas cui additur in editis fons eft*. 



OE LACUBUS 1| 

I 

L A C U S 

Avernus Campaniae immenfae altitudinis, 
cujus ima pars aeprehendi non poteft. (r) 

Acheron , qua id inferos creditur iri. 

*Aecitus Apolloniae. (j) 

Amfan6his Lucaniae , cujus haiitus volu- 
cres necat. 

Benacus Galliae j unde Mincius fluit. ( r ) 

Cyane Syracufis , per quam Anapus tranfit. 

Cocytos inferorum per Stygiam palu- 
dem. (u) 

Ciminius Etruriae. (x) 
Feronia Tarracinae, (y) 
Fucinus Marfis. 
Gygaea lacus Lydiae. ({) 

(r) Campaniae) deficit in cod^- Rev^ ^ ediK Fhr^ 

(j) Aeeitus) cod^ Far. 11^ Aioitus Rev^ Aecicus Farif. h A«ti^ 

<XL%Jio &f Bocoac^ 
(/) BenacDS &c» ) in cod^ Rw^ Heinf. colK iffhf^ ^^* & ^^ 
rifinis hie articulus deeji,fed infra legitur Venacus G» &c. con* 
tra in HejfeL &f hie ponitur £5* infra iteraturfic: Venatlus Galliae, 
node IVLlncius fluit* verum haee pofteriora ex cod^ Med^ & ex 
edt ToU £*f Baf^ exulant , in cod^ Dorvillii Benacus fif Venacus 
(«) vulgojic: Cyane Syr* p» quern Anapus tranfit per Stygiam 
paludem^ Cocytos inferonini ) ^ ^ codices fefarant hos arm 
ticulos^ quam) ita Heinf colL uTreyf, Gud^ Anapus) rorf» 
gf editi Anopes , Aenopes , Anopos , Anopus Stygiam ) cod^ 
Rev^ fif Med, Styga 
C«) Ciminius ) cod, Rev^ Far. IL fif ed, Flor. Cimini 
{y) Tarracinae)>c cod. Rev, &f Farijni^ vulgo Terracinat 
(») deeji in cod. Rev, £f Farijinis y nee Boccacius babet. 

B 4 
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* 

Hammonis Africae ^ qui ortu folis & oc- 
cafu incandefcit, reliquo tempore gelidus eft. 

* In Athamana lacus Lunae tenuia li'gna ac- 
cendit ; ex quo qui bibit aut in infaniam 
vertitur aut in foporem. (a) 

Larius Galiiae Cifalpinae. 

Lucrinus Campaniae. 

Lemanus Galliae. ^ 

Mare Otis Aegypti , unde vites Mareoti- 
cae. (i) 

Triviae lacus Ariciae. 

♦Velinus inter Nar & Aventem. (c) 

Venacus Galliae , unde Mincius fluit. 

(a) In Athamana) libri fcripti &f editi Inatamana, Inathamana 
temiia) Jc cod^ Rev^- ^ Med^ in Farif^ JU eft ttwsAy in U^ te- 
niiit in editis tenera 

( b) unde &c^ ) baec defunt in Farif, 11^ 

( « )" vu^o inter Nar labentem fed cod^ Hev^ ^ Med^ inter Na^ 
& abentem. Ennf^ collate dxlyf. Gud^ inter Nar & aventenu 
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D£ NEMORIBUS 2f 

N E M O R A (J) 

* Angitiae vel Anguitiae , Lucaniae. ( e ) 

Clarium Colophoniae. (/) 

Dodona Epiri. (^) 

Idalium in infula Cypro. (A) 

*Molorchos in Nemea, a Molorcho holpite 
Herculis, 

Marica in Campania , ubiMarica nympha 
fepulta eft. (i) 

Sila Bruttiorum. 

*Thymbra Phrygiae, ab herbae nomine j 
quae Latine cyane dicitur* 

Tempe Theffaiiae, 

(i) NEMomi ) cod^ Rev. de Nemoribus^ 

( e) cod^ Rev. Angitiae c<d^ Por^ L Angitiae ▼* Agentiae i7« 
Anginiae inguitiae in editis Anguiae vel Anguitiae 

C^) Clarium) ita cod. Rev^ &f Med^ fntlgo Clatius 

(ir) Dodona )>fc cod, Rev^ Med^ fif Farifini. Epiri) ita coi^ 

Rev, ef Parijni^ 
(2?) Idalium) ed, Fhr, Lntdium 
(/ } Mariqa 6^c, ) deeft in cod, Rev^ Med, & Parffinif. 
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P A L U D E S 

Ambracia Acarnaniae. (k) 

Afia Afiae , cui Cayftros prope eft. ( /) 

* Camarina nunc , ante Hyperia difta , Sy- 
racufis. (m) 

Lerna Arcadiae , ubi hydra centum capi-- 
turn, quam Hercules occidit, 

Maeotis Scythiae. , 

Poniptinae Tarracinae Foro Appii* (/z) 

Padufe Galliae a Pado difta. (o) 

Styx inferprum , a Styge Oceani fiUa. 

'^Satura inter Antium & Circeios , eadem 
Stura. ip) 

*Salpina inTIadriatico. (y) 
forfan Salapina in Apulia. 

(1) Acarnaniae) ^go hclmtfed Flitim rep^rit in cpd^ Aoharniae 

(/) Afiae) fi/T(j/(7/;'*Myfiae 

(i») Camarina) codices Camerina Hyferia) cod. Rev* & Med^ 
Hiperie ed^ Flor^ Sf Hejfelii Hefperie ed^ Tolof. Hefperiae 
Syracufis) quod addttur propinqiia, non babent cod* Rev^ Med^ 
ef Farifmi. ' 

(») Pomptinae) vulgo Fontina fed cod* Rev* Med* fif Parifini 
Pomptine Tarracinae )^(C roi»-jRev» 

(o) Padufe) cod* Rev* Med* ^ Fatijini Vz^uq ^ Padnae 
( !•) Satura ) cod. Parif* I. Statura Stura ) Jic cod. Rev* Mei^ 
Sf Parif, I, in Parif. II* ^ editis eft Statura 

(9) Hadriatico) Sintlerus Apuleia 



DE MONTIRUS xy 

Triton Thraciae , in quo qui fe novies im- 
merferit , in avem convertitur. ( r) 

Tyraca Syracufis. (s) 

MONIES 

Aracynthusin Attica, quidam in Arcadia 
dicunt. (r) 

Aruis in infula Chio , unde vinum Ami* 
fium. (u^ 

Atlas in ultima Africa , cingens Maureta* 
niam. 

Afcraeus , unde vicus Afcra , in Boeotia, 
unde Hefiodus. (x) 

Aventinus Romae , unus ex VIL monti* 
bus. (j) 

Alburnus Lucaniae« . 

Alpes Galliam Togatam a Comata divi-* 
dunt. 

Aetna Siciliae , flammam eraittens. ( {) 

Agragas Siciliae, jjuxta Gelam. 

Athos Thraciae, 

(r) Triton) ed^ Fior. Tryton cod^ Jffei^ Strymon Thraciae) 

Simlerus Afncae in qno qui &c. ) haec dtfunt in cod^ Meit, 
immerferit) cod^ Rev^ merferit avem ) cod* Farifini navem . 

(j) Tyraca cod^ Rev^ Turaca 

(^) in Arcadia) de la Ciprtia Acamaniae Boccac, Arcadum 

(«) Amis) Qod^Rev^ S^Med^Arim Bochartu$ Arvi£us Arujt 
fium) cod^ Med* Ariufium 

C*) Afcra) deficit in cod^ Far* U* fif Rev^ fif ei» Fl^or^ 

{y) uaus) deficit in ed, Flor. 

C * ) flammam ) cod^ far, //♦ add{t & {sx», 



t% VIBIUS SEQUESTER 

Apenninus Italiae^ ufque ad Anconem 
porreftus. (a) 

Albanus in Latio. 

Aventinus , in quo civitas Praenefte. 

Amanus Cappadociae. 

■^Aganippe Boeotiae^ ^nte Enippe diftus. 

Berecynthus Phrygiae , unde mater Deum 
Berecynthia. (^ ) 

*Bebius Campaniae , flumen emittens. (c)^ 

* Boreas Dyrrachii. (d) 
for/an Boras vel Bora 

Cithaeron Thebis. 

Cynthus Deli, 

Caucafus Indiae, Parthis & Hyrcanis jun- 
ftus. (e) 

Cytorus in Ponto Paphlagoniae , buxo 
potens. 

Cybelus Phrygiae. 

Coelius Romae, ex Vll.montibus unus. (/) 

Clarius Colophoniae, a quo Apollo Clarius. 

Cyllene Arcadiae , unde Mercurius Cyl- 
lenius. (g) 

(«) Anconem )^c corf, Rev^ Mei^ &f Pari/l /♦. 

(i) unde &c.) baec defunt in cod^ Rev, Med. & Parifinis. 

(c) flumen emittens) defunt in cod, Farif^ II, 

(il) Boreas) cod^ Rev^ B^oas 

(e> Cithaeron ^ » Cynthus » « Caucafus) ita cod^ Rev^ Med^ 

fif Farijini ; in editis ifia defunt ^^ 
(/) montibus unus ) deficit in ed, Flor^ 
ig) Cylicne) cod^ Rev, fif Par (/?«» Cyllenus* Cyllenius ) rf«j/i 

in Farifinis fi?* in ed^ Flor, 
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DE MONTIBVS 1^ 

Catillus Tiburti, 

Coras ibidem. (^) 

*Cinynis Piceno. 

Chimaera Lyciae. 

Calpe Hifpaniae. (i) 

Ciminus Etruriae. 

Corycos Ciliciae , ubi optimum crocum 
nafcitur. (k) 

*Caftaliae in Delphis. (/) 

Diftaeus Cretae. 
*Dodona Chaoniae Epeiri. (/tz) 

Dindyma Phrygiae. (n) 

Eryx Siciliae. 

Erymanthus Artadiae. 

Esquilinus Romae , unus e feptem monti* 

bus. (o) 

*Eridanus Dyrrachii. 

Gargarus in Phrygia, Idae. montis ca- 
cumen. 

{h) ibidem) cod^ Rev, ^ Far if, item Tyburti 

(O Caipe H. ) coi, RevH fif Farifini Sf ed, Flor, Calpe Siciliae; 

£<f fofl Ciminus Etruriae fonunt Calpe Hifpaniae«, 
(A) Ciliciae) codices Farif^ Siciliae 

(/) CaftaHae)/r cod^ Rev. Med^ ^ Far, /♦ in tditis Caftalius 
in Delphis ) additur in editis in Fhocide fed hoc deeft in codic^ 
citatis £5* ed, Flor^ 

(w) Dodona Jic cod. Rev, fif Med, in Farijnis eft Dedomi 
Epeiri) cod. Med, Epyri Farif, I, Epiri in Parif. IL deeft^ 

(«) deeft in cod, Farif, 11^ 

ic') ^c cod, Rev^ fg Med^ 
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Gaunis Campaniae. 

Helicon Aoniae Boeotiaeque , Mufis facer. 

Hyperborei Thraciae , ultra plagam Aqui- 
loniam. (/? ) 

*Haemus Thraciae, qui & Haemimons 
dicitur. 

*Iin3us Iberiae Ponticae. (y) 

Ifmarus Thraciae , infignis oleo & vi- 
no. (/•) 

Ida in Troade , alius in Greta. 

Lycaeus Arcadiae , ubi Pan praecipue 
cohtur. 

* Libethris Aetoliae. (s) 

Maenalus Arcadiae. (r) 

Mafficus Campaniae , in Falerno. 

Marpeflbs in infula Paro. (u) 

* Monoecus Illyriae. (x) 
for/an Liguriae. 

*Maxteria, juxta oppidum Auronae Hi* 
ipaniae. (y) 

(jp) Thraciae Simlerus Scythiae, Jic fif Boccacius^ 

{q) vulgojic : Haemus Thraciae^ Heminiae Dymnus Iberiae Pon# 

ticae* Haeminiae ) coi^ Rev^ Hmiine^ Heinf^ collate etTFoyp, 

Gud^ Hemtneae Dymnus) cod^ Far^ IL Demnus Iberiae) 

cod^ Rev^ Hiberiae 
(r) Farif^ IL habet modo Ifmarus Thraciae 
(x) Libethris &c. ) dificit ediK Flor* 

\t) Maenalus ) Jic reSie in cod^Rev^ fif Farifinis $ tmlgo MaeiiaUnt 
(«) Marpeflbs )^(?corficw* ' 
(*) Monoeats) imlgo Monocchus cod^ Rev^ fif Far^ IL Monc* 

ens, Med. Monoecus Illyriae) Jic codices ^ vulgo Illyridos^ 
(>) Maxteria &c. ) Jic cod^ Rev ^ Jic ^ Farijiniy in quibus ejt 

Maxceria, Maileria Heinf^ coll^ (»V. Gud^ Maxtera 
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*MefuIus , qui & Vefulus, re/, {ut Simle^ 
rus legit ) Maevius , qui & Vefevus , Cam* 
paniae. ({) 

*Niphates Armeniae in Perfide. (a) 

Neritos Ithacae , a quo & portus. 

Nyfa Indiae. (^) 

Nemeus Cieonenfium, (c) 

Olympus Macedoniae altifEmus , qui alti- 
tudine fua fuper pluvias & nubes exceait. (J) 

Ofla Theffaliae. (e) 

Oeta Theffaliae , ubi Hercules combuftus 

* OthrysThraciae# {g) legendum Theffaliae. 

* Oeniphile Dyrrachii. ( A ) 

(2;) Hejfelius utramque leSiionefn exhibet s Simleri articulus U Fom 
rijinis abeft^ qui &Vefolus) cod^ Far^ qui in Vefulo ed^ Fhr^ 
qui & Vefevus Maevius) ed^ Flor^ Maeulus 

( « ) Niphates ) Bartbius ad Claude Nifttes Jc fif cod^ Farif, I^ 

in Perfide) Boccacius mons eft* 
(*) Nyfa Indiae) cod^ Farif, II, addit ubi colitur Bacchus*. 

(c) Cieonenfiutn ) ^c Boccac, fed cod, Rev^ &* ^^* Flor, Deoneii* 
fium , ed, BafiL Ciconenfium , ed, Hejfel, Ciconeniuim, cod, Jfei. 
£Ieoiienfium , Farifini Cleonteniium* 

{d) fuper )>r cod, Mev, ^ Med. . 

(f)' Ofl&) cod, Revii fro Offii babet Otheus, £^ dein pro Oets^ 

dat. Offa 
(/) Oeta) cod.FarifL Otheus //. Oetus Theffaliae) Ouze*, 

lius ad Minuc^ Fel, p^ 203* Thraciae 
{g^ Othrys) Heinf, coll^ etTfoyf, <x«(i* Othrus, in Farifinis hie ar-i 

ticulits deeji^ 

(1>) Oeniphile) ^c cod. Rev, fif Boccacius ; Heinf^ coll^ cItc, 
Gud, S^ cod^ Med^ Oeaiphyle} in editis Oemphyie' 
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Parnaffus Phocidis, duobus verticibus fur- 
gens. (0 

Pindus Theffaliae. 

Parth6nius Arcadiae* 

Phanaeus Chii,~vinq infignis. 

^^ •• 

Palatinus Romae , ei Vll. unus. 

Pelios Thradiae , in quo Lapithae pbpuli 
morati. (A:) lege Theflaliae 

Pangaeus Thraciae & Macedoniae. ( /) 

* Pholoe Thraciae , ubi Centauri nati. 

. Pyrenaeus , Galliam ab Hifpania dividens. 

♦Pylartes Dyrrachii. (m) 

• Petrae Dyrrachii,caftra Pompeji magni.(/z) 

Quirinus Romae , ex VII. unus. 

Rhodope Thraciae. 

Riphaei Scythiae. 

*Rhamnufius Scodrae. (o) 

Satur- 

(0 FarnalTus) coi^ Rev^ & Med^ Farnafos, Parnafus 

<i ) . Thraciae ) Jic libri fcripti , SimUrus Theflaliae morati) ai* 

jicitur y ubi ctatxxm taXx ^ fed huec defttnt a cod^ Rev^ & Med^ 

item Far^ /♦. in cod, Rev^ eft morati funt. Par^ /♦ ita : FeMos 

,. Thraciae in Theflalia^ IL Felios Thraciae, ubi Centauri nati« 

(/) Fangaeus &c» ) defunt in Parijinis^ Thraciae 8c9^^ cod^ Rfv^ 

Thraciae in Italia ed^ Flor^ Thraciae in Theflalia 
(w ) Fylartcs) cod. Par, /. Fylarces //♦ Felartos 
(») Fctrae) Jic coi^ R^^ Med, & Parijini ^vulgo Fetra 

(o) Rhamnuilus) cod^ Re^^ Med, Sf Parif^ /» item ed^ Flor^ & 
Boccac Rhamnnfium in Pari/, 11^ deejb Scodrae) cod, Rev^ 
& Med, Scordae Par^ I^ Sconiie Boccac^ Scordenfium 
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i 

Saturnius Romae , qui & Capitolinus , 
idem & Tarpejus. 

Soraftes Falifcorum. 

* Sarnus Nuceriae. (/? ) , * * 
Sipylus Lydiae* 

* Stefiarus Moloffiae. ( y ) 
Tarpejus Romae , ex VII. unus. 
Taenarus Laconices^ 

Tmolus Lydiae , vino infignis, (r) 
Taburnus Samnitum, olivifer. (j)' 
Taygeta Lacohices. (t) 
Tetricus Sabinorum. {u) ' 

* Tenitrus Macedoniae , proximus Apollo- 
niae , in confpeftu Dyrrachii,- (x) 

* Velinus Romae, ex VII. unus./ 
Vefulus Apuliae. for/an Liguriae. 

(^) Sarnus) deeft in codicihus Farifinis^ 

iq) Stefiarus) ed^ Flor^ Steiians Boccac^ Steflianis 

(r) Tmolus ) deeft in cod^ Far^ IL 

(/) Tahurims &c*) defynt bate in ccd^ Fcarifinis^ Samnitum) 

cod^ Rev, Samnitium 

« 

(/) Taygeta deeft in cod;, Far^lh 5ar^W«x Taygetus • Laconiac* 
(«) Tetricus) cod. Rev, fif Far^ I, TetriCa . 
(Af) hahet gf Boccacitu^ 
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'gent.es . 

Agathyrfi Scythae partis Europae. (jy) 
Acarnanii Epeirotae Europae. ( { ) 
Apuli Italici partis Europae. (a) 
Aethiopes Indi Afiae. 
Aegyptii partis Afiae. (^) 
Barcaei Mauri Libyae. (c) 
^ Chalybes in Ponto Europae. leg. ACize^d) 
Cicones Thraciae. 
. Daci^ythae Europae. (^) 
*Dryopes Phocenfes Europae. (/) 
Gaetuli Afri Libyae. 
Germani Europae. 
Getae Thraces Europae. (g) 

(y) Scythae )> cod, Med, reliqui &edHi Scythiae 

(2) AcamanU) itacoA, Rev, & Fartf, L vulgo Acarnani Eu- 
ropae) cod. Rev, Atiae male, 

(a) partis Europae) cod. Rev, Sf Fw, I, partis Afiae* in cod. Par^ 
IL haec duo verba defunt, 

ih) Aegyptii) /c cod. Rev, Sf Med, in editis Aegypti 

(c) Libyae) A cod. Rev, & Farifmi, vulgo Libyes,. 

(d) Europae) cod. Far if, 11, Europaei* 

( f ) /c cod^ Med, fed in cod, Rev^ fif Farif, IL defunt, editt owiU 

tunt Europae* 
(/) defunt in ed. Florentina, 
ig) Europae ) ed. Flor, Afiae 
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*GeIoni Thraciae, pi6H cojporis pane* 
* Garamantes Mauri Libyae. {h ) 

Gangaridae Intjiae. {i) 

Hifpani Europae. {k^ 

Indi pars Afiae..(/) 

Mtyraei vel Itharaei , Syxi, ufu fagittae pe- 
riti. (m) 

forfan vel Ituraei 

Kares Afiae. 

Lydi Afiae. (/z) 

Lapithae Theffali Europae. 

*Leleges Cairii Europae. (^o) 

Lucani Italici Europae. (/?). 

(fc) libyae) ed, Flor, ^rle Libyae. 

(/) Gangaridae &c.) co(i. i?M;» haui agno/cit^ 

(k) Hifpani) deefl in cod, Reviu 

(/) pars Afiae ) cod. Rev, £f Farifini Arabes. Afiae« 

(w) Ityraci)^c cod. Med^ in cod. Rev. fif Par if ^ I^ efi Itirei in 
edit is Ithyrei vel Itharei) cod. Rev, baud agnofcit^ Syri)^<? 
cod. Rev, £jf Med, vu^o Syrii 

(») Lydi A£ae) cod. Rev, f^ Farifini item ed^ Flor^ Lydi partis 
Afiae in Aegypto* 

{o') Jic cod, Med, in edit, Flor^ eft Leleges Cariae Europae^ in cod^ 
Rev, Lelecarii Enropae^ in Heinf, coll, dTciyf. Gud, Leloeearii 
£ttropae» in cod, Fiarif, L Leleges Taurii Europae* in edif^ 
Hejelii Leleges Cariae Afiae* 

<^) Italici ) cod,- Revii & Fori/, X ItaU ^ c<fd, Farif, U, bi0 
articulus deeft, 

C 2 
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Lycii Afiae. 

Maflyli AfrL (q) 

Mauri Libyae proximi^ 
*Magempuri Libyae. . 

Marfi Italici Europae* 

Medi Parthiae proximi. (r) 

Morini oceano juafti Europae» 
*Nuinidae Mauri Libyae. 

Ofci Samnites Italici Europae. . 

Parrhafii Arcades Europae. (^) 
•^Pannonii lUyrici Europae. 
^Phiiyridae Europae in Venetia. (t) 
*Rutuli, iidem Dauni, Italici Europae. (z^j 

Seres Afiae fub Oriente* 

Sabaei ArUbes. 

Sauromatae Europae* 

<j) Maffyli) cod, Rev* &f Par ifini MsSyUi 

<r ) Parthiae) cod. Rev, fif Farifini & ed, Fhr. Thraciae 

(5) Parrhafii) ita cod. Rev, £f Med, in Parifinis eft Parhafii in 

edifis Parafii Arcades )/c cod. Rev. Med, ^ Pari/, vulj^a 
• Arcadiae td, Tolof, Arcadies 
it) PhUyridac) cod, Med, Phyliridac, e<«rf PhylUridae in Ve- 

netia ) Simterus forte , in ThelTalia. 
(«)jfc cod. Rev, Med, & Parijini i in editis defunt duo foftrt^ 

ma verba. 
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Teutones Germani Europae. ( at ) 
Tufci Italic! Europae. (jy) 
Thraces Europae. ({) 
Theffali Macedones Europae. 
Umbri Italic! Europae. (a) 
Volfci Italici Europae. (^) 

(«) Gtnxani) Jc in editis i contra cod, Rev^ Med^ fif Parijint 

habent GalU 
(>) Italici )/c cod. Rev^ fif Med^ in editis Itali 

(z) cod, Ren)^ &f Farif^ /» i^ ^d/V. i?7(?rw^ Thraces Theflali Eo-* 
ropae Tariff //♦ Thraces ThelTali. 

(tf ) Umbri &c ) non babent cod^ Rev^ Med^ Sf FariJl 

(h) Jtalici)^c cod^ Rev* fif Farijni ^ vulgo Italiae 

APPENDICULA 

e CO dice Rev it 

Incipiunt VII mira. 

Aedes Dijinae Ephefo, quam conftituit 
Amazon, 

Maufoleum in Caria , altum pedum 
CLXXX & in circuitu pedum cccc. ibi eft 
fepulcrum regis lapide lychnite. 

Coloffus Rhodi altus pedum cv. 

Jovis Olympii faftus a Phidia ex ebore 
& auro pedum c. 

C3 
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Domus regia in Ecbatanis , quam Memnon 
aedificavit lapidibus candidis & variis auro 
vinftis. 

Murus Babylonis latere coflo, fulphure 
& ferro vinflus , latus cubitorum l , alms 
cubit, cc ,in circuitu ftadiis Dccc. hunc re- 
cina Semiramis ^dificavit. Penfiles etiam 
horti fuper arcem ipfius urbis , aequantes al- 
titudinem muri , pro miraculo habentur. 

Pyramides in Aegypto latae & altae pe- 
dum DC. 







iKWiihivyvvvvvtFWVin* 






IN 



VIBIUM SEQUESTREM 

ANIMADVERSIONES 
VARIORUM. 



AD EPISTOLAM 

VIRGILIANO) Laudandum apprime illud vetenim inilitu- 
turn, quorum multi in fiUorum gratiam libros conTcribebant ; 
cujus enim magis quam patris officium & cur'a liberis dodri^ 
nam fuppeditandi efTe debet ? Inde pulcherrimos nobis relict 
quit de officiis libros Cicero, Marci filii ergo confcriptos; 
eademque de caufa Saturnalia Macrobius ; commentarium 
de proprietate fermonis Nonius Marcellus; SatyriconMat- 
tianus Capella ; & eorum veftigia fecutus lulius Caefar Sca« 
liger dodiilimos linguae latinae libros adornarunt« CLAUDIUS* 
Quemadmodum Yibii Sequeftris inteliigentia fuit adjutrix in- 
duftriae iiiii , eodem modo patris eruditio P. Papinii Statii 
Poetae ad fcribendum auxerat induftriara : ut eft L, V* 
Silv, V, 676 fq. 

Ur^ebant prifcorum exordia vatum, 
Tu cantus fiimularc meos , tu pandere faHa 
Heroum^ bellique modosj pojitufquc locorum 
monjlrabas : labat incerto mihi limite curfus 
tc fine, & ofbatae caligant vela carinae^ 

HESSEUUS. 
C4 
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Poetas ) Plurimum debet Pocris Gcographia : geftiurit 
enim fitus locorum depingere ac pofitioncs. Quaproptet 
Horadus L. II. Epift. I. v. 250 fcq. 

Nee fermones ego mallem 
repentes per humum^ quam res componere geftas, 
terrarumque fitus ^ & flumina dicere, & arces 
montibus impofitas, . • « * 
& Plinius L. VIIL Ep* 4. Optime facts , quod bellum Da^ 
cicum fcr there paras ^ Nam quae tarn recens^ tarn copiofa, 
tarn lata, quae deruque tarn poetic a & {quanquam in verify 
fimis rebus) tarn fabulofa materia? Dices immijfa terris ^10- 
va flumina^ novos pontes fluminibus injeSios, infejfa caftris 
montium abrupta ♦ . ♦ HESSEL* 

Quantum) Vibius non tantum gentes, fed flamtfna^ fon« 
tes, lacus, nemora, paludes &inontes exponit. Itaque ma- 
le quas , pro quo revocanda ledtio MSti , qua tamen perfequi 
potui, Cicero Philipp. VI. c. ). Praedico , M. Antonium^ dem 
ledus^ qua poffit ^ kabiturum. Mela Lib. I. cap. 2. & tdeo 
qua recidit^ angufiior. Paulo poft, eodem cap. nifi qua ae^ 
flus inhabitabilem efficiunt^ pro vulg. quoad Prater defendit. 
•Elegans verbum perfequi^ id eft, exequi, perficere, pera- 
;gere. Plaut. Amphitruon. II, I, ^9. Qui, quoniam herus^ 
quod imperavit^ neglexifti perfequi, ProL Mercat. 8S. ^^^ 
mea promijfa non neglexit perfequi. GRONOVIUS. 

praefertim ) fie Terendus Phorm. I. II. S» praefertitn 
ut nunc funt mores, GRONOV* 

AD FLUMINA 

Achelous 

De Acheloo quoniam multa pufiTim doAi , nihil obfervabo , 
quam quod ad Vibii noftri illuftradonem conferre queat. 
Tres ejufdem nominis amnes exddiTe jamdudum animad- 
verfum eft. Unum itaque tantum teftimonium adfcribam, 
fane perquam elegans ; ex Paufania libr. VIIL cap. %%• 
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/Lx^X^op fiov'lec IK Z«VfA«v rat/ 0pof$ izT6iivtb% . • , . r^m %\^t 
xaf T« «-|gi TO op(^ TO AvKtuoy, Wn %99fMb AxV^(^» VidcmUS 

in quanto fuerit honore ille , de quo niinc agimus , Acbei» 
lous , quern nomine regis flurmmm infignit Homerus , & 

rm T?$ t»sit^ TTo^etfcSv rm tt)^6>p ^a>vfi9-lcrti>]op perhlbenC 

eruditifTima ad Apollonium Rliod. libr.IV. verC 29^fcho« 
lia : adi Ki^hnium ad ipfa Paufani^e verba. Porro hung fly- 
vium, Axcnum i^iius <i TheJUuni dein, item Thoar^tem^ poUre? 
mo Acheloum nuncupatum fuKTe docent Plutaifchus de flu* 
minib. & Strabo libr. X. Yaria autem ad Fabulam de i\cheloo ^ 
& ad certamen ipfius cum Hercu]e reperiQs apyd Servium 
adGcorg. L. I. verf. 9. Strabonem libr. cit. p. 4^8. & Mytho«, 
logos fcriptores. CLAUDIUS* Is fluvius Graeci^e rapidiffimus 
febulis veterum inclaruit. Sic deeo Ovidius Met. IX. 96 & 97. 

Vultus Aahelqm agrefies 
Et lacerum comu mediis caput abdidit undis, 

Cornua diverfos alveos fignant. Incertum ejus curfum, qi4 
accolis frequentem bellandi cauflam dedit , aggeribus Her^ 
cules d-irexiffe fertur* Indc cornu ejus alterum ab hoc 
evulfqm apud Ovidium 1, c» v.g^. quam pugnam marmor 
Hetrufcum apud Gorium fiftit cgregie. PauUo ante ferpen- 
tis quoquQ formam indutum Hergules fuperar^t* v. 77, 
cf. Strabo L. X* p. 4s 8t Anonymus de incredibilibus cap. s* 
Euftathiys ^d Dionyf. perieg. v. 4M- & Barthius ad Statil 
Theb. p. 6so. In nummis quoque Ambraciotarum, AcaN 
naniorum & Oeniadum Tauri forma humanam habentis fa- 
ciera, una aut duobus additis cornibus, Acheloo tribuitur. 
V. Spanhemius de ufu & praeft. NN. Diff. VII. Burmannua 
in Dorvillu Siculis T. IL & 111. Caftellus Princeps Turris 
Mutiae in proleg. ad Infer* Sicul. p. XXVIII. 0. 

erupiffe ) Vera haec eft ratio , cur eum fluminum regem 
dixerit Homerus , & ^otTFfiTfirotlov Qraeci duxerint* Statuunt 
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quippe Acheloum omnium fluminum primum exticiflb , undo 
& urrae fiUum appellatum affirmat Servius ad I. Georg. 
verf. 9* quam eandem ob caufam legimus omnem priicis 
temporibus aquam Acheloiam fuifTe nuncupatam , quod t\A* 
dem fcribunt Servius & Probus. Herychius : Az^xm^ 9ro7«* 
fdf 'AfKoiieti (emenda cum viris dodis 'A««py«MW> quamvis 
'Aftut^tet? tolerai'i poflit , cum & Arcadicus fuerit Achelous ) 
ictft ^*K i;J«p iirfitq xiyila^, Euripidcs Andfomach, verf. 1^7, 

Ad hunc verfum adi Barnefium. vide & ipfum ad Bacch. 
verf. SI 9. legendus & omnino Macrobius L V. Saturn, cap. 
1 8. qui late ibi de liac re ex Ephoro & Didymo difTerit^ 

CLAUD. 

ex Pindo monte Perrhaebiorum) Findo adjacet Perrhae- 
bia, ut Strabo teftatur L. (X. p. 434. *H i\ nlff(^ «p<^ fiiyct 

0iTletXteti, & Plinius H. N« L. IV. prooem. Perrhaehi, quorum 

mons Pindus, Itaquc Pindus Propertio vocatur Perrhaebus 

i. III. eleg. IlL V. SS* 

* 
Aut cur Pcrrhacbi tremuere cacumlna Pindi ? HESSEL. 

De Acheloi curfu clariflime Thucydides L. IL verfus fi« 

irtbv hi^iiii vebf ^otvtJifoti, Caeterum acute HefTelius reftituit 
id Perrhaebiorum. Nos legendum putamus : ex Pindo monte 
Perrhaebiorum^ ita ut per ♦ . fines omittatur, tanquamyA*»u, 
a-tifM, inde ortum, quod librarii homines in corrupto per 
' Ehebiorum lacunam ftbi videre videbantur. 0* ^ 

in Maliacum mare ) Corinthiacum Jof. Simlerus , ut opi- 
nor, & bene; nam in Maliacum finum non effluit hie Ache- 
lous, fed in Corinthiacum. hessel. Non immerito 
haec verba mendi fufpicatus eft vir docftus, cum repo- 
nendum jubet Corinthiacum. Qua ratione enim ex Findo 
priens Achelous & Inter Aetolos & Arcananas diffluens, in 
iMaliacum liiium , qui ad Phchiotin pertinet , exonerate fe 
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poteft. AbfurdifTimum illud certe videtur ; in eo enim con- 
veniunt omnes geographi , quod per infulas Echinadas , ut & 
fupraex Paufania vidimus, in mare, vel in Corintbiacum $« 
num d^labatur, Dionyfius Perieg. yerf. 4)i. fecj, 

Quam longe haec a Maliaco fmu ? Similia habet Strabo Hbn 
X-pag. 4SS- & priqs libr. VIL pag» 927. ut & Herodotus libr» 
II. cap, lo* & fcholia vetera Homeri Iliad. IL verf. 6z%. 
y nde clare patet , auC Vibii verba eiTe corrupta , aut ipfum 
falfum eiTe* Mendum in verbis non fubeft^ cum nulli ia 
hac ledione diifentiant codices, fed ipfum credo erraro 
Vibium, qui duos ejufdem nominis amnes confundit. Alt^r ^nini 
Achelous hoc noftro minor ad Maliacym finum efFundicur ; 
au(Aor eft Strabo libr. X* pag. 4so« 'En ^f jm4 9r«ptf Lvftnw 

iiuifvfi^ ,Tisrm > tti6ctvif ufnrcu Ktti * ^nfi Actfuttv^ Agit ibi dp 

tribus Achelois , quorum ultimum fluere ait ad Lamiam ; 
Xamiam autem urbem juxta Maliacum finum fitam refert 
idem libr. IX. pag. 4)3. Ortus ergo Sequeftri error ex non 
animadverfo fatis horum fluminum difcrimine. claud» 
Non in Maliacum finum effluit Achelous , fed verfus Echinar 
des, tefte Paufania in Arcad. c, jg. in ipfo limine finus Co-r 
linthiaci. r. Strabo L. VIII. p. 3^5. Quod autem Acheloun^ 
didt Vibius Aetoliam ab Acarnania dividere , illud non va« 
let, nifipoftquam e Pindo progreffus partem TheiEiliae Ape-i 
rantiis habitatam rigavit« v. Palmefii Graeq. Ant. L. IV. c. i» 
& d'Anville taU fpecim. Graec. ant. Fluvius is in oflio fuo na-^ 
ves admittebat, Oeniadarum ad urbem. y* Scylacis peripl* 
p. 13. s. CROIX. Nil tamen mutandum in Vibio, cujus i^ 
non folus error eft. Yeram peccati paylfaoi Claudius aper 
ruit. O. 

Aetoliam &Q, ) Vt Pliniys H» N. L. IV. c, !♦ Amnis Achdqm 
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t P'mdaflutns atque Acamaniam ah Aetolia dirmetis, & Strabo 
U 6, p. 449. it. Servius ad Georg« L. IV. CLAUD. In 
<;ontraria ruentem Solingtn caftigat & cmendat Harduinus 
ad Plinii 1. <;. O, 

ah Acarnania) ita legendum , non ab Arcadia , lit eft in fcri« 
pto. V. Strabo L» VIll. p. 33$. ubi expreflis verbis: d Tt Ko- 

flV^MKoq KOXsr^ eCi^i]tU fch »ZS^ T^y SxQoXmv tS ^Evr^9if (^TiVS^ ^£ 

0eu-tf A;c*^^^ *S c^t,crr(^ An,A^foim^ xtti Atr^X^i ) • . V* & SoH- 

nus cap. 13* & Stephanos in AKA^vctfU, gronov. Ache- 
lous hodie Afpri^ itemque Catochi & GeromUa falutatur, 
ut refert Brietius in parall. Geogr. vet. & nov» T, II. p, 
417* ab accob's Pachicolamo dkXOtit]i\xs ttitit. Praeterve* 
tera ejus nomina, fuperius a Claudio reiata^ occurrit ^Ca* 
lydonii amnis, quQ madtatur ab Ovidio Metam. L VIII. y» 
727 & L. I}^. v 2. AUerpm Acheloum, ad Lamiamqui flu« 
^it olim, in tabulls C^Ilajrii alUfque fruftra quaeiieris; ex* 
Jiibet d'Anviilius* Q, 

Arar 

GermanUu) Galliae Simlerus: redle quidem , fed Vibium 
refpexiffc valde fufpicor Virgilium Eel. I. v. 6j. Aut Aror 
rim Parthus bibet , aut Ger/nania Tigrim. de quo confulen-^ 
dus eft Naiinius , de la Cerda , Ruaeus , Emmeneifius. Eorum 
auteni poftremus enarratorutri cur Vbfegus malit quam Foge- 
fusy nulla caufa eft: fiquidetn Vogefus conftanter fere exara^ 
tus fuit apud Caefarem epmip. de belL Gall. libr. IV, cap. 10, 
§: Lucanum libr, I. verC 397^ Quin vide Cellariura geogr. an- 
tiq. libr. II. cap. 2. & Hortenfmm ad Lucani locum. Papi« 
rius denique JV^aiTonus defcript. flum. Gall, qua Franp« eft pag,' 
296. qua potQ cum audoritate Ammiani Marcellini libr. 
XV. cap. 28* qui n^c ipfep^r Hadr. Valefium judicatur non 
adiinis fufpicioni^ ejufdem , adeft Vibio. Ceterum con- 
ferri praeterea pofTunt Silius Ital. I.. III. v. 451. Claudianus 
in Rufin. L. II, v. 11 1. & de Mall Thcqd. conful. v. sj- 
Seneca Claud. Caef. attckoXok, hessel. Quae Heffelius de 
/^mmiano Maircellino pauUo obfcurius tradit, eo redeunt, 
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iftum audlorem Ararim quoquc Germaniae primac afli^nar? , 
cujus erroris caufam Hadr. Valefius ex male intfcHedto Vir* 
gilii loco deducat^ Vogefum transFormatnm in Voja' 

gum medio aevo refert Cellarius in N. 0» A. T. I. In lapi- 
de apud Gruternm T* I. p» 94- Vofegus Icgkur. En ilium : 

VOSBOO 
MAXSIIMINUS 

V. s. l; u 
in tabula Theodofiana Silva Vofagus. O. Bcce iter urn dfitif 
muecy nan amplius Sequeftris , fed librariorum. Perfuadere 
enim mihi non poflum , Ararim in Germania ftatui a Vibio , tam 
apte fontem & curfum hujus amnis enarrante. Decepri 
flint autem Ubrarii ex non bene percepto Virgilii ?erfu 6). 
in Eel. I. 

Ante^ ptrtrratis amboruni finihus ^ €xut 

j4ui Ararim Parthus hibet, aut Germania Tigrim. 

Non enim ibi illud intelligendom , ac fi fierct oppofitio inter 
Ararim & Tigrim , nequaquam : mens haec eft Virgilii , priu« 
omnem mutatumirinacuram, Parthum tanta confunone per^ 
turbatum iri , ut ad Ararim fines fuos quaerat , & contra , Ger- 
manus ad Tigrim , quam Caeftris ipfum oblivio capiat. Pot- 
eft & aliter rede exponi, hemiftichia fecund! verfus divl« 
dendo : quaG Ararim , & fub ejus nomine Galliam , tPartho 
opponat'^ Germaniam vero Tigridi h. e« Armeniae : quae 
duplices fententiae ad idem redeunt. Atque haec videtur 
ctiam Servii fententia fuitle , quem mifere iaceraverunt in« 
terpolatores. Itaque , dicit , per Tigrim & Ararim vult dh* 
'verfa loca inter ft Jignificare^ Dicit (mm prius Parthum tx 
Arare bibiturum, & Germanum ex Tigri &c, Haec quidem 
verba fana funt, fed praecedentia funt valde corrupta^ 
Quid enim haec fibi volunt; ad vocem exul: id efi Parthus 
& Germanus. Caefar fcilicet , quo duce Germafus & Par this 
vi&is^ milites Ararim Germaniae fiumen biberunt, Quif* 
nam fenfus in his verbis ? fi enim biberunt ex Arari Par* 
thi&c. cur illud adeo- impofTibile praedicat Virgilius? adde, 
quod & in eo glolfemate Arar in Germat\ia ponatur , quem csk 
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men ftatim in fequentibus diftindte Servius fluvuim Gdliae^ 
fimntem in fiumtn Rhodanum dicat. Falfus etiam ad hunc 
locum Sabinus, qui mon paflorum haec a Pirgilio cani au^ 
iumaty quafi fponu Ararim in Germania ftatuerit^ Tigrirn in 
Parthia. Apagc fidem adhibeas; vide contra, quam nobi- 
]is fenfus evadat ex ilia, quam adfcripfi, expofitione. Majo- 
rem adhuc Sabino errorem commifit Iddorus Origin, libr. 
XIII. cap. 21. Araris fiuvau Germamae, de quo VirgUius : 
aut Ararim Parthus bibet , aut Germania Tigrim» Currit enim 
Tigris per Parthiam & Ajfyriam^ De Aran vcro qui plu- 
ra voluerit , adeat Lloid in Dic):» geograph. ciAUD. Ex 
Alpibus derivat Ararim Strabo L. IV. p. iS6. & in defcri- 
bendo ejus curfu peccat, notatus eapropter Palmerio^ 
Demum Arar fluvius , Plutarcho , ut vulgo putatur , telle , 
dim didtus fuit Brigulus : in quo quum vitam amifiiTet quidam 
Arar, hujus nomen aiTumfit, mutatum deinceps cum nomi* 
ne Sauconna^ quod jam faeculo quarto apud Ammianum 
Marcellinum legitur L XV. c. 1 1, Apud Gregorium Turon. 
dicitur Saugonna & in adtis SS. d. 25* Maji Segoma. v. Du- 
cange. Nuperus audor , Chevalier , in hiiloire de Poligny 
(T.I. eclairciff. prelimin. ) Cclticum hoc nomen effe per- 
hibet. Nunc Saone vocatur. Lenem fluvii decurfum egregie 
pingit Siiius 1. c. dum ftanti finilem praedicat. 0. 

Amphryfus 

uhi Apollo ) V. Callimachus h. in Apoll. v. 48. VirgiUus 
€eorg. L. III. v. 2. Lucanus L. VI. v. ^67. Statius L. I. 
Siiv. IV. V. 10^. HESSEL. add. Scholiaftes Callimachi ad 
L c. Schol. Apollonii Rhod. ad L. I. v. <4* Servius & Pro- 
bus ad Virg. 1. c. Quoniam "de hoc amne omnia nota , iliud 
unicum obfervare lubet, quod praeter Mythographorum recc- 
ptam fententiam vf^sfhT Caliimachus Hymn, in Apoll; nem- 
pe Apollinem ad Amphryfura Admeti ^equas (non boves) 
pavifTe , neque id ob^ilium , fed propter illius Regis , quern 
4^eribat, amorem* 
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fid quos verfus legendus illuftris Spaphemius , ex quo hane 
fabulam ab Homero originem trahere difces. Commemorat 
ejufdem cognominis urbem in Phocide Faufanias libr. X. cap« 
36. quam ab Ambry (To Heroe didtam vult. Scribunt autem 
faepe Amphryfum cum/S. Graeci; quod decent erudid enar- 
tatores Apollonii Rfaod. dido loco. Strabo libn IX. pag^ 4)^. 
^; y /Hft^^vT^ ps7 ^oTttfM^. CLAUD« Homeri locus f 

aSpanhemioexcitatus, extat Iliad, II. r.76) & 768* 

Ad Strabonem autem minus tuto provocat Claudius; fiqui- 
dem ^ Almeloveenio tefte , codices praefcrunt ^fft^pvo^ & i<W- 
(pv^(^. Idem Strabo L. IX. p. 43 ^ duplicata littera Att^^wf^ 
9-09 appellat. De hodierno nomine non conftat. Satis audader 
Virgilius Aeneid. LVI. v. ^98. Amphryfiam vatem Sibyllatu 

dicit , quod inftindtu paftoris ab Amphryfo fit afflata. O. 

- 

Alpheus 

Graece 'AA<p8<V. perperam ergo ed. Tolof. & Flor. At" 
pbaeus. HESSEL. De celebratiffimo hoc amne perquam 
foret inutile quidquam obfervare, cum plenae fint dodlo- 
rum paginae. Tu vide Paufaniam Eliacor. L, !♦ cap. 7. 
Anthologiam libr. Leap. 73. ep. 3 & L. IV. cap. 29. ep* 2. 
Luciani §ial. Deor. Marin, pag. 243. Rutilii Itinerar. L. I. 
verf. s^5« ubi Caftal. Barthium ad Claud. L II. de R. Pro* 
ferp. verf. 6i. Senecam in Med. verf. 81. Bentlejum in 
Fragm. Callimachi p, 330. Statium L. I. Silvar. 11. 
verC 204. & feq. Servium & Probum ad L. III. Georg. 

verf. i8* Ovidium denique in Metamorphof. Hbris, & Pinda- 
rum faepe , ut Olymp. «« tetf. )2. & ibi fcholiaft. atque ruN 
fus verf. 148. ex quo videbis , Pelopem ad hoc iiumen fepuL 
turn eife. CLAtD. 

qui per mare) Fabula extat in Ovidii metam. L. V. cf. & 
Virgilius Acn. 111,694. Statius Theb. I. 270. ApollinarisSidon, 



48 NOTAE VARIORUM 

carm. IX, v. 98* Simonidcs ep. Graec. L. IV. cap. 29. cp. 2. 
HESSEL. Veritatem rei fecutus eft Vibius & hoc loco & 
an capite de fontibus. Ferunt enim alii Arethufam Alpheum 
fugiencemex Elide ad Siciliam Huere, quod tradtum ex fabu* 
)a. Apud Ovidium Metam, V. verC 49^. loquitur de fe ipfii 
Arethufa. 

Nee fum pro patria fupplex : hue ha/pita vcni, 
Pifa mihi patria eft: & ab Elide ducifnus ortum : 
Sicamam peregrina eolo &c^ 
Virgilius ad eandem EcK X. 

Sic tihi , cum fiu&us Jubterlabere Sicanos , 
Doris amara fuam non intermifeeat unda/ft, . 
& ibi Servius. Faria enim opinio eft: nam ^ii dieunt^ ad 
Arethufam Nympham Sieiliat Alpheum de Elide venire per 
maria. Secundum quos alibi dixit , Alpheum fama eft hue Eli^ 
'^s amnem oeeultas exijfe vias fubter mare^ Alii dicunt » ipfam 
Arethufam, jam in fontem. mutatam^ Alpheum fugere ^ & df 
Elide ad Siciliam venire ; quod rmnc eft fecutus, c L A U O. 
Alpheus Sophiano Rophea^ indigenis Orphea , nautis Icalis 
Carbon hodie dicitur. v. Brietius T» II. p. 4)i & 479. 
Alabo quoque (alutatur & in tabulis recentioribus legitur 
Darbon. v. Ortelius* Antiquo acvo itidem plura nomina ha- 
buit, (i Flutarcho fides* Is enim, fi quidem audtor eft If-^ 
belli de fluminibus , olim Stymphelum itemque NyBimum fuif^ 
fe appellatum teftatur Alpheum^ O. 

Afcanius f 

Celebris hie amnis propter raptum ad ipfum a Nymphis 
Jlylam : de quo raptu multa canunt poetae. Vide Pro* 
pertium libr. I. Eleg. XX* & ad earn pallim PaiTeradum 
^ Broukhus. Valer. Flaccum libr. III. verf. ^59. & feq. 
•Qtque libr. IV« 10 principio. Munkerum ad Hygini fab^i4. 
JUud vero verbo addere placet, quod apud Servium. legitur' ad 
Aeneid. I. verC 271. Sciendum eft autem , hunc Aeneae filium 
•primo Afciwium di^um a Phrypae flumine Afcanio : ut eft 
^, Tranfque fonantem Afcanium,^ deinde Hum diBum a rege Ho, 

voftea 
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• • • 

pojlea julum occifo Me^entlo, ReferUnt ejufdem nominis ur- 

bem & lacutti geographi. CLAUD« Ad verfum Virgilii 

Georg. L IIL v. 270. 

trdnfqtte fonantcm 

Afiamum . . . 

adnotat Philargyrius Afcamus amnis tft Myfiae. Quocum 

<;onrendt Strabo , qui L. XIL p* ^66^ habct ex Euphorione 

Dein ibidem & L. XIV, p. 6 8 1 . My fiat pdgum ( nJftrif ) Afca^ 
fdani di6lam docet apud ejufdem nominis lacum , ande 
etiam Afcanius fiuat amnis, Afcaniae ejus mentionem & 
Homerus facit Iliadk L. II. v« g^V Quodfi oggeras, Bi<i> 
thyniae , non Myfiae , vindicandum effe Afcanium lacum , ad 
quern (ita fuerit Nicaea Bichyniae metropolis ^ tefte Strabo* 
xieLXU- p. 5 6s* & Plinio L. V. cap. vlt Ptolemaeum quo* 
que Afcanii iacus Ik^oXou; inter Cium five Frufiadem & Nico« 
mediam locare, refpondebit pro nobis Strabo ipfe libro cit. 
p. %66. Myfos oiim Bithyniam inhabitafle , quod- variorum 
audorum teltimonio comprobat, Demum Afcanias infulas 
Troadis orae objedas memorat Plinius L^V. c« )i. Contra 
idem , ubi Afcanium finum tangit , L c. itilacenum cogitaiTe 
videtur Ceilario, imo jam Ortelio^ quihodie forian in tabu* 
lis dici Afcu animadvertit. O. 

Achates 

uhi) Non agnofcit hoc adverbium Salmafius Plin. exer> 
cit» in Solini polyh. cap. ss« P* 78o« ed. Traj» ad Rhen. 
i689i neque neceflarium autumat Bochartus Chan. L« L 
c* 29. p* 549. ed« L. B« & Traj, adRh* 1692. 

edit ) Sic & Salmafius. 

wide) Idem ifte Salmafius modo laudatus ex quo^ fatis 
praecipitanter ; is ceteroqui fentetitiam ita redle interpre* 
tatur , Ix in e-^^a/yihi yxv^orru/, Caeterum cf« Prlfcianua 
perieg. v. ^02. Silius L. XIV, v. 229. HESSEL. 

Yoculam ubi delendam hie cenfet Bochartus in Pha* 

D 
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lege , inutilem efle ratus : quod non negaverim , minimc 
pLtncn delendam exiftimo. Quam faepc enim fupervaca- 
neae apud probos audores occurrunt voces ? Suetonius 
Caef. cap. 7. inter paucos dies rurfus repetita Bithynia, Suffi- 
ceret equidem verbum repetere^ non tamen eft expungen- 
dum TO rurfus^ ut rede ibidem fentit o TcJiyv Ca(aubonus, 
qui haec ex Poenulo Plauti adducit verba Reverter rurfus 
demo Carthaginem. Extat & talis locus apud Hyginum 
ilftron* Poet libr* II. cap. 14. pag. ;8i» Pfo quofaHo ab re- 
gina Omphale, quae turn ibi regnabat &c. Primum illud 
regina gloffema pracdicat Munkeros, cum regnabat fcquatur ,, 
atque abefTe in uno manufcripto dicit ; quod me tamen 
non movet, ut vulgatam Icdionem abdicari velim. Quod 
9utem ad Achatem fluvium , & in co primum inventum co-« 
gnominem lapidem , adi Plinium L. XXXVIL cap*. 10, 
&Solinum cap. 5. atque Ifidorum Orig. L XIV. cap* 6^ 
CLAUD. Ii>vids membranis nolui corruptam vocem emen- 
dare; quin tamen Vibius fcripferit olim, qui^ nullus dubi« 
^0 , ex quo mera librariorum oCcitantia iftud ubi exclufit* 
Pe lapide Achate cf. & Theophraftus de lapidibus p. 996. 
<& Marbodus de lap. pretioC cap. 2. Ceterum in Plinio L. 
III. c, 8. legebatur Atis^ Ciuverio fufpedtus, fed, quum 
codices fcripti praeferant Agathe , Salmafius in Plin. p. 79. & 
Harduinus ad L c%fcite repofuerunt Achates, Ptolemaei 
"Atci^ut?^ idem forfan cum Achaeto Silii L*XIV. v. 26<j. nomcn 
fi refpicias , quadraret fads ; fitus baud convenit. Hie tamen 
prorfus videtur dubius, quod quidem efficitj ut nee, quo 
nomine hac tempeftate veniat, fads conftet* Ex mente Le» 
andri , Ortelio citati , Cantara appellatur. Fazella Dec. I. L. I. 
dicic flumen Salfum, fed jure fuo reprehenditur a Cluverio 
Sic. ant. L. I. p* 201* Harduino eft Belke, Hie ergo 
Achatem confundit cum Hypfa, ideo notatus a Dorvillio 
in Siculis pag. 78. qui de fitu Achatis ^ addit pag« %o, vet 
fluverio adftipularer (Siciliae fuae pag. 2oi.» ) verfus Canuu 
rinam reponenti , vel ingenue faterer^ nihil certi mefcire. In 
P'Anvillianis Siciliae tabuUs, ubi Cellanus aliique locant 
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Achatem , haud ita ptocul a Catnarina , invenio notatum 
flamen Ma^^aruni^ quod, num vere refpondeat iiti> ignoro* 
Cluverius ex eo, quod Silius ptrlucentem fplendenti gurgite 
Achattm dicit , quodque fit in iila Siciliae ora Drdlo , fi quis 
alius , limpidiflimis & adfpedu maxime jucundis aquis , 
laudatum fluvium pro iichate habet, quod probat calculo 
fuo Brietius in parall. Geogr« Pill. p. tt':^. Deed id nomen 
BriUova D'Anvillii mappis; adfcribendum , ut puto , flumi- 
ni , quod prope S. Maria di Camarana in mare properat. CX 

Acheron 

V. VirglL Aen. XI, t^. HESSEL. Meminit & ejufdem 
Vibius in capite de Lacubus, quod inutile quis credat? 
Nolim : imo contra eo peritum fe geographiae prodit noftec* 
Duos etenim Acherontes perhibent fcriptores & mythology 
^nd'qui ; quorum alter > dequo nunc agit,. fluvius eft, alter 
)acus prope Cumas. Acheron amnis apud Mariandynos fir 
tuseft, fiuitque ex Acherufia palude, velfpecu,ut alii vp« 
lunt,quod in praefenti indicare fufficiet, iatius de Acheron* 
te adhirus , cum. ad lacuum illuftrationem pervenerimus, 
Strabo libr. VII. p. % 24. tU «y Uf ««^«« c *Axh«fv 9i'ortf#t«$ 
pitf^y U rn9 Xzifno-lof A<^»j}f. Amm. Marcellin. libr. XXIL 
cap*. 14. Ultra haec loca Ackerujium fpecus tfi^ quod accolae 
fcvx^^rrict appellant , & partus Acone : fluvii diverji Acht-i 
ron itidemquc Arcadius^ Pomp. Mela L. L c. j 9. In eo primum 
Manandyni urbem habitant , ab Argivo , ut ferunt , Hercule 
datam. Heraclea vocitatur: id famae fidem adjecit. Juxta fpem 
CMS eft Acherufia , ad manes , ut ajunt , pervius , atque inde eX" 
traOum Cerberum exjjBmant. Quod autem per Acherufiam 
fpecum extradtum Cerberum fcribit Pomp. Mela, illud alii 
de ipfo Acheronte ferunt. Vid, Spanhemius ad Callimachi 
Hymn, in Del.verf. 29 r» Sed neque folum ad inferos peti« 
turn Acherontem , quod obiter indicabo , fingunt, poetae ; ea« 
dem quippe de Averno &Styge canunt. DeAvernoPedoAlbir 
novanus £leg. i. verC 445. 

D a 
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Jpfe tibi emijfus nebulofi littore Averm ^ 
Si liceat , forti verba tot ore fonet. 

ad quos vcrfus Virgilii locum ex VI. Acneid. occupavit nu- 
perus editor* Ovidius quoquc dc Acnca ita canit Met. L. 
X1V» verC 104* 

vivactfque antra Sibyllae 

Intrat : & j ut manes adtatper Avema patemos^ 
Orat^ 
DeStyge autem Ovidius Met. L. IV* verf. 433. 

Efl via declivis^ funefta nubUa taxo , 
Ducit ad infemas per muta Jilentia fedes^ 
Styx nebulas exhalat iners . • . « 

Vocatur porro alio nomine Acheron Sonautes y "s^mAvm^^ 
uti tradunt ApoUonii Rhod. fcholia ad libr. II. verf. 74^. 
CLAUD* In Acherufia Cherfonefo Herculem defcendifle ad 
inferos, refer unt Xenophon de exped. Cyri L* VI. p* 574*^ 
&£uftathius adDionyf. v. 791* Herculeum Iftum laborem, 
quern nummus Heracleae Ponticae fub Gordiano percufTus 
fiftit aptiflime, certatim nobilitarunt veterum gemmae arti* 
ficum. Tu , (i veils , Lippertina edtypa adK De iluvio ipfo 
gemella Straboni habet & Thucydides L. L c. 47. Ache- 
lontem pro ipfo inferno & inferis Diis ufurpari , notiffimum. 
Quod Claudius pollicitus eft , fe fufius infra de Acheronte 
lacu adurum, vanum id fuit, promiiQs non ftedt, O. 

Anien 

Hodie Teverone. Hunc fluvium a criminationibus eorum, 
qui aquas eum minus puras minufque falubres praebere coo. 
tenderant> vindicat Anton* del Re in Tiburtinis antiquit in 
Thef. Ital. T. VIII. P. IV* 0. ^Aim/i antiquus eft nominati- 
vus, quo ufus alicubi Silius Italicus , ut jam obfervavit Lloyd, 
in DidUonario. Dixit quoque 'Amvw Fhitarchus in Cae&re 
pag. 7)^. ufitatius eft Anio ^ Graece *AHm, De amoenilE- 
mi hujufce amnis curfu , & faluberrimis ad eundem Albulis 
aquis , vide quae habent Paufanias Meifenic. cap. }s* 



AD FLUMINA 53 

Dionyfius Halic. libn V. pag. ^o^. & Lloid laudato loco. 
Ut Fropertium & alios poetas filentio praeteream. claud* 

lacui Vtlinorum ) Nefcio , quid fkciat hue lacus Velinns « 
qui ab Aniene diftat aliquantum. Equidem nihil extrico. 
Scriptori noftro in primis adverfatur Plinius nat hill. L. 
IIL cap. 12. Sabird {ut quidam exijiimavere , a religione 
^ Deorum culm Sevini appellati) Velmos accolunt lacus ^ rO' 
fcidis coUibus, Nar amnis txhaurit illos fulphurcis aquis* 
Tiberim ex his petens repUt , e monu fifcsllo labcns juxta Vor 
cuiuu nemora & Reate in eofdem conditus^ At ex alia par^ 
ttAniQ^inmonte^rehanorum onus, lacus trcs amoenitate nobiles, 
qui nomen dedcre Sublaqueo, defert in Tiberim, ubi vide (is 
Ferd« Fintianum & Jac. Dalechampium Plinianos interpre- 
tes. lUi lacus ties Flinio membrati Simbruini lacus funt» 
five Simbruina ftagna ; de quibus Tacitus Ann. libr. XIV. 
cap. 22. Nam quia dijcumbentis Neronis apud %imbruinafia^ 
put 9 cui Sublaqueum nomen efl , iSlae dapes menfaquc disjefia 
erat, idquc finibus Tiburtum acciderat^ unde patema Plauto 
Qrigo , hunc ilium numine Deum dejlinari credebant, Idcirco ad- 
ducor fere, ut credam, Vibium de lacubus Simbruinis locutum 
fuiiTe. Quin immo impellit me , ut omnino id credam , idem 
Tacitus Ann. libr. XI. cap. 13. Fontefquc aquarum Simbruinis 
collibus deduSlos urbi intulit {Claudius)^ ac Frontinus de 
aquacd, Rom. libr. II. Nee fatis finL^jfrincipi noftro cetera- 
rum reftituijfe copiam, fed etiam gratiam. Anionis quoque novi 
vitia exfcindi pojfe vidit, Omijfo enim flumine repcti ex lacu^ 
qui eft fuper villam Neronianam Sublacenfem^ ubi limpidifi 
fima eft , jujjlt. Nam , quum oriatur Jlnio fupra Trebam Aupu 
ftatn , feu quia per jaxofos monies decurrit, paucis circa ipfum 
Qppidis objacentibus cultis , feu quia lacus altitudine , in quo 
excipitur^ velut depuratur^ imminentium quoque nemorum opa- 
citate inumbiatus , frigidij/imus fimul ac fplendidifjimus eo 
pervenit. HESSEL. Equidem vix dubito, quin nofter Vibius 
Simbruinos lacus cogitarit, iifque per memoriae lapium Ve- 
linps fubftituerit. Nifi credere maiis, librariorum culpa efro- 
rcm effe ortum. Sed conftanter Velinorum exhibent codi- 
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€es. Ceterum Strabo edam L. V. p. 23^, ubi de origine 
hujus fluminis loquitur , emendandus videri pofTet Habet 
is Aiflm , « X!^/2ic« pEA»y, ubi forfan legendutn U r^i^, Vc- 
rum Cluverius Ital. ant. p. 72), ea Strabonis verba excufat, 
fimulque Vibium noftrum ex male inteliedo Plinii l©co in 
dcvia abreptum fufpicatur. O. 

per Tiburtinorum) Horat. L. IV. od. III. v* 10. L» I. od. VII. 
V. I J. L. III. od, XXIX. V, 6. Silius L XIL v. 558. hesseu 
add. Proper t. U IV. eleg. VII. v. 86. Dionyfius Halic. L. V^ 
<;. 3 7. Statius L. I. Silv. v^ 404. O. 

filio Apollinis) Mire ad hujus loci illuftrationem condu- 
cunt Plutarchi verba libro de Fortun, Romanor* pag. 31^* 

'Amoi inquit, Tovcftm fia<nMvq , tx«f9 S-vyttli^ct tvfco^^^f > revpcfMi 
^ivcv ^ut!^cvc-»9 » ifeio-011} > y^ ^ij rly*>y roy if^ei » n^et^t > 9^ itytw 
ro¥ Trec^sova-tev TTtloCf^tov , oi *Avvim fCf%ifCfceio'0fi, lUud autem , 

quod additVibius, hunc Anienem elTe Apollinis filium, qua 
audtoritate fretus proferat , ignoro: confudit forfan cunt 
Aniene rege Deli , facerdote & filio Apollinis : de quo Ovi- 
dius & Diodorus Siculus. CLAUD. Itaque ab Anio Tu- 
fcorum Rege nomen quaefitum Anieni. Rex Deli, quo- 
cum Tufcjae regem confundit Vibius , itidem Anius non A- 
nio didtus. v. Diodorus Sic. L. V.p, 229. <& Dionyfius HaL 
L. L Virgilius Aen. III. v. go. O, 

AUia 

Paulo fufius haec tradit Boccacius , qui non amplius XL 
mill, pajfuum ab urbe diftare fcribit. 0. Non convenit haec 
Vibii fuppucatio cum diltantia, quam.ad AUiam ab Urbe 
tribuunt Livius & Plutarchus , probatilfimi audlores : hie 
enim libr. V. cap. 37. AUiam ad XL lapideni a Roma, ille 
vero in Camillo pag. 137. ad XC« ftadium ponit ; quod 
idem eft. (quapropter optiihe Totlltti mmMilu>y undecimum 
lapidcm. reddidit Xylander, ) Cum hoc ergo irilervallum ve- 
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tumGt, non abfque ratione Sequeftris num^ros a librarii^ 
vitiatos fuiflb, licet fufpicari: Vibium enim in re tarn nota 
lapfum, baud inducar> ut credam. CLAUD« 

uhi Galli) de Gallorum vidoria v. Virgilius Aen. L. VII. 
V. 717. Ovidius de art* am, L I. v. 413. Rem. am. v. a2o 
Lucanus L. VII. v. 408. Silius L. VIII. v. 649. HESSEL. 
Imo talis poft banc cladem orta Romae conflernatio , ut 
fufis deinde Gallis Allienfem diem pro inaufpicatiffimo in 
faftos retulerinc. Varro de L L. libr. V. pag. 50. Allienfa 
dies ab Allia fluvio di^lus : nam ibi excrcitu noftro fugato 
Gain obfederunt Romam, Quin & ejus nomen infauilum. 
Minucius Fel. pag. 7. Sic Allia nomen infauflum. & apud 
Ovidium in Ibin , gravis Allia, Feflus. Allienfis dies dicebatur 
apud Romanes obfcenijjimi ominis^ Sed haec noca. id nomen 
deinde ad quofvis infelices dies deduxerunt Roman! ; ut ex 
Infcriptione 19. ClaiT. VII. apud Reinefium clarum fit. CLAUD. 
Quifnam hodie fluvius reputandus fit pro vetere Allia, difcepta* 
tur» Blondns fcribit, nonnullis videri CurtefiQ. Leandes 
vocat Caminate & alio in loco Rio di Moffb, v» Qrtelius item^ 
que Brietius. Hie rivulus di Mojfo arridet etiam Cluverio 
&Hoiftenio, quippe qui, ut Livius fcribit^ praealto alveo 
in Tiberim defiuit. Ceterum in' mendo cubare fupputationem 
Seqaeftris oftendit Cluverius Ital. ant. L. II. p. 709. 0. 

Araxes 

V. Sidonius carm« VII. v. 74* Lucanus L» VII. v. i88* 
Statins L I. Silv. IV. v* 77. — Ceterum in aliis Icgitur 
Arabiam , quodfi retineatur , videndum eft , quam in hoc apte 
quadret ILtnoi^hon^us Araxes Cyr. exped. L. L pag. isu 

imvdip i^AecviU ^ta, r?$ Xv^ieti ^ouifMVi fun* » •xttftbo-tcyffffi ^fc- 
rnKcvloti 1^ d^pixyhyleu *po5 riv 'Affc|>;)' xtleCfMf^ syluv^et io-ebp km- 
fia4 vcX^eu fcii-tM o-Ith y^ 'cint > \\lai>vQoi tftUDetv ifcifttf rfi7i 3^ 
izrie-ilta-otvlo* IvT6V(Jii> g^iXelvvu ^tei r^i ^AfU^icti top 'Et/^f<*ri)y »e- 

xoila j^ TFtfli, Hunc Araxem putat Sam. Bochartus PhaL 
L. II, cap. II. Cliaboram efTe, Cellarius aucem geogr. antiq. 

D4 
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L in cap, 15. Saocoram: dc quibus fluviis Ptolemaciw 
LV. cap« ig. agit. In hac caufTa mihi aqua haerec Ce* 
terum bene habet cditio vulgata« VESSEL. Ifidorus orig* 
L. XIII. c. 91* Ara^is amnis Armeniae^ qui ab uno monte 
cum Eupkrate diyerfa fpecie oritur, DiSus ^ quod rapacitate 
cunfia conftemat. Unit $• cum Alexander eum transgredi 
vellet ponte fabrlcato , tanta vi Inundavit , ut pontem dirueret^ 
Convenit haec Araxis defcriptio cum cis , quae Strabo fcri- 
bit L. XL quod eo magis obfervandum eft, quod maximc 
varient in ejus curfu cnarrando geographi. Thermodontcm 
enim , Phafim atque Tanaim ex co fluere canit Orpheus Ar* 
gonaut. verf. 747. CoHocat in Scythia fcholiaftes Apollonii 
Khod, L. IV. verC in« Thermodontcmque ipfum Ara)^cn» 
nominari fcribit : fie enim loquitur, o* ^f A^i^n^ 9ro7«^o$ 

fcti^oilob Af«|jii' <piitr\ AytT^oA, Pencum vero Araxem appellari, 
obfervat Spanhemius ad Callim. Hymn, in Del. verf. lo^. 
Quapropter varlis amnibus idem nomen Araxis inditum , ^o^ 
lidiffimis radonibus adftruit If. Voffius ad P* Melam L. Ill, 
cap. s. quern omnino rerpigiendum moneo» CLAUP, 

a Medis dividit) Savaro ad Sidonii carm. IL v. 441. ok 
Indis dividens. Haec item ledtio , nefcio unde ex abditQ 
eruta , pugnat gum reliqyis verbis \ quin imp , feparata 
quamlibet extra ilia, ne in Araxem quidem aut Margianum 
aut Perficum poteft accommodari. Veruntamen receptam 
ledionem fequitpr ad Sidon. carm. Vll. v. 75. Savaro. HESSEL. 
Pars ilia Mediae,* quam ab Armenia fejungebat Araxes, tenx- 
pore Herodoti dicebatur Mantiene. v. Herod. L. V, c. 49. 
Everfo per Alexandrum impcrio Perfarum dicfta eft Atropa- 
tene v. Strabo L. XL p. ^tj. denique fub Parthis fuperior 
Media falutata eft. v, Ifidorus Charac. p, %. inter Geogr* 
min. s. CBOIX. 

Invitis membranis legendum hie Armmiam, Vix enim 
credendum , ex Xcnophonte fua haufiffe Vibium , qui 
Poetarum (Latinos maxime intelHgendos cenfeo) ledlio- 
nem fedlatum fe teftatur. Nomen Araxis , rapidi tor- 
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rentis naturam vel fono expn'mit , Perfis tritum & amnibiu 
inultis commune fuit« Herodoto L. I- c. 201 » autOxus eft- 
aut Rha , hodie IFolga , aut Rhymnus , hodie Jaick , cf. 
S. Croix in eximio QperQ) quo eorum> qui vitam AlexaU'^ 
dri M. fcripferc , cenfum egit. pag. 297^ Xenophonti Cha- 
boras vel Saocoras Mefopotamiae ; Straboni L XV. p. 729. 
& Curtio L. V. c. 4 & s» alius propc Perfcpolin ; Therrao- 
don quoque Ponti & Peneus Theflaliae Arax^s appellati olim , 
Is , cui magis id nom^n adhaefit prae ceteris , quemque cum 
Vibio TVlediam ab Armenia fejungere fcribunt Plutarchus in 
M. Antonio & Plinius L, YI. <?. ij. graphicc defcribityr 9 
Pomp. Mela L. IIL c. s* Armeniam hodicquc ab Aderbi- 
giana feparat, Aras falutatur, geographo Nubienfi quoque 
didus Rofsy & in Cafpium mare delabitur. DiverfimodQ 
tamen nominari ab aliis teftatyr Ort^lius , qui & antiqua eju9 
nomina ^dfi^rt. Q^ 

Athefis 

V. Silius L. VIII. V. 597. Virgilius Aen. L.IX, v. 680. hessel. 
Servius ad Aen. 1. c, Athefis Venetian fiuvius eft , Veronam 
civitatem amhienf 6* m Padum cadens, Egregia multa habeC 
gd hync Virgilii locum la Cerda , ex quo ^d verbum omnia 
mutuatus eft Lloid in Diaionario, qlaud. Athefis hodie 
Jdige , Adefe item Etjch. In Veronenfi hiftoria Torellu^ 
eyndem cum Atrianq Ptolemaei effe perhihet ; verum hie , 
ab Hadria, quam adjuit, didtus, recftius conyenit gum Jar* 
taro Taciti Hift. L. llL c 9. & vel nunc idem hoc noraeii 
fcrvat ; Euftathio & aliis gontra eft Adrias. Plutarcho Athe^ 
ps dicitur 'hr^trm ; in Peutingeriana tabula vocari Afefia per 
manifeftum errorem, notat Cluverius Ttal Ant L, I. p. 159. 
At falva res eft. Editorum id mendum fuit. Franc. Chrift. 
4e Scheyb ex fegmentis Vindobonenlibus expreflit Atefia, 
ybi etiamnum difpiciendum reftat, annon zdSitAtefis, Quod, 
ni fwerit , a librario hpmine , qui tabylaa deforipfit , facile 
potuit in hac voce aberrari. Contra , aliud peccatum eft Ta^ 
bulae Theodofianae , nuUo modo excufandym, quQdqyo 
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apud Servium & Vibium noftrum occurrit idem. In Padum 
cadentem fiftit lUa Athefim , praedicant hi ; at is profeAa 
fuo fibi alveo in Hadriaticum deproperat cf. Cluverius i. c» 
qui & laboranti Strabonis loco medicam manum adfcrre nU 
titon 0» » 

Amafenus 

Secedit heic tcAe Sequefter a Servio , qui ad Virgtiii Aen* 
L. VII. V. 68s. Amafenus^ dicit, eftfluvius^ qui Aryignien* 
fes agros inrigat^ Ab Anagnienfi agro aberat Amafenus. 
Fraudi fuit Servio, quod Virgilius praecedenti verfu de Ana- 
gnia erat locutu^. Ubinam autem Cluverius Ital. ant. L. IIL 
p. loog. recitatis Servii verbis addita invenerit ifta : fluvius 
viclnus cmtatis Prtivernatium, equidem haud inteiligo; in 
commentariis Grammatici non leguntur. Quo nomine hodie 
veniat Amafenus, patec inde ex fententia Holflenii, quod 
Pipemo , Priverni locum occupans , fluvio Baudino vel Badina 
rigatur. Brietio tamen eft Toppla , Georg. Fabricio in libro 
idnerum aliifque il fiume di Abbatia. Irrepferat & in Si. 
ciliam Amajenus , idque eorum vido , qui Ovidio Metam. L. 
XV. V. 279. ipfum obtruferant ; verum, deteda fraude ex 
Strabone ftnummis, lede pulfus eft a Fulvio Urfino atque 
loCo cedere juffus Amena/io^ vere Siculo, quern hodie Giu" 
dicello dici & in Catanenfium nummis caput juvenile cornu* 
tum prae fe ferre teftatur 111. Caftcllus P. T. M. in Proieg, 
Infer, Sicil. p. XXVllI. O. 

Aufidus 

v. Horat. L IV. od« 14, v. 25. hessel^ Aufidus nunc 
OfantQ , item coaiefcente ardculo Lofantp falutatur. Canufium, 
cui hodie nomen Canofa , atdnge^e fcribit Mela L II. c. 4. 
Caecerum , ut folet, e Servio fapuit nofter , qui ad Virgilii 
Aen, L XI. v. 405. eadem tradiderat Fraeconiuqi taurifor- 
mis J quo aufidum madlat Horadus, P. Burmanni fentendam 
egregie iirmat, qui tauros in nummis veterum frequenter fiu* 
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vios fignare exiftimat. Ei adftipulatur Yir futnmus Caftellus 
?♦ T. M, in opere Infer. Siciliae prol«g. pag. XXVII. (X 

Alyntos 

Non memini hujus fluminis alibi mentionem fieri : venioij 
quod hie dicicur , id convenic ad flumen , five Heleds pla- 
cet, five Haletis; de quo Cicero ad Attic libr« XVI. epift. 7. 
Nam XVI kal. Sept, quum veniffim Veliam^ Bmtus audivin 
erat enim cumfuis navibus apud Heletem ftuvium citraVtliant 
millia pajfuum iii. & ad fiimiL libr. VII. epift. 20. Tu^fim 
audits, quern foUs^ has paurnas pojfejjiones tenebis^ {nefcio 
quid enim Vdienfts verebantur') neque HaUum nob'dem amnem 
rtlinques^ nee Papkianam domum deferes. HESSEL* Elea^ 
olimT'A};, quae &Velia, urbs & ip(a Lucaniae« Farmenidis 
& Zenonis patria , forfan a fiuvio , quo rigabatur , Eleete^ 
nomen accepit, tefte Strabone L. VI. p» 2^2. Is idem eft cuni 
Hdete vel Helete Ciceronis. Quod autem Vibius eum Lu« 
caniam a Velienfibus dividere refert , id ex Strabone intelli- 
ges , qui loco memorato 'Eleatas & Lucanis & Paeftanis pa« 
res fuifle, imo ex contentione cum eis fuperiores difceffilTe 
fcribit. Nomen Mynsi vel Alinti , aut forfan Alenti non ex 
fuo cerebello effinxiffe Sequeftrem illud probat, quodhodie- 
que Halcnte id flumen dicitur. Cluverius etiam a redto cafu 
iiX3!$ gemino modo lUvn^ & Xmvt^ obliquum facflum au- 
tumat Ital. ant* L. IV. p. 1260. — Ex AMrr(^ itaque Ha-' 
Untus , HaUntus vel AUntgs fucgeflu temporis ortum. 0« 

Afinius 

Hunc credibile eft eundem efle atque AJinem apud Ftinium 
H» N. libr. III. cap. 8» Promotuorium Drepanum^ colonic 
Taurominiwn , .( quae antea Naxos ) flumen Afines , mons Aetna, 
noBurnxs mirus incendiis. & Aflnarum apud Plutarchum in 

Nicia pag. 541. Ov fih dx^ t^ niv yvx& hsKcit^i^n^i r ^ 

de Tauromenitanis v. Fintianum ad PUnii 1. c. HESSEXt. 
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Eft Afincs 9 uti obfervavit Lloydius ; non Acis , uti male Da- 
lechampius ad Flinium 1. c. GRONOV* Suo more 

heic rurfus duo fluvios confundit nofter. In Catanenfi agro 
eft Acis , in littore Tauromenitano Ajines vel Afinlus vel 
Ravennatis anonymi Afignus. Jam autem Tauromenium a 
Cacana millia pafTuum triginta amplius & Acis ab Afine o6to« 
decim circiter diftat. Afinium Thucydides L. IV. c. 2^. 
Acefinem vocat , ubi veretur Cluverius Sic. Ant L. I. c. 6. 
ne corruptum fit nomen a iibrariis , Acefinem ex Scythia & 
Indis, apudquos memoratur Plinio L- IV. c. 12. & L. VI. 
c. 20. aliifque eo transferentibu8« Cantara bodie vocatur Afi-- 
nius y Fazeilam & Harduinam fi audias; negat Cluverius « 
frigidumquG potius flumm five il fiume frcddo nuncupari con* 
tendit, & Cantaram Vibii Taurominium efle ftatuit , con-, 
fentiente Dorvillio in Siculis T« L p^ 254^ 0. 

Ancus 

Duplicem difficultatem hie movet & loci depravatio &no« 
minum obfcuritas , quae CL Lloydium & alios ab emenda-^. 
tione horum verborum abfterruerunt Conje(^uras qualed 
cunque meas indicabo -- primum corruptam efle primam vo« 
cem nuUus dubito , cum Aruci nemo Geographorum in de. 
f9riptione Siciliae faciat mentionem; unde mutatis duabu$ 
litteris mediis, verofimile mihi fit, reftituendum efle Anapus 
vel Anapos^ aut fi mavis, Anopus , quod cum fequentibus . 
apte convenjt & alio ejufdem Vibii in lacubus loco , Cyant^ 
inquit , Syracujis , per quam Anopus tranfit per Stygiam palum 
dem^ hicenim amnis Syracufas praeterlabitur , uti ad Idyll. I. 
Theocriti v. 68. docent enarratores antiqui & Aelianus V. H, 
L« II. c. 32. atque alii multi. Quod hoc flumen porro tria 
habet nomina pro varietate locorum ubifiuit, id praeterVi^ 
bium jiullus, quod fciam) monuit. Vocabulum Ano corru- 
ptum crediderim & emendandum Anopos , ut fupra ; libra* 
riorum errore commiflum eft hoc mendum, qui ultimam 
fyllabam , propter fimilitudinem cum vocula poft , omifisrunt. 
Frimo igitur abfislute Anopos appellatur , poft Anopos catnos : 
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ignotum eft illud nomen , cui apericndo folus Ravertnas Ano- 

nymus lucem-^fert ; hie cnim in enumeratione iiuvio- 

rum Siciiiae quendam Anopofalios appellat , qui idem mea 

fentencia cum Anopd caeno. Nam caenos vel lutuli vux 

Graeca eft , fignificatque novum , ficut Anapos alios , Latine 

recentem h. e. alium denotat Firmant autem interpretatio* 

iiem praecedentia verba Vibii , hoc nempe flumetl per dua 

millia paffiiim fub terra mergi , &ad Syracufas rurfiis emer^ 

gere. Jam , fi quis miretur , noftrum Graeco vocabulo ud , 

aiFeram & alium ipfius locum , in quo & de Stciliae urbe agit t 

, is eft de Taurominio ; a quo didtum ait oppidum Taurominium, 

quod oppidum aliter Eufebon chora di^itur ; fie enim emendan<« 

dum ibi oftendemus. Ita illuftrari pofle obfcuriffima alias 

verba videtur; fi meliora alii indicaverint , mea lubens 

damnabo Quid autem fit Anotifphoros , ignorare me plane 

fateor. claud. Divellendum eft illud male conjundlum 

Anotifphoros , att Anapofolios , uti Boccacius legifie videtur 

vel uti in codice MS, legitur , Anatosfalos , undc effingo 

Anapos palaios , fie ut fenfus fit appellari Anapum modo 

xturopy modo xct>ieuof^ partemque inferiorem aMwv«r,fupeFiorem 

ritxeuop dici , ud alias fiuvii ^axtult nuncupantur , quod vel 

ex Rheno banc urbem alluente, vulgo den oudenRhijn dido, 

difcere poffiimus* Palaejcamander commemoratur & Plinio 

lib. V. c. ^o. Lego itaque totum articulum Vibianum de Aneco 

ita , Anecus Siciiiae . • « appellaturque Anopos , & pojl AnOm 

fos jM^yo^ , fuperior Anapos 'jct/.xtuk. Nifi forte in voce fu^ 

perior hoe lateat, fupra fadam efTe hnjus fluvii meodonem , 

nam ita in Boccacio legitur , Anapis Siciiiae fluvius eft leniter 

fiiens. Nunc quidam Anapafolios vocant. Et dein , novo 

titulo , Anecus Siciiiae fluvius eft , . . RELAND» Quae 

clegandffimus Claudius notat de Anopos caenos^ non re- 

probo ; diu tamen apud Ravennatem Anonymum pro Anopo* 

folios mihi placuit Anopos avios vel av'ms^ Alius ibi , ut ve* 

rum fatear , flaccefidt , avius vel avios elegahs. eft & epithe- 

turn condnet, quod pulchre exprimit rijy Anapi '^il^rivrA^ 

abditos nempe fluvii fefe occultantis recefTus , in quibus re* 

vera aliquid peculiare &.memor^tu dignum. Haec autem 
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fi vera fit fufpicio , fors Anopofcenos i quod • in MS. RcvU 
repperit Heinfius, vulgatum Anopos caenos farcinulas colli- 
gere jubet. Eleganter enim Anopus , ubi terrae yifcera pe< 
tit & per duo millia pafluuiii fe oculis vifencium fubtrahit, 
&\&x)S Anopos M¥Oi, quia ita occulte fluens eftquidem unuf 
idemque Anapus , fed »iy^$ & evanidus , dum nulla flumini^ 
exhibet ycftigia. Nihil aecommodatius* Jam pro Ano *pofi 
Anopos redle Claudius Anopos^ poft Anopos , ut nemo inficiar 
iitur , cui uUus eft rei Criticae guftus ; in ipfo initio an fi-! 
militer legcndum fit , dubito; fluvius antea didus {xtAnecus, 
poft Anapus vel Anopus , quid obftat ? An altiffimum illud 
de Aneco filentium ? Sed ita fentias , nolim , ubi tot antiqusi 
apud Flutarchum reperiuntur iluviorum nomina, quae ille 
iddem nunc commemorat folus , & de quibus tamen ambi< 
git nemo. Igitur Anecus fortafle genuinum eft & probum. 
Tandem propudiofum illud Anotifphoros muto in Anopofpho* 
TVS : fcilicet ut Bofphorus maris dicitur anguftia , quae bovis 
tiatands recipit traje(ftum eique viam aperit , ita pars fluvii 
& alveus Anapi fuptrior , qui Oceano proximus , ratione lo- 
quendi non admodum difiimili didus , Anapofphorus , quia 
Anapum , ubi e terra iterum emergit , deducit quafi eique in 
mare procurat tranfitum : uno verbo Bofphorus bovis , Ana- 
pofphorus Anapi trajeAus. Quid , quaefo, probabilius? Hinc 
autem fententia noftra de Anapo »svf pulchre , ut mihi vide- 
tur , ftabilitur. Nam,fi pars fluvii inferior, ut nunc ita la- 
quar ad mentem Vibii , antequam latebras quaerat , di(ftus fit 
Anopus y pars ^utem fuperior , ubi e terra iterum erumpens 
mifcetur mm ^Anapofphorus^ intermedia fane, quae fie fola 
reftat , eleganter , fi quid in his video , dici potuit Anapos 
x$iihi » vix autem ac ne vix quidem Anapos Mtyo^, j, corn. 
DE PAW. Antcuf MS. Ancus^ forte legendum Anapus : . 
hie eft ex fluviis Siciliae & proximus Syracufis. Ovidius 
Metam. L. V, 417. 

Et me diUxit Anapir, 

Ita quidem Nob. Heinfius, kd Anapus praeftat, quod eft 
pomen virL . Aclianus V. H. L, II. c. jj. K*^ w S<«i^<V ^^ 
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^os iixott hifintretp, Apud Ovidium loquitur Cyane diledt^^ 
Anapo , non Anapi» Ampos caenos & 4notifphoros Graeca 
efle videntur & malo legere: appeUaturque Aaz^ KtvU^ fu» 
f trior Avctjcoi ^et¥o^. Nam MS. habet anatos faeos^ Syracu* 
fani Gracce loquebantur & videtur Vibius fermonem Syracu* 
fanofum fecutus: Avefsr^ »s»o$, Anapus vanus vel imitilis^ 
hoc eft, per duo miliia paiTuum fub terra labens. Nam 
fluvius terra fe condens intitilis \ imo magis nocet , quam 
prodeft. Superior X.»«^«« ^m, Anapus limpidus vd liquu 
dusi netnpe fons Cyane, qui erat Anapus fuperior : &folent 
fpntes limpidas aquas producere juxta vulgatum 

Dulc^us ex ipfo fontt b'lbuntur aquae^ 
Hefychius : <^m6V9 r« (peu^cfAtvcv , q^MTuvev )^ >Mf«,7e^lu Haec 
expUcatio Hefycliii aptiifima eft fonti Cyan^e five fuperiori 
Anapo. . Quae dico , pofTunt juvari ex fcholiafte Theocriti 
ad Idyll. I, 68* 

Ubi fcholiaftes : Xww®- h u^vrrcuf , «;$ inv TeUt^ m )g fi^VX-' 

Do^ff. Lloydius (alfa putat & A<rv«-«r«, quodparum liquet. 
/[fOf^^ £piv ^Utiti mi Anapus fine potu efi^ ubi terrain in-' 
trat : ^MXr^v ^X^^ ^^^'P exiguam habens aquam eft Cyane ejus 
fons. Ovid. Metam. L»V, 4}^. de Cyane. 

Pe&oraque in tenucs abeunt evanida rivos^ 

GRONOV. 

Sed nares meas ferit fpiritus quidam afper & teter ex Sici- 
lia ; propudiofum illud anotijphoros fecum vedtans ; in quo 
ceu fcopulo , vix e portu folvens , Pavonini ingenioli cymba 
naufragium fecit; forte, quia in talibus allidere non adeo 
periculofum arbitretur: peflimum tamen omen futurarum 
calamitatum fuifTe adparet ! intelligo omnium primam notu- 
lam Pavonis in kaec Vibii verba : Aniens Sicdiae &c. Ubi- 
poft alias inanias, de quibus nunc nihil dicam (e. g. quod* 
defendat Anecus, cum in duobus codicibus Ancus^ quo 
Diodo & meus liber ; quod fomniet Anopos caenos elTc mvh 
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tandum In Anopos turn* cum codices conftanter habeant cae* 
nos ^ tuu999 & AnofQs botli cotntnads putet, haec efFutit: 
5, Tandem &c. ( v. Corn, de Paw verba modo relata ) \ 
Haec nota tarn fingulari dodrina fane referta eft, utPavum 
credam per quindecim brumales no^es ipfi dodlrinarum 
Deae n«;t^«^< Xtf^i^ incubuifle^ Primo enim difcimus ^ infu- 
lam Siciliam in oceano fitam efle ; & in eum fe e^onerare 
Anapum, non in majorem portum Syracufanutn. Nam Geo* 
graphicc, & ut jam turn meditans novam Stephani -s '« A. 
><%m editionem, hie loquitur Pavo, non po^dce; qua lingua 
f^ne Oceanus aliquando mare mediterraneum notat , fed qua 

femel modo in aevo udtur Pavo , 

Secundo difcimus ^<^p^ hie notare trajtHum^ Ego putaram 
9if(^ y unde v^fivsi , id notare : at giganteum ilium fatidum 
Xe^r«^<>P«v didhim , quia facriim onus humeris per flumen 
Jordanis transportaffet , & fane alvcus Juptrior Anapi apte 
dici videretur Anapofphoros ^ quia ita humeris quafi Anapum 
fiuvium veheret , nee inconcinne alvei dieantur veSan , vc" 
here aquas^ Terdo hinc difcimus, Graecos folere integra, 
non in fine fradta , vocabula componere ; quare codices omnes 
Qorruptos puto in voce Xe^r^^o/ios & fimilibus» Scribendum 
cnim Xe^rci^of(^ ut Av«t7P0o-q>ifoi , fie enim quoque ipfum iilud 

fi^a-^if^ » fic o-iXtta-q^of^ & vaKiT(pof(^ & alia. D*ORVILLE in 

eritica vannu p* 71 fq. In loco vidato & tot dodorum viro-* 
rum conjeduris vexato id modo nobis licere duximus, quod 
codices feripd tuentur* Itaque Ancus repofuimus pro Antcusy 
reliqua , ut leguntur in edidone Heifelii , fervavimus eadem* 
Keque Cluverius heic ullam medelam afFerre malo eft aufus » 
imo parum abeft, quin locum, qualis extat , fuo calculo pro* 
bet« Ita ille Sic. ant L. L c. i )« p. 176. „ Anapus hodieque 
„ tempore aeftivo VIL circiter millibus paiTuum ab oftio fefe 
^ cuniculo condens poft V« tandem millia renafcitur ; limpi- 
„ diifimisque hinc aquis atque profundis in mare devolvi- 
„ tur. Vocabula ilia ejus apud Vibium plurima fui parte 
9» eife viciata , jam dudum fufpicad funt viri dodti. Su« 

perior 
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^, perior tamen ejus pars a fonte adpellata fuiiTe videtur 
^ Antifphoms (legendum hic Andtifphoros): media, qua 
„ fubter terram fluebat, Anos: exdma, ad mare ufque Ana^ 
), pos. ,, Noh profedtQ fatisfaciunt haec Cluverii , nee ta« 
men meliora funt in promptu > quae afFeram, Subinde ejus 
fluminis ihutata tS<& nomina , ex anonymo Ravennate quo« 
que patet , cui eft Anapofalios, Ferperam infcia plebeeula 
Alphei nomen hodic Anapo tribuit // fiume ^ Alfeo did , 
teftatur Aretius; erroris caufTam ex fabulis prtfcis aperit 
Dorvillius in Siculis T. I. p» 182* Syfacufanum rigareagrutn 
hunc noftrum Anapum ex Cyane inteiligitur fonte , qui in 
eodem potabatur,Plinio tefte L« III. c. 8, & quocum aquat 
fuas mifcebat ifte^ ut refert Ovidius L. II. ex Ponto ep^X. 
V. 26. Syracufas intet & fuburbium Olympicum in portum 
magnum infunditur. lUyrica quoque regio itemque Acarna* 
Jiia fuum (ibi Anapum habuit* Ab lis omilibus probe diftin« 
guendus Anapis vel Anapias, Catinenfis homo, cujus & Am* 
phinomi fratris pietatem in parentes, memoratam Straboni, 
nummi quoque Siculi celebrant apud Parutam & Carreram. 
Conferendus omnino Burmannus in comm» ad. NN. Dorvillii 
p. 3 14 & ) f g» Nummus tamen Parutae 78 tabulae X^XII, 
qui adverfa parte Amphinomum, averfa Onapiam expnmit, 
fufpedus eft 111*. Caftello P« T* M. in prima aggiunta alia 
Sicilia numifmatica di Fil. Paruta, quae extant tomo XL 
de'i opufcoii di auto4 Siciliani^ 0. 

Alabis 

% 

Cellarius, magiftro for&n & duce Bocharto Chan. L. I.^ 
x;. 28* P* s^t- Alabon ^xoh^t , G. A. L« II. c. i2» $. 20. 
quippe fie Diodorus Sic. L. IV. c. go. & Stephanus Byz. in 
jb^^v. Alabis vocatur Silio Ital. L, XIV. v. 228. Alabus 
Ptolemaeo L. III. c. 4. ac Plutarcho Timol. p. 252* ubi 
^?^ pro aV«^« traje(ftione litterarum. 

dtvafiat) Ccllarius devafiabat ; bene, uti credo. H£SS]EL«> 
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Alahis ) Quandoquidem Vibios fiia e Latitiismaldine fooi^ 
tibus haufit, credo cum Silio legifle Alabh, fitque id eo 
veriGmilius , quo propius ad AUbin fcriptorum codicum ac» 
cedit, ex quo facillima ulterior corruptio* Rejiciendum 
certe r^ AlAchis. Quod Boccacius ad regiorum adjidt /rr* 
tilem , id vix eft , quin penitus probem ; praeftat fane quam 
9^ dilatav'u^ quod in fcdptis reperitur. Notandum autem , 
Megara Siciliae , Syracufis (at propinqua , inteliigenda eiTe ^ 
non Megaifa Helladis* Alabim hodie la Cantara did, ao* 
<Sor eft Caftellus P. T« M. neque dubitat, quin andquus 
Slegarenfium numinus hunc quoque fluvium (ub forma tauri 
&dem humanam oftendentis fiftat Bum ex Pellerini tabula 
* ex. in feconda aggiunta di raedaglie alia Sic. Num. di Pa« 
ruta exhibet T« XII. de'i Opufe^ di Aut SiciL Alabontcm 
urbem Hifpamae habet Antonini Itinerarium , quam Alabam 
Ptolemaeus vocat ; Alabum oppidum Britanniae Ravennas re- 
cenfet anonymu8« .0« 

Acis 

y. Silius It. L» XIV4 V. 22t, Claudianut de raptu Prof 
L, III. V* n*» Theocritus Idyll I. v. 68. Pro egiffi Mun* 
ckerus ad Ladtant. nam fab« I.« XIII. fab. H'tndYultjeciffi, 
HESSEIi. Am^ i vr&^fMi h KMrdvfi, Sic Hefychius , cujus 
verba laxius interpretanda ; fiquidem is fiuvius a Catana oAo 
millibus pafTuum diftat, tefte Cluverio L. I. p. 116* Herbi. 
ferum didt Ovidius L IV. faft. r^ 468 » facrum Theocritus 
IdylL L Idem Idyll. XL firigidam aquam ei tribuit,quam 
eSpertum fe teftatur Cluverius , qu^mqire automat efk in 
cau0a, ut Faielius , Leander aliique in defcriptione Siciliae 
«mdem putarint Adm cum do flumine , quod hodie verna-' 
oula U fiumc freddo falutant Verum id paulo ante Afinio 
oonvenire magis oftendimus. Acis itaque priftinum nomen 
obtinet, Aci^Jaci ^ Chiaei^ GAi^ ci didus. Dorvillius inSi- 
culis T. I. p* 25o» Caeterum vindicat ledtionem Vibianam 
Burmannus ad Yaler. Flaccum h, IL v« 179. & ad Yellejom 
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Paiterc. L* IL 80* p. 4)8. Eandem firmat & Stadus, qui 
I. VL Theb. v. ill fie: 

Quale vaporifera faxum Polyphemus ah Aettui 
Lucis egente moftu ^ tamen in veftigla puppis 
Audaae^ juxta inmicum exepi Vlyxem. 

Hie iergo exepjfe dicit , ut Vibius epjfe^ Scd & hA$ ipfe 
fluvius^ Cyclopei fororis monumentum .cfTe perhibetur a poe- 
tis; in etim quippe converfus fingitur Acis paftor, a Poly- 
phetno , cui iftum Galatea praetulerac , faxo immiflb inter- 
fec^us. Praeter Ovidium ea narrantem L. XIIL Met. v. 
883* fq* ^xtat & Pentadii epigramma, cm is titulum fecit 
tumulum Ac'uUs , apud Burmannum fecundum in Anthologia 
Latina T. L p* 106. quod fic hahet : 

Acidas haec cerms montana cacumina hufU , 

Aequor & ex imis fluminis ire jugis. 
Jfia Cyclopei durant monumenta furoris j 

Hie amor, hie doioreft^ Candida Nympha ^ tuus. 
Sed bene , y? periit , jacet hac fub mole fepultus , 

Nomen & exfultans unda perehne vehit. 
Sic manet ille qmdem, nee mortuus ejfe feretur^ 

Vitaque per liquidas caerula manat aquas. 

verfu fexto pro vehit Burtnannus mavult dedit^ ,cf« prae- 
terea de Acide fluvio Cafaubonus in Le(ftion. Theocrit cap. 2. 

& P. Carrera in monum« urbis Catanae L. II» c. 6. Ot 

\ 

Atax 

€ Pyrenaeo ) V. Savaro ad Sidon. Ji. VIII. ep. 4. 

Circa Narbonam) Heinf. collat. duoyf, Gud, circ^li Narb: 
tfppofita delendi nota , nefcio quare» 

in Tyrrhenum^ pjroprie decurrit Atax in finum Gallicum 
mediterranei maris* HESSEL. 

e Pyrenaeo ) rede fic emendatus locus. Male contra apud 
Strabonem L. IV. pag. iSj'^e Cerameno five Gebenna deri- 
vatur Atax. Redtius Mela L» III* c 5. & Plipius L UL c. 4. 

E « 
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Idemfoffan eft cvimNarbone fluvio, cujus mcminifle Poly* 
bium auiflor eft Athenaeus L. VIII. Fallitur autem Ortelius \ 
quum & apud eundem Polybium hiftor* L. III. c. n* ^^^ 
bonem fluvium quaerit. Uibs ibi iton flumen intelligitur. 
Ataci fluvio Atacem quoque urbem adjedam JVL T.erentius 
Varro Atacinus nobilitavit. Fluvio hodle nomen Aude. Tyr< 
rhenum mare nitnium lato fenfu fed fuo more dicit Vibius^ 
V. infra Rhodanus. 0« 

Atyt 

IT. Tibulliis L I. eleg* VIII. v. 4, LucaftusL L v. 419. Ati* 
fonius par. carm. IV. v* 11. & Mofell. v. ^66. HESSEL. 
Anifuv Ptolemaeus vocat L. IL c. 7I Aturum produda media 
vel dupticata canina littera Aturrum dieit Aufonius, ubi fie; 

Infanumque nuns per faxa rota/uia late 

In mare purpureum , dominae tamen ante Mofellae 

Numme adorato , Tarbellicus exit Aturrus. 

» 

Qui bcus ergd fimul curfum ejus fiuvii defignat , qui ex 
montibus Pyrenaeis fluens in Tarbellis fupra aquas Tarbellicas 
oceano Tarbellico excipicur* In Bigerronibus ejus paene ca- 
put fefe vidiffe Scaliger fcribit ad cic. Tibulli verfum, in 
quo Atur dicitur , ubi codices tamen & imprefli perperam 
habent Atax, Forfan & in noftro legendum Atur , non Atyr. 
Tandem Aturum correpta media vocat Lucanus exitumque 
ejus in mare pingit : 

& ripas Aturi » qua litore curvo 
Molliter admijfum cUudit TarbeUicus aequor. 

Hodie Ador v. Adour falutant accolae* Aturas quoque vel 
Aturres fuiffe in eo tradtu urbem & populos ex Sidonio Apoi« 
lin. L. II. ep. i. patet; id oppidi nyxnzAire vocatur^ Tar* 
feellam Vibii Ptolemaeus vla^ Avyis-ot, > Antonini idnerarium 
Aquas Tarbellicas , notitia Galliae Aquenjium civhatem dicit ; 
tabula Theodofiana habet hic Aquis^ appofita balineorum fi- 
gUra, Aufonius quoque v^^2^^ Tarbellas falutat, audor vitae 
Ludovici Pii vUl^m aquis , iinde nunc Gs^Ilis Aqs vel Acs ^ 
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VaTconibus Daqs nuncupatur. ct WefTeling. ad Antonini 
Itiner. p. 4^6. Aqpas has m^morat quoque Plinius L«XXXL 
c. 2. Ex Romanorum aevo in fqburbano vcteris aquaedu. 
Aus reliquias , in ipfa urbe in margine fbnds aquarum car 
lidarum folia marnior^a, prifcae magnificenda vefligia , fu« 
pereffe Qihenartus teftatur in Notic. Vafcon* p. 467. 0» 

Almou 

Mhl ) V. Ovidius 6ftor. L. IV. v. 5 ? 7* Lycanus L. L v; 
559. Valcr. Flaccus L» VIII. v^ 259. Silius Ital. L. VIIL v. 
}65. Statius L* V. filv. 1* v. 222. Mardalis L. III. ep. 47. 
Claudianus de bello Gildon. v. 119^ Prudendus ^teA n^dy^ 
hymn. jo. v. i$6. HESfiCL. Vibii verba ex Ovidii I. c. 
dedarantiir egrc;gie« En ilia : 

£ft locus ^ in Tiberim qua luhricus infiuit Almo ^ ^ . 
Illic purpurea canus cum vefte facerdos 
Almonis dominam facraque lavit aquis. 

Scilicet quotannis in honorem Jdaeae matn's facra & ludos 
&ciebantPraetores, telle Dipnyfio Halig. L. 11. p. 68- cumque 
lacerdotes ejus Phryges, vir & mulier, earn vicatim circum- 
ferebant , pedora plangentes ad cantum dbiarum tympano*' 
rumque fonitum. Peradto plandtu^ tepido Almone^ uc Si- 
lius habet, ad confluentes ejus & Tiberim, fovebatur Cyhde^ 
Hinc Valerius Flaccus 1. c. 

Sic ubi Mygdonios planHus facer ahluit Almo ♦ . ♦ 
Ritus ille tavatio dicitur Matris Deum. v. Arnobius. Adeoque' 
finite UrHnus in eleganri marmore qnadrato bibliothecae Far- 
nefiae , quod faftos Kalendares rufticos exhibet , quodquc 
Gruterus pag. CXXXVUL itcmque Gracviua T. VIII. pu. 
blici jiiris fecit , in fine Martii menfis , ybi Icgebant alii 
LAVMio , legcndum oftendit lavatio* Hauc qui perage- 
hdit purpureus cana cum vefte facerdos , ArcM^alluS erat« qua- 
lem Ludanu? de Dea iSyra defcribit, & maripora memorant, 
¥• Gryterus p. XXX & CCCVIII. Imo formam ejus habi- 
tumque ex anaglypho cognofces apud Muratorium in thcC 
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inrcr. T. I« p* CCVII. itetnque ex ftatpa , quam ofktt Mont- 
&ucon Andq. exph T. I. PL 4» A» d. VI. KaL Apr. pom- 
pas iftas annates celebrari , & carpentum quo yehebatur £• 
mulacrum Almonis undis perloi folitum teftatur Ammianut 
JMarc. L. XXIII. c. 6. Ceterum foil noftro is rivus Almon^ 
rellquis Almo eft ; hodie Dachia (klutatur , ut Ortelius refert ; 
Cluverius Accia vel aqua d'Accia did fcribit, ex quo im* 
peritia vulgi. Aqua Daccia & Aquataccia fecerit Addit, 
efle brjeviffimum amnem , qui via Appia inter fanum D. Se- 
baftiani & portam Capenam defluat* Q» 

Albis 

T« Lucanus L. 11. v* ^i« hessel. 

Cherufcis) e conjedhira Simteri reftituimusj illi quippe 
Albim inter & Vifurgim habitabant. Eorum nothen quod 
minus cognitum erat librariis , inde h&um , ut tarn tetra ef- 
iingerent monftra. Caeterum ex his ipfis criticae artis hand 
ignari hdllimt Chemfcorum vtl (erufcorum, ut fcriptum fuifle 
videtur , nomen latitare intelligent. Hodie fluvius albis Elbe 
dicitur ; quod nomen Fabricius in Rebus Mifnicis a numero 
undenario derivandum ftatuit ; fi quidem undecim fontes 
in formandum eum fluvium ex Hercynia fdva profiuere pii-» 
tantur. Bohemi tamen Labe dicunt orientem hunc amnem. 
Veteres Graeci ac Latini fcriptores in nomine Afbis confpi* 
rant , nifi quod DioniL. LV. c. i. eft X'a/?^*^ , Fl. Vopifco in 
Frobo cap. 13^ Alba^ medio aeyo ^/^ia nonunatur. 0. 

Aous 

Refte Siralerus legit Aous , legendum etiam Ionium , ncmpe 
mare : Ad fanandum aiitem Vibium appofite Lucanus VI, )6i. 

Purus in occajus , parvi fed gurgitis , A(as 

Jonio fiuit inde man, ; 

Acantem enim & Aoum eundem efle dicunt. Studio etiam 
ici nummariae v. Harduini NN. antiq* pop. & urb. illuftr. 
pag. 26. HESSEL. Boccacius te(kt Aoum dicit, male in 



\ 
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Matmaam decurrere, vidata noftri exemplo ufus. Quaetib 
Aoi & Atands eadcm figniiicatione fcribit HefTdius , iifdem 
verbis Hecacaeus traditapqdStrabonemLVlI, p. )i6. item- 
que Flinius H* N.L.in, 2|. cf. & ea, quae infra zdH^cus 
aSeremus. Caeterum Raveanati anonymb Alofus (alutatur 
is fluvius 9 Ptolemaeo Lous aS^^ ; fed tolleodam hetc potiiiB 
vitium, immi(&(j[ue linguali litterac tranfverfa a lit^rariis omifla^ 
fcribendum a'a^^^. Hodie tamen lingualis in nomine adeft , 
Jiquidem JfOovocatur, M ifta ex ardculo praefixo coaloit» 
IHarius Nig^ Purgo dici aiTerit > Barledus Vaviffa. cC Om 
jtelius. Verum Pyrgo e graeco Wp7#$» turns, caftelli ftvid 
ad oram maridmam locad podus nomen eft* De Vav\ffk 
non liquet. AooUonia nunc corrupte Polim £dutatur« 0* 

Alto 

Eruditus Vir Palmerius iftum fluvium Ay^y efle conjedat» 
cujus Aefchylus meminitin fupplig. v. Graec. andq. p, 121. 
Scylax iiixAiAV6v dicit, fufpedta ledio, Vofliusin marg. p. 10, 
HESSEt. Pyrrachii topographia curae cordique fuit no- 
flro, verum aut mendis ilia fcatet folito frequendoribus, aut 
leliqui heic coecudunt geographi , folus fapit Vibius. Adeo 
plurima fluviorum mondumque nomina eo fpedlanda» Alto# 
Icanus, Ululeps, Boreas, Eridanus, Oeniphile, aliis peni*^ 
tus incognita, apud noftrum folun; occurruiit. O1 , 

Arimafpa 

Conjefturam Simleri Arimafpa legends non Aumafyacork^ 
firmat MS. cod. (Rel &RevO a qua leAione non multum 
abludit Lucanus L. III. v* 2$o. • 

H'mc & Sithom(u gfnt^Sy ^roque ligat4S 
Subfiringens Arimajpe domns, 

& Ubr. VII. V. 75S. 

Quidqidd fodit Ihr^ quidquid Tagus epcpvlit aurij ' 
Quodque lept dives fumnus Arimafpus ^renU, 

E 4 
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.nee non &'Vsd. Flaccus libr. YL v. ip. 

&^ qui tua jugera nondum 
Eruis , ignotis infons Arimafpc nutalUs, 

MS. Rev. Arimafpa plane proxime ad verum acocdens. Et- 
enim potuit amnis Arimafporom turn Arimafpus, turn Ari- 
mafpa nominari. HESSEL. Arimafpa fine dubio legen- 
dum : a quo fluvio videntur nominati Scythae Arimafpi , 
Hyperborei ; lioet Herodotus eos nominatos pontendat ab 

Uno OCuk). L. IV. C. t^i Kiw 6V90fidl^9fU9 avldvi J^uvBtri *Ae^ 

Tamen L* III. cap. ii6. negat tales nafcL Mentionem quo- 
que ejus gcntis injicit Solinus cap. ao. Stephanus etiam fie : 
XeAi»d9vto\ IhH -f fr«p/8«pl<vv . r^ Ufix^v^ Xe^fietTie^t^, Excefpta 
Julii Oratoris : Gcntes Oceani Septentrionalis quae Jba. Scythae 
gens &c, Leucofiri ^ Mariafpi^ lego Arimafpi. GRONOV. 
Arimafpa ^x conCpnfu codicum redle reftituiu^us; etiamfi 
cnim ejus f)uvii nemo praeter Vihium mentionem faciat, 
fids tritum tamen eft & confuetum, gentes amnibus videre 
cognomines. ' Jam Arimafpi omnibus fere geographis npd«. 
Eos Scythas , qu^is finguli oculi ejfe Uican^ur , Mela refert 
L. II. c. I. Ad quam fabulam, cujus Ariiteam.ProcqnneQuni 
audtorem perhibet Herodotus L, IV, c. 15. item Strabo LL 
p. 2r. alludit Ennius, quum cf^cem Coclites (ficqupquc Var- 
ro vocat de LL. L. VI. ) memorat, quos moruibus fcimus 
Riphaeis fodere, Siquidem ultimos a tergo Aiaeot^rum & RL 
phaeis montihus proximos locat Ari^nafpos Plinius L. IV. c* I2. 
cf. & L. VI. c. 17. ubi prius Cacidaros dictos refert. Ari- 
mafpos edam in Drangiana babet Diodorus Siculus L* XVIL 
C. 81. quos Zariajjfas Plinius appellat , Agriafpa^ vel , ut 
tefte Blancardo andqui^ibri habei^t, Ariafpas Arrianus & 
Curdus. Ibidem quoque Ptolemaeus \xi\itm Ariafpen^ 0. 

Aeas 

Ita certe reponendum pro Aras , Palmerio Graec ant* 
defer, pag. 145. judice. Nemincm Vibianae Geographiae 
ftudiofum poenitebit legiffe L. L c. 26 & 27. hessel. 
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Yiblana verba profeAo corrupta Tant , legendum eum Pal^ 
jnerio Mas, s. CR0IX« Nomen Atras , quod fcripti libri 
habent, pftendit, ni fallor, vocem e Vibii manibus oliiu 
iangin pcodiifTe , quam poft Ortelium aliofque reftituere 
nullus dubito* Bocoicio Aibolnit oiendum adefle ; fcribifc 
cnim Aacis vd Acras Macedoniat &c. Verum illud Aecis 
certe ex Acas ortum eft. Attamen adeft & cui re Acras 
probuin bonumque yideatur* O. Aeras MS. Med. Redte. 
Nam ab hoc fluvio eft civitas Macedoniae At^ ^oxn m«- 
xf^wttq apud Stephanutn. gronov. Quum tamcn nco 
apud Stephanuq fluvii memoratae urbi cognominis fiat men- 
tio, nee apud ullum fcriptoremalium, malo equidem^c^n 
iem fervare, quern Hecataeus tefte Strabone L. VII. p-2i9« 
eundem dicit efle eum Aoo, Confentit & Plinius L. III. c. 2), 
Ana^ Yocatjur Dipni L. XI^I. c* 4S* Pi a lihrariis gorruptu^ 
is locus. Piverfa ejus (luvii nomina diverfis refe^re loci^ 
lie fads pfitatum [noftro. Illud obftare videtur , quod Aom 
Applloni^e, Aeantetn Macedoniae tribuit. Poter^t tamen Me- 
lam Tequi , a quo L« IIL c. 2» Acas feci^ndum AppUon^at^ 
emltti fcribitun Verum ifta lUyridis r^gio tempore bellorum 
civilium ad Mace€|oni^m eft relata. y. Dio. C% L^ XLL 9* ^i* 
p. l^^, Inde& Dyrrachiuui Macedoniae agcenfetur a Cicqr 
rone pro Ligario cap. 9 & Liffus a Plinio L. III. cap. z\^ 
De hodierno nomine v. fupra in Aous^ Q«. 

Anaurusi 

y. Callimachi hymn, in Del. v. xoj. * fchol, ejus $4 
hymn, in Dian. v. lou item Spanhemius ad eum loc, 
Porro Lu9anus L. VI. v, J69* cf. & Munckqr.'ad ^ygin, 
yah. 12, HESSEL. Anauri fluyii primus meminit Hefiocju^ 
in fcuto Hercuiis v. 477. ubi Cygtii fepulcrum & monumen- 
turn hiemali inundatione ApoUinis juffu deleviffe fQribitu^ 
id autem in ea Theflaliae parte ercftum fingit Poeta , in 
qua & Jolcos & Trachiniae civitas fita , id eft in Phthiotide, 
cui proinde adferibendus Anaurus, In ^byla Graegiae , ^ 
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D'AnvUlio publicata Nmms fluvius ; poto errdre chaico* 
graphi pro Anauro, Phpras rigans Phchiotiqas fiititur, cum 
Onphefto fliimincPolybioL. XVII. memorato, in quern inci* 
dit, in Pelasgicum finum decurrens. OccMpat hodieque pri* 
ftinum locum oppidum fherts , quod quo amne rigetur , di^ 
fpiciendum. Forfan & is antjqui Anaqri oom^ retidett 
Quicquid (it , fmus Peiasgid , quern nunc Golfo di Vqlo fa^ 
lutant , orientate latus Pelio,n daudit , unde lit , ut apte Eu« 
iripides m Qergule Furente Cygnum ab H^gule intetfe&iii^ 
dioat ad "^ 

Apidanos 

Apidanus in Enipeum influit, Strabone telle L« VIII. p«. 
)$6. five Enipeus recipitur ab Apidanp, telle eodem L, |X. 

p. 4^2. O ^f E,ymiv( d^Fo riff E^v$^i ^tt^ti <Pd^c-eCA6» fvi\( ttf 
rop AvttoLvh ^c^gtfiiXiiUi o ^t tU rlv Unvuh, HoC loCQ iit-^ 

teratiif. enarrator IC Cafaubonus ^Vo r7« L\v6^^£i mutat in 
0WO r?« Cl&^vq, fuperiora verba Strabonis refpiciens. At 
ego teponerem »^o >?? E'ps?fi/«,- , /. De flumine Emif<ico^ 
lit Yulgo legitur, nihil occurrit mihi: fortaffis hie eft Pami^ 
/us Plinii H. Nr L IV, g. qui ihutu^tus fuam defcriptionem 
yidetur ab Herodoto Lc VII , 129. De Apidano v« & SchoL 
ApoUonii Rhodii ad Ja. 11. y« $17. & Ovidius metaoi. U h 
V. 579. H|bSSELt Quis iUe Emicafus^ fi<ftum nomen. 
Boccaqius primum ilia , in Enipeum inftuit , non ^nofcit « 
Uti nee duo Cod. MS« deinde legit , in qua eniphacus &C. 
]^x his ergo Vibius emendandus. Vides etiam fcriptionem 
Emicafus & Emifacus efTe ortam ex Enuphacus & Eniphaeus. 
Ad confirmationem hqjus rei fadt^ quod & Enipei & Afir/of 
^ PhQedcis fuQ loco mentionem fadat Vibius , utique & 
Em/aci mentionem fadlurus j fiquidem is locum hie ha- 
teret. reland. Enipeus, poftquam Pharfali moenia sd- 
Juiflet, in Apidanum defluebat, ut hie in Peneum, telle 
Strabone L, IX. p, 4J2, Priufquam ad Afopum acceflTit 
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Xerxes , attigit Mclanem , quinquc ftadSs ab oppido Tra, 
chine. V, Hcrodot. L. VIL c. 19s, 199* Prrpcram praindfj 
Yibius Melanem vindas fqas in Enipeom devolTere rcribit 
S. CROIX. Nondum, puto, interpolatps erat hie. locus ^ 
quum eum exfcriberet Boccadus , unde ex hoc redt^ iftj 
inedelam aiFert Relandos, cpjus yoluntati obfecundayimu^^ 
IWLelanein quoque expunxiflemus , lu ia eQ retinendo qoih 
fpirarent libri n^nuTcriptl Forfaq Boeotiaf; Melanem hue; 
fran^tuUt Yibius* PaiTiin & al^ ejus nominis fluyii occur- 
yunt , in Theffalia nuilus. v. Melas. Cacterum fibj npn ^on- 
4lat Strabo 9 quum altera loco Apidanum ab Enipeq , altero 
Snipeum ab Apidano redpi fcrihit Hoc po&erius vciuttk 
quin fit , non eft dubium. {taque (.. yil{. ubi l^tur , 

xStnxlAf'^ <» 4»«p(r«6A«t/, felfum eft decutrere Apidanum a 
Pharfalo, & incidere in Enipeum. Contrajria docet ipfcf 
l^ IX. forfan ergo priora yerha fie l^eixda: . . , ^'w% 
v«o TcZ ji^Apw y xciltvfx$*^9 c» ^itfvtbsAv, Qud quidem k^ 
cmendationQ in pacem fecum ipfe redir^t Geographus , mai 
jqme , quum pofteriori loco , Cafaubonum fecutus , pre 
i-jco \ rSi i£fv0f£i l^as «M^ Tni dBfV9i » ut L. VIIL DemunI 
fluvio hodieque antiquum nonien perftat , Apidano quippe 
^uta^ur^ O,* 

Afopos 

fyidamfwn) mihi placet J^idanum: id Simlerus conjecit. 
J^ucanum infpice L. yi. y. J7^. Si veto Jpidanus incerto. 
me voviitatus fit Epidanus , ficut Vibiiis infra fcribit , £f ir 
d^mum Icgi oportet. 9£SS|X- . Herodotus L,,YIL c. 198/. 

Straho L. VHI p. J82, Hunc Afop^ni m Epidamnum fluere 
ait Sequefter. ghonqy. Non in Apidanum , fed in marc 
fuas aquas devalvit Afapus , recepto prius in alycum fuum, 
Phocnice ; pftiunfi ejus pi^ope templum Ceteris fiiit aut prop© 
locum , Vbi Amphictyones congregari folebant. y, Herodotus 

L. VII. C. 199, 2Q0* s* CKOIX. 
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Plures Afopos diftinguic Strabo L« VIII. p. )82. Primus 
Ipfi eft Sicyonjlus in Peloponnefo 9 quern Corinthiis Ptolo- 
piaeus afliguat L. III. g. 16. Pbliafium vocat Paufanias in 
Corinth, q» 5, qucmque eundem efle cum JMaeandro Phry- 
giae, fubter mare in Peloponnefum del^to , credula agcola« 
rum plebecula fta^uebat; eum ex Coelofla monte deguirrere 
& Afopme tegioni nbmen fuppeditare addit Strabo. Secun« 
(jus ^i memoratur Thebanus ; hung Dicaearchus in i):atu 
Graegia? y. iq6* 6c PaufanUs quoque 1. c. Boeotium digit ; 
Ptolemaeus ejus oftia in Atticae littore locat L, III,' g. is<. 
Tertium Heraclea^ Traghiniae adfaibit, ad Oetae montis 
radiges (i^e; hie np(ler eft Vibii TbefTalicus, Macedonian 
Livius vindicat , fed ex more fui temporis L« XXXVL c. 22«. 
Ejus curfum quoque Herodotus 1. c. expo nit. Accolas di- 
dos Parafopios refert Strabo. Qiiartum deniqu6 ia Paroini. 
fula qyaerit idem* En ipfa Geggraphi verba : tS^ ^i K«*A«<r- 

o*fl5 ( 0^8®-' ) f^ffH f KAfvietTvif 9 'o0iv hdfA^vti vr,f d^x^v /i.(r«%^ 
Tl?i(ilctuc^ , 3^ TtHftyy^tiv • «A^0^. J' if\v tji hV«^xAs/^ r^ T^^^m^ » 

ndpu, Similia \ns babet idem L. IX. p. 408* & de noftro 
iterum agit p. 428* Demum quintum Afopum exhibet Pii« 
liius L. Y» c. 29. in Afia ipinori^ Laodiceae ad Lycum latus 
alluentem^ Quodfi nunc antiquis recentiora adjicicnda finfc 
nomina , Sicyonius vocatur j4rbon , ft Theoeto fides , Boeo- 
tius Afopo ; de rcliquis mihi non conftat. gf, Brietius & 
Ortelius* 0. ' 

Aniger 

Qvidius mctam. L. XV. v. 281- fq- 

Ante bibebatUTjf nunc quae contingere noils - 
Fundk Anigros aquas : pofiquam , Tufi vatibus omnis 
Eripienda fides , Ulic lavere bimembres 
Vulncra^ clavizeri ^uae fecerat Herculis ar^Hs, 
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Apud Bo6caciam (ic : A^ger feu Anuger vil Anager fluvius 
eft Thefaliae, in quo . . . Savaro ad Sidonii carm. XV. v« 
142. Aviger, HESSEL, Ima pars Elidis in Peloponnefb 
dida Triphylia , cujus oppidum aree inftruAum Arenen Ho* 
merus Iliads L. XII. v. 721. laudat, prope quod Minytium 
flumen in mard decunrete fcribit. 

Arenen Homeri forfan Samicum efTe in ora (kura & JfL 
nyilim fluviuiii poftea dtdum Anigrum tradit Strabo L. VIIL 
p. 346. Addit & antrum Nympharum Anignadum prope 
fuifle & Anigrum profiindum ftagnantemque eiTe, ita ut pifces 
cfui incommodos reddat. Cujus rei duplicem caufTam e fa* 
bulls adferri docec, vei quod Centaurorum nonnulli , quod 
Hercules vulneraverat^ ibi hydrae venenum abluerint, vel 
quod Melampus ad luftrandas Proetides ea fiieric aqua ufu& 
Repetit Strabonis dodrinam Faufanias Eliacorum primo cap. 
$. atque tetrum iftum odorem redtius e terra, unde effluit^ 
aquam recipere adjicit , quod idem & fupra Joniam obfer- 
Tetur. Anigrum porro e Lapitha Arcadiae monte decurrere 
teilatur ac itatim a fonte graviter olere. Denique M'murium 
quoque 3fi/zyitfm noftrum y A Anigrum apellatum fuifTe , au- 
dlor eft Strabo L« VIIL p. H7* cujus nominis caufTa forfan 
in vicino monte , quern Minthen pag. ^44. vocat , quae- 
renda \ etft fcribendi forma baud prorfus conveniat* Intel- 
ligis ex didis, qui fiat, ut Diofcorides Elidi adfcribat Ani^ 
grum. ThefTaiiae cur tribuat Boccacius, accipe, Orcha^ 
menus Theffaliae fluvius & ipfe Minyei nomine venit , Plinio 
tefte L, IV« c. 8* ad quem locum Harduinus Homeri verba 
fuperius relata invita trahit Iftum tamen Minyeum Boeotiae 
vindicant alii. Quicquid fit, appellatio eadem duobus flu- 
viiS) quorum alter rigabat Triphyliam alter ThelTaliam , com- 
munis, forfan in caulTa fuit, ut Tecum confiinderentur in- 
vicem. Ni arbitrari malis, apud Boccacium pro Triphylia \u 
brariorum culpa Thejfaliam legi* Haec fi minus arrideant , 

» ■ 

mea pace a Lapitha nionte, ex quo profluit Aniger, Bo^* 
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deduA^ 



cacium in Theffidiam^ Lapkhis ibhabitatam^ 
credes. ()» 

Apud Cicones flUvius &c. 

Haec ex O vidii Metam. L* XV. ▼. ) i ; fq. ^ 

flumea habtnt Cicones^ qUod potum faxta reddk 
Pifccra: quod toHis inducit marmora rebus, 

Ovidius ergo ta^ rcripfit: nee aliter extant In Senecae 
iiat. quaeft. L. III. c. 20. illius Poetae verba, hessel. 
De Ciconibus infra agetur , obi de gentibus. Thraciae non 
Indiae incolas heic intelHgeiidos arbitror cum fcholiafiis Vir- 
gilii. Quod de Ciconum iluvio praedicat Poeta, idem de 
aliis rivis & lacubu^ notat Seneca L c. Ita res in Puteola* 
, num lacum abjedtas iapideas fubinde extrahi dicit & Jn qui* 
bufdam Italiae locis evenire, ut, five virgam five frondem 
demerferis, lapidem poft paucos dies extrahas. Incruilantia 
hoe modo flumina liodieque paffim nota. O. 

Aternus 

OpW) Nullus hie Ofiiae locus efie poteft; quare reor a 
Tibio cognominem civiutem ad Aterni oftia inflitutam de- 
fignari. Omnem mihi toUit dubitationem Strabo L. Y- p 241. 

*E?r' avt^ }\ TjT 3-etXtirli^ to , ti /Lrsfittv > 9fibofw t^ Iltxtillpn » 
cfiMWfAw l\ rm ^cletfim rJ hc^^^tlt riHi oCnrlvnv ^ njir 
Mt^iftcivfif * fit y«p ffx tH^ *AfiUTiffi¥ni ittt it ^Ovitrivm t «*«- 

^tvyfubli wsfa>]eq* ro H vixiTftei re tvtipvfup ivIS ^Oviwlvmw 
fiif Wi » lutvi J^ tvmlm XfS/\«j )^ «< ITf Aiyyo) )^ «< M*pux7vct, 

Caeterum Boccacius hie difcedit a noftro. Ita ille : jfter- 
nus fluvius efl Italiae t quern penes Adria colonia eft. Hie 
per Marfos decurrit in Adriaticum, HESSEL. Nimis fefti- 
nantcr Weffelingius ad Antonini Itin» p» loi. delendam vo- 
cem civitas cenfet , eo quod a Dorvilliano codiee abfit, vcl 
feribendum uhi ad Oftia chitas. Utromque invitis membra^ 
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nis fieret & abfque uUa neceflieate urgente. Re^e proinde 

hunc locum noftrum ex Cluverio vindicat P« Burtnaniius fe- 

cundus Anthologiae Ladnae T. II. pag. 27)« ad hunc verfum : 

Qui nan dihuerat obitus rtmanere in Attmo^ 

Cluverius itaque L. II. Ital. Ant. L. XII. p. 791. ad imita^ 
tionem Oftiae Tiberinae fic dici & ex Mela L. IL c* 4. 
Ofia Aumi vocatum fuifle ipfum Atemum oppidutn docet^ 
nunc Pefcara^ Ex verbis Melae tamen baud prono fluit alveo 
haec Cluverii doArina, five cum ipfo legas apud Melam: 
Ab €0 Frcntam tenent Atemi oftia^ five cum Gronovio: Ab 
eo Trcntani jam Matrini habent ac Atcmi fluminis ojlia. Flu- 
vii porro Atemi nomen Ciceroni Ij. II. de Divin. cap. 27. 
& Livio L. XXIV. cap. 44. reftituendunl cenfet , fed utrum* 
que improbantibus ad Ciceroais locum Jac. Gronovio & Job* 
Davifio. Plinius Aterni flu vii L« IIL c. 12 & 13 meminit 
& oftii ejus c« ^, itemque Varro L IV. de LL. p. iz, & 
Ptolemaeus L. III. c« i. nee non tabula Theodofiana, in qua 
legitur OJlia Etemi^ Nomen Pejcara , quo hodie venit Ater« 
nus, fat antiquum eft; PauUus quippe Longobardus L. IL 
c. 20. Pifcariam dicit. Demum minus adcurate loquitur Vi« 
bius , quum Atemum Hadriae adfcribit & Marfis« Hadria^ 
hodie Atri , inter Vomahum Matrinumque amnes fed huio 
jpropior fita, ab Aterno certe remodor fuit, qui ncc per 
Marfos fed Vsftinos inter & Marrucinos defluebat , ut verba 
Strabonis docent. 0« 

AmymOne 

Lyciae) forte Ciliciae Simlerus; haud male ex ea parte 
quatenus Thebae quoque funt in Cilicia : verum longe alia 
Vibius Sequefter egere videtur medicina radonis. Haec^ 
nifi quid me fallit, illi fiet ab Hygino fab. 169. Amymont 
DOkaifilia, dum fiudiofe in Jilva venatur^ Satyrum jacula 
percuffit. Earn Satyrus voluit violare. Ilia Neptuni fidcm 
imploravit^ Quo Neptunus quum vemffit, ^Satyrum abegit^ 
£* ip/i cum ea con/Qukvit: ex quo coneeptu nafcUur Nauplius^ 
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Id in quo loco fa^um tft , Ncptumis dicimr fiifcina ptreuJU^t 
terram, & inde aquam profluxiffi, qui Lemaeus fons diAis 
4jii& Amymomum flumm. & a Lutado ad Statii Theb^ libr. IL 
vcrf, 43}. Amymone Danai filia^ dum fiudiofe in filva jaculo 
exerccretur , imprudens Satyrum ptrcujjit. Earn quurti Saty- 
rus violarc vellci , ilia Nepiwd imploravit auxUium, Quo 
Neptunus quum venijfet ^ fiigato Satyro, ipfs earn compreffu ; 
ex quo coitu not us efl NaupliuSy ex Nauplio Palamedes, 
Neptunus vero Cufpidc dicitur, in quo loco Amymonem com* 
grejferat , terram percujpjfe ; wide quum aqua flueret , Lemaeus 
fons didus eftf& fiuvius Amymonius, & ab ipfo Statio Theb«. 
libr* VL vcrC 287. 

£* in amnt reperto 
Trifiis Aniymone . ♦ . . 
Quibus accedat Faufanias Corinth, cap. )7. ^Afcclii rS c^cv^ 

Tvry TO aXt^ ttf^^ofictptv ^XATtivuv^ ro ^okv f%\ rijy ^ttXttff-crpbf 
tut^iiUi^ ofci ^^ avlS » r*i fMv TrcJet/itog IlcvT7f(^ > r? ^c frc> 

vrcretftm. Jam vero , quum de fluvio Aniymone conftet , & 
quum quad ca^id Vibli Sefqueilris quatuor fcriptores modo 
laudatos perfpicuum, puto, fit mederi; fane quam vereor^ 
iiec immerito, tametfi mulds videbitur minim, nereduviac 
non adaeque curentur ; hoc eft , baud eqiiidem video , ut 
inter fe fads ?Lptt cohaereant , quae reliqiia funt , alia verba 
Vibiana cum Vibiano vetbo primario, quod male antea fe 
habens melius fieri fine dubio nunc cbeptuih eft , eaque Gnt 
fads congruente veritati fenfu : nulks enim , quod fciam , 
Amymonius amnis , utpote qui duntaxat in Argolide fluit ^ 
neque Boeotias, neque Ciiiflas, neque Aegypdas*, neque ce- 
teras Thebas atdngit* Nil tamen eft , cur mortalis quifquam 
magnis adnumeret fluminibus Amymonem : quippe quum 
faepius in fontium habeatur numero, veiut eidem Lutado 
ad Stadi Theb. libr* IV. verC 755. ^ 

Si quis Amymones fuperet liquor. 

Amymones ) Ab Amymone Danai filia nuncupatus fons. 
' Quin edam Amymonem wmero fluminum eximit Strabo# 

tamquam 
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ttuntitiani nos falTa dedoccns uti voee, Kb^*' VIIL pag. 371 

JmIvv rW jt^iun lutli Aififw. & PUnius nat hift. libr. JV. c. f • 
Amnes^ Inackus^ Erafinus ^ uutr quos Argos Hippium €ogno* 
miaatwn » . • Pontes^ Niohe ^ Amymonty Pfamatke, itemque 
Callimachus hymn, in kvacf. Pallsid. verC 4$^ . 

i h * Aft9 fcti^mt *ot«%rt tiv AiX9a»^ 

T^ 'B-fiiiMft rl ?Mlf^9 tly09 A»Xi9, • . . 

rif i94fMi(rtti9 t^x/^v cU xpttveof. Dfjudicandus ci^ porro Fons 
Amymonius & diftinguendus a propinquo fdnte Lernaeo; 
ficut admonet rede Spanhemius , qui confulatur ad Callima- 
chi locum , liligniilimus : ttiamfi vecus glolTematum interpres 
ciefcioquis (ejus enim verba in contextum opens Hygini 
inrepfilfe aucutHant, nee fine caufla^ homines litterati ) re- 
fragetur. HESSEL* Error Vibir ex Statio male intelieAo 
onus. Apud eum legerat- L. IV. v. 734. 

• -• - Ji 'fiagna £ycima refient , ' 
Si qids Amymones' fafertr tiquor . . 
& perfuafic fibi, Amyraonem fluvium efTe'Lyciae* KELAMD. 
QuidfrlegaS) j^moht'Lihyde ^ non'longe a Thebis F Deeo 
ita inter alios-Curtiu^LV IV. d 7. £/i? ^ctiarK atiuS Hariimo* 
nis nemus^ in medio kabetforttem ^ aquam folis vacant; fub 
lucis oftum tepida nianat: mtdio'die ^ cum velicmihtijpmus eft 
color ^ fripda eadem fiuit ,; Irtelrnato in vefperant'calefcit :me^ 
dia noiie fervida txaeftuat , quoqti^ propifts nox 'Pefpt ad lu-^ 
cem^ mukuin ex noBurhq' talon dccrefiit ^ dtftuc fub ipfum 
did ortum affueto temporA languejcat. Huic fonti alii adjun- 
gunt lacum. Nofter in Ind« Lac. Hammonis Jfricae^ qui 
0rtu folU & Qcca^u incandefcit , reliquo umpore gelidus eft. 

f 
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Et PHniw L* n. H. N» cap* lo j. ubi pro co , quod Icgi- 
tur in plerifqud libris, Jovis Aminoms fans interdiu fripius^ 
noHibus fervet ^ codcx Chiffletianus non minus vere : Jovii 
Jimmofds ftapium interdiu , 6'c. quod fedulo obfervandum. 
Jam autem , fi & fons illic & ftagnum , quid prohibet, quaefo, 
quomiiius & fluvius illic extiterit, exiguus quidem & mo« 
dlcus , fed fluvius tamen , qui ex fbnte Tel ftagno ortus ? 
Nihil, mebercule; faltem quod alii ftagnum, alii vocabant 
fontem, hi iUi potuerunt fluvium, ut magna olim inter ve. 
teres Geographos de his fimilibufve fententiarum fuit difcre- 
pantia : fic autem Vibius Audtores quofdam imitatus nonne 
in literas referre potuit & forfitan referre potuit vere : Am* 
mone Llbyae , non longe a TAehu? Mihi, fateor , hoc jam olim 
placuit & ne nunc difplicet, quia in loco difficillimo fic nu 
hii tortuofum aut ambiguum: nam & fluvius Hammonisre* 
vera in ea parte Libyae ^ quae non longe a Thebis Aegyptiis^ 
& non minus appofite Ammone didlus a Jove Ammone , 
quam ftagnum Padi Padufe a Pado* Vide fis ibi noftrum & 
an rem acu tetigerim,judica. J« corn* DE paw. Ingeniofa 
magis quam vera Pavonis conjedlura eft , cui nonnulla favent. 
Statim enim nomen Aminane , quod fcripti libri prae fe fe« 
runt, facillime potuit ex rS Ammone exoriri, deinde I3ya 
& Lycia nulla prorfus opera permutari poterant, & quod in 
eo lapfus videretur Vibius, ^xxoiprope Ththas dixerit efle, 
illud inter minima noftri menda reponendum fbrec Potior 
tamen eft vulgaris ledtio^ maxime , ex quo enoris fontem 
acute detexit Relandus. Ceteri^m fontibus non fluviis accen- 
{enda Amynumc. Ita & Ovidius Metam. II, 2)9. 

. qucritur Socotia Dbxcn , 

\ Argots Amymontn , Ephyre firenidas undas. 

Nee audicndus proinde Beccacius, qui Amimonen fiuviwn 

recenfet* O. Ifta de fonte Ammone mera funt fomnia ; 

nufquam jlle fluxit , nifi in madido ifto Pavonis cerebcllo« 

DORVIUE ki crkka vannug 
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Abfyrtus 

Colchus dicitur Ahfynus Lucano L* III, 190 : 

Colchus & Hadjiacds fpumans Ahfyrtos in ttndas , 

«adem videlicet ratione, quaTibris vocatur Lydius Virgilio 

Aen. II, 781. 

Et terram Hejperiam venUs , ubi Lydius arvA 
Inter opima virum leni fluit agminc Tibris. 

HESSEL. 

Verba Lucani male cqpit nofter ; hinc error, reland; 
Abfyrd a Medea forore difcerpti criidele fatum nemo eft , 
qui ignorec. In ejus mempriam a comitibus itineris exftru- 
dta urbs Abfyrtis vel Abforis v* Hyginus fab., aj^ didfaeque 
Abfyrtides infulae Hadnadci maris « memoratae Straboni L* 
VII. p. }i^, & Plinio L. III. c. 26. & Stephano in A^v^llhf. 
Ptolemaeus L. III. c 17. uham infulam heic locat & Abfi^ 
rum dicit. Mela duas habct Apforrum & Abfyrdda L. IL 
€. 7. quod difplicet If. VoflQo , qui unam. efle eandemque 
fed diviiam in medio & ponte junctam refert, oppidoque 
infignem, cui hodieque nomen fit Ofcro vel Afiuro. In 
Lucani verbis legit Colchis & Abfyrtis Grotius. Schreve- 
lius Abfyrtos, & ihfulam intelUgit cum fluvio cognomine in 
Adriadcum prolapfo» Colchum quum dicit . Poeta j alludil 
ad Abfyrd patriam. 0« 

AEs 

Vidofa fcribendi forma. ReAe ex plurimis codicibus hie 
ardculus exulat, expungendus heic penitus. v. Halys. O. 

Apfus 

Falfa hacc Vibii, quihaufit ex Lucano, fed pcrperam in. 
tcllefto L. V. V. 460. apud quem facfta mentionc PaUefimom 
rum arenarum ( ad eum portiim Caefar appulit \ cum Pom« 
pejo conilidurus) mox AfJUs fequitur 

F % 
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vento fluSuqiit fecundo 



Lapfa Palaefiinas uncis confixit arenas* 
Prima duces vidit jundis confificre cafiris 
Tellus^ quam volucer Gcnefus ^ quam mollior Apfus 
Circumewit ripis. 
'NuUo negodo deprehendis , Lucahum Palaefiinae ilavium A* 
pfum non tribuere^ fed quum verfibus praecedentibns com« 
memoratas arenas Palaeftinas & mox: Apfum legeret Vibius , 
id fufEcere arbitratus eft , ut amnem regionis Palaeftinae 
Apfum eflb crederct. relandus* Apfus in loco Lucani 
jundtus Genufo Vibiuni deducere debebat in lUyridem Grae- 
cam , ubi in fimbus Apolloniatium ad flumen Apfum caftra fefe 
locajfe ipfe Caefar refert de Bello Civ. Ill , 13. Idem inter 
fua £* Pomptji caflra unum fiumen Apfum interfuiffe fcribit«. 
1. c. cap« i9« Non autem malK fed duro elemento fcribenda 
vox efTe vidbtur. Pro AA4tfp« apud Appianum de bell, 
civ. L.II. p. 463. reponendum judicat a4'oi' Palmerius v. ej* 
cxercit* ad Graec. Au<ft. p. 166. Ravennati Anonymo eft 
Abfura. Hodic Spimaffo vocatur fecundum Thevetum ^ Vreo 
fecundum Nigrum, v. Ortelius. Nee tandem Palaeflinae 
arenae Lucani in Afia quarendae ; fed in Epiro. Caefar io« 
cum P^tf ^y^'^/z dicit , quem non porcum falutare debebat Re- 
landus. v. Caefar 1. c. cap. 6. quod enim portus omnes ti- 
mebat , ' ad Palaeften miiites expofuit* Eam Sulpic. Yerula- 
nus , Lucani interpres , urbem dicit vicinam Orico , prope 
Ceraunia. In libris fcriptis apud Caefarem faifo legitur 
Pharfalus^ O. Yibius Lucanum parum intelligenter au- 
divit L. V , 460. cf. Lamb. Hortenfmm ad Lucani L c^ 
Voflium ad Caef. B. C» III. 6. Palmerium a Grentemefnil 
Graec. ant 11, 2. p. 239. Cellarium G. A» II, i). Gyral-. 
dum Hift. Deor» fynt. VL p* 2Xi» hessel. 

Benacus 

■ 

V. Virgilius Aen» L» X« v. 204. HESSEL, Benacum 
redlius in laCubus' ponic nofter, quare & nos de eo infra» 
De Mincio quoque fuo loco, O^ 



•\ 
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Briftatefs 

Tmdto^ MS. Med. Tymavo. lege T^^isva , ^ft mons prope 
Aquilejam. Virgilius Eel. VIIL v. 6. 

Tu tnihiy feu magni fuperas jam faxa Xwiavi. 

GRONOV* 

Verum , quid Timavo monti & BriBati fiavio , ex eo decur- 
rcnri, cum Amo ? Praeterea in loco Virgilii laudato Tima- 
vus fluvius , non raons eft. Ex fonte fuq tatnen Timavum 

/?<r ora novem, & yafto cum murmure mantis 
in mare pracruptum ire, fcribit idem poeta Aen. L. I. r. 24.4. 
Quocum conferendus Mela L. II. c. 4* Unde ex hoc loco 
faltera tutari verba Vibii liceret , ni pro monte, ,cum Parifino 
II. legere malis fonte. Sed banc medelam afferre noftro haud 
fufficit* Timavus , quern nunc accolae Timao itemque Duino 
' dicunt, haud procul mari orfus Aquilejam inter & Terge* 
ften , neque fluvium Bridhti cuidam fimilem.ex fe emittit , 
neque Arno mifcetur. P^ius fi faltem effet, forf^n rf Arm 
fubftituere Adriae liceret ^ cui in fcriptis libris facile Arino 
feveret* Ortelius forfitan c Tifata monte deducendum Bri- 
d:aten fufpicatur , quod quale fit , videamus. Tifata mmmen* 
us Capuae colics dicit Livius L. VIL cap. 39. Id nomet) 
mukitudinis numero poni folet, dicendum. proinde foret e 
Tifat'is; verum & hos colles procul ab Ajno natura femo-,, 
vit, &» quantum novimus , nullo fluvio Bcidtacis nomen ge- 
rente beavit. Succedere pofTet Timachus^ Moefiae fluvius^ 
ad quern aptandus forfan locus videretur. Sed cui bono? 
Delio natatore heic opus, ne interpres praefbcetur* For- 
6n Boa^tes Ptolemaei L.IIL c. i. eft intelKg^n^us , quiyer- 
fus Lfguriae fines incidit in Macram^ quem .cum Arno forte 
confiidit nofter, uc Ortelius ferme cumAufere. Id fi fit , 
jBoa^m hodie Vara^ Macram appellari Magra^ non Serchioy 
ut P. Bertio vifum , notafTe juverit. MacraUam Ptolemaeus 
vocat 1. c. Briniatium) quorum per agrum defJuebat 
Boa<5tu8 , nomen in nomine urbis Brugneto fuperftes. eft & , 
fiicile dignofcitur. 0« 

F 5 
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Baetis 

De nomims'hujus orthographia v« Cellarius G. A; L» II» 
c* I. HESSEL. Scilicet Baetin^ Baetim & Baetem dici eX' 
nominadvis Baetis & Baetes docet ; raro ctiam abfque di« 
I^thongo fcribi priorem ryllabam & corripi. Antiquiffimum 
nomeR fluminis fiiit Tarteffus vel Tartefais, commutatum 
deinceps cum nomine Baetis. v. Paufanias Eliac. poft. c. 19. 
Strabo L. IIL p. 148* & Euftathius ad Dionyfium Perieget. 
V* n7« Ab indigenis falutatnm Cerrim, audtor eft Livius 
L. XXVIIL c. 22. nifi Circem legendum cum Sigonio slut 
Circium cum aliis. Sic enim difcrcpant libri fcripti*. Stepha- 
nus nIpxDir falutari perhibet, ubi Sigonius Ke^»«}y reponi fua* 
dec, ut novum opinioni fuae praefidium paret PraeFerenda 
haec abfqtie dubio reliquis , fi verum , quod Marius Niger 
tradic , Afrorum lingua Circ'm dici ; quae res tamen jure 
in dubium eo venic Ortelio , quod Arabibus debetur nomen 
hodiernum Quadalquivir f. Vadi al Kibir^ fluminis magni. O. 

Bagrarda 

. Duplex Bs^d^s apud veteres occurrit, alter in Afia Per* 
iidem inter & Carmaniam , memoratus Ptolemaeo L VI. c.4» 
alter in Africa, mediam Zeugitanam perlabens, & a quo 
Mufti oppidum , haud procul diftabat Id cum hodierno 
Siedy Abdel Abhus convenire putat Shaw in itinerario p« 99. 
ubi fimul docet infignem hodieque triumphalem arcum fu« 
pereffe* 3«yJil^ eft Straboni L. XVII. p. 8? 2. errore li* 
brarii, Appiano de belL civ. L. 11. p. 4^5. Bp«y«J^«« , Ptole- 
maeo B«yp«^«$ L. IV* c. ). Similis diverfitas apud Latinos^ 
Polybio Hiftor. L. t c. 75. dicitur M«K*p & L. XV, c. 2. 
Mtf»p«. Hodie Megarada vel Magerada falutatur , quod no- 
men utriufque v^teris veftigia fervat Alii tamen Magiordeh 
itemque Magrida fcribunt In tabulis D'Anvillii & apud 
Shaw eft Mejerda^ Jam caflris apud eum fiuvium pojitis^ 
verba funt Gellii Noft. Att. L. VL c. j. L. Aelius Tubers 
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ft lufioms fenptUM relifm , itUo prima PwtUo. JitUmm Rt^. 
gulum confuUm proeUum grandt atque acre ftciffi adverfus 
unum ftrpenum in illis locis fiabuLuucm , invifi$atai immani^ 
talis i amquc ^ magna totius extrcitus confii&iont y hallifii*, 
a$quc caiapultis diu oppugnattan : tjufqtu uuerfcSi corium lan^ 
gum pedes CXX Romam mifijfe. Idem ex Livio, qui L« 
XVIII deperdito narrarat » repetiit Valerius Max« L« h c. 8- 
Meminit & Florus L. II. c. 2* & Silius Ital. L. VI. v., 678^^ 
Pellem ejus maxdlafque ufque ad helium Numantinum durajje 
Romae in temph refert Plinius L« VIII.' cap* 14. Adjicit 
idem, aecipere haec robur ex its, quae de aquatili ferpent€ 
hoa turn nota faerint Rotnae. Quippe in cujus , t)ivo Clau- 
dio principe occifae, aho in ' Vatieano Jolidus fpe&ams fit 
bfans. c£ & Hieronymus in vita D» Hilarionis cap. ;)• Non 
minus portentola refert Olaus magnus de gentib. feptencrio- 
nal. L XXI. c. 4}. ubi fic: In lutorihus Norvepae » . « . 
afferunt ferptntem ducentorum pedum & amplius tonptudine ae 
vipnti pedum fpijfitudine in rupihus & taverns penes oraf 
mans Bergenfium verjari, qui vttutosy agnos ^ porcos deglu*- 
iiat . ^' navigia ir^efiiu , homines que fe in fidflime infiar co* 
tumnae erigens rapiat ac devoret &c^ cf. & Gefnerus inhift. 
anim. L. iV. p. 1040. De Ceylanico ferpente bubalino v.* 
Seba ; de Brafilienfibus PiTo , de aliis alii. Aft illud non 
praetercundum , in African^ Regnis Loango ft Kakongo ho- 
dieque qmbrofas filvas ferpences incolere, jBoffMappeUatos, 
eodem fere, quo ex Plinio pitiullo ante vidimus , nomine « 
quindecim pedes longos , quorum quis integriim puerum 
deglutiit, tefte Proyartin hiftoria iftorum regnorutiu PariT. 8^' 
1776. O. * 

Barbana 

Livius L XLIV* cap.. )i^ Dua angtmt - Sc^ram urhem 
fiumina , Claufala latere urbis , quod in orientem patet , pme'-i 
fiuens y Barbana ab ref^one occidends ex Labeatide paludf 
oriens. Hi duo amnes canfiuentes incidunt Oriundi fiumini , 
quod ortum ex monte Seodro, malus & aliis auSum aquisi 
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man HadAatUo irfertur. Emendandus ex his Plinius, qui 
H. N. L. 111. c* ^2« Scodram fuper Drilonem fluvium fi« 
tarn docet , flotatus propterea Harduino. Seodra Ravennati 
anonymo.5cm/r» , hodie Scutari vel Ifcodar^ a Drilone paulio 
remodor, Barbana rigabatur flumine, cui nunc Boianaxio>. 
men. 0* 

Boryfthenes 

. Hie fluvius infertus legitur ki codicibus Parifinis, neque 
rideo, quam ob rem abefTe debeatj negligenda librariorum 
omifTus. Curfuni ejus defcribunt Herodotus L. IV. cap. 5|« 
JMela L. II; c, i« & Ammianus JVla^-cell. L. XXII. c. ig^ 
Hodiernum ejus nomen Dmpr vel Dniepr ex alio , fdlitet 
Danapris^. quod medio aevo obdnuit, ortumeft* Sicano- 
nymusin periplo pond. Euxiiii : • • B^^vcp-ovs Tfiltifu^ vaua-U^ 
f0i y yuv ^viTc^i^ xiyifittc^ Ravennas aponymus videtur 
diftinguere duo flumina. Ita ille.L^. IV. Per quas div^fits 
patrias tranfeunt ^plurima flumina^ inter caeteraquae dicuntur 
Ava , Baryfthenis, Danapris^ quae c^dunt^ in man Pof^icum.. • 
nifi excideric paf dcuia Jive fimilifvc-i Cum Danubto confun« 
dit Boryftheisem &Jornandes in Gedcis c. {• & anonym us au«: 
^or peripli Fond Euxini. Utrobique librariorum. fulpa id fa- 
^tn^ autumat Voflius ;, quern fi audias in adnotadonibus 
ad fragmentum anonymi, apud iibim leges . • Boryfikene^ 
• quern acQolae Danubrum vacant — - ( non Danuhium ) • . . 
^ud hunc pag, 7^ verba ir^t a**'**^***^ expunges* . Hocquo 
arbitratur leo tudus fieri pofTe, quod in fequendbus. quoque 
bis terve repetatur, Boryilhenem appellari nunc Dam^rim^O^ 

Ba6bos' 

: V. Luoanus L. UL V. 267 fq. HESSEL. StraboL. XL 

p. 516. XkiMiiV HX^f ri T§ 'RixfTfst^ Hr^fff i^ Z«f^»o-^«v '««tA«v- 

in Scydiia Afiadca poflremum locum occupant Hyrcani, ad 
ortum Cafpii maris pofid ; contra Bactrus, qui rigato Badro* 
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rum oppido in Oxum decorf ebat , ab Hyrcanis Margiana S:" 
Aria intcrpofitis crat fejundtus. lilorum regio a Badri curfu ' 
multum difUbat. v. Examen critique de$ hift. d* Alexandre 
Ic Grand Scdt. IV. s. CROix* Badra feu Zariafpe quia 
eadem fuerit cum'hodierna urbe Balk^ vix dubium c0e 
poterit. V. GoUus ad Alfraganum pag. 179 fq« & S. Croix 
1. p. p« 219. Quod oppidum rigat flumen2>^^^jA, pro an- 
tiquo Ba<lro erit habendum ; Marius Niger' tamen BocAara 
nunc noQiinari aflerit. Scythiae Badrum male adfcribit Yu 
bius; ad iftam non perdnet Ba(ftria vel Badriana. Pejus eft, 
quod Hyrcanos fines alluere adjicit Utrumque iterum Lu«> 
«ano fuo debet, cujusi verbis imprudens eft decepcus. Sic iUe: 

tinxere fagittas 
Errantes Scythiae populi ^ quos gurgle Ba&ros 
Includit' gclido y vafiifyui Hyrcama Jtlvis-,- O. 

. . . • 

Cayftros . 

Cayftri nomen fcholiaftes Dionyfii perieg. ad v. S3 7* ^^ 
livat i'pfo 'Tcv ^fA^ntKu^tu rn xtxMVfM**! x'^f^' Graeci hodie 
Kara-fu five aquam nigram dicunt , T'nrci Kutfthuk Minder 
five Maeandrum minorem* O. 

per Hypaepam) fie lego. Ut Cayftros flumenLydiae, ita- 
Hypaepa urbs quoque Lydiae. Strabo L. XIII. p. 6s'7.' 

iTftU'Xtt it 'XoXiq W\ tM']A^tU¥HO-» U7F0 TU TfMXOV Ttfioq TO tS 

Ktfirpw yfilUv. Stephanus: T5r*wr« ^-^A^? Avlletfy xruB-iTtrm 
V7fc TO 7rotfAKit/*iyw op^g vtto ri Ai'^U* GRONOV. AmbabuS 

manibus iftmn GriKiovii emendatiotiem recipio, acuti pro* 
b&o ing^ii foetym J. ipfis. quoque nominum nionbis, a li-. 
brariis hominibus conftdtis^ confirmat^m. Qnt Ephefim. 
fubftituit HypatpU i nQttuenim...filendunx,apud' Audtores. vsk 
plurali.oiimero dialy ;V« OvicKus Met. L XLv^ i^o. is noa. 
cogitayit:iftan\.urbcntiiori[pcdui Cayftro ^ fed yicmamtiTe. O* 

• paludi Jfiae) vide' vet., fchdliaften ad Dionyfii orb. defer. 
v; gjd. Servium ad Virgilii Georg. L. I. v. j8j- Cay firm 
dutem Afat fluvius tji. Afia vero palus ; unit ftm ^4 
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fTota, Et de palude Afia a longa eft ; nam dc provmcU cor* 
fipitur yUt, Europa of que Afia pulfus » & eft Homerkus verfiu : 

£c ed» Lugd. Bat. & Amft. i68o. multo vidoGora exprimit 
Homeri verba ed. Joh.Parv* 1929. Legcndum autem eft aViV 
'•» xufi^pt ^c. cf. idem Servius ad Aen. L* VII.y. 701. item 
Homerus IL L. !!• v. 4S9* HESSEL* palus Afiae eft pa- 
his apud Sardes & ftagnum Gygaeum. Herodotus L. L cap. 
9;. fepulcro Gygis regis dicit confinem efle lacum ingen- 
tem, didum Gygaeum» Id. L. IV. cap« 45. refert tribum 
quandam'Sardibos efle vocitatam Afiadem. Strabo L« XIIL 
p. 626. de lacu Gygaeo loquitur & p. 627. afTerit ex mente 
Scepfii , fortafle Maeoniam olim Afiam didam effe j dtatque 
hac occafione verfum Homert 

Stephanus : aV/* ^oxtq Avli^g ?r*p* TfiT TfAtihrn. Plinius L V* 
cap. 29. Dionyfius perieg* t. 8n* 

ubi yid. Euftathius* Afia fit itaque & maneat civitas ]p& 
Sardes , non Maeouia. ORONOV.. Elucet ex didtis, mi* 
nus adcurate a noftro Cayftrum proximum diet Afiae paludi^ 
Haec trans Padtolum erat & Sardes ; aft ifte , e Cilbianis 
montibus orfus , per citeriorem regtonem defluebat O* 

Caroicos 

• 

urhs Camicos) re(fte. y. Cellarius 6* A. L* IL cap« 12. 
Caeterum Vibio oppofuit fefe Bochartus , qui cognitione 
qimdam litterarum Orientalium refellit ejus opinionem. Chaiu 
L.I. cap. 29*p. 5SS« HESSEL. ' Cimicoj^refte, Stephanus: 
mjtfux^ ^oxti 'TtKiXietu GRONOV4 '■' ' Addit Stephanus : iv 
^ juitMX^i 9p;^iy. Sjmiii modo & Herodotus L. VIL c. 169^ 
& Diodorus Sic. L* IV« cap. 80. Camicon in fingulati effe- 
tunt; Strabo contra in multitudinis numero L. VI. p. 27 ;• 
qui aevQ fuo jam deletam urbem refert , unde apud Yibiumi 
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intelfigi debet : ex quo atim urbs Camkos., In hujos locumt 
poftea fucceffitj ut Cluverius putat, Cwa^ cujus in Anco» 
nini Itinerario mentio fit, quaeque forfan Mjy« vel fuuvn man^ 
fio dida videtur WeffeUngio. Hodie SUtdianae nomen gerit^; 
quod quidem oppidum Fazellus Dec. I. L VI. cap. i.. 
anno 13^0 conditum perhibei, in&auratum potius Cluverius» 
Camicum ^uvium praeter Vibium ex prifcis nemo nominate 
Stepfaani cpitomator tamen inter ea reoenfet oppida Cami^ 
cum, quae a fluviis, quibus rigabantur, fiat didta. Hodie 
fitime delU Canne five Catmarum fiwnen falutari , audlor eft 
Cluverius Sic. ant. L. I. c. 17. & Fazellus 1. c. CarmanuA 
hoc nomen forfitan a nomine Cena , de quo mox , originem 
traxit Quod Agrigcntinos dividert Camicum addit Sequeiler, 
id quidem vereor magnopere , ut plene iatis didhim fit. 
Non ita folet nofter» Nee medium Agrigentinum agrum ri- 
gabat Camicus , fed ab Heracleenfium agro feparabat» Unde 
crediderim legendum: dividit Agrigentinos & Heracleenfes, 
Sed jam Cluverio fijpplendum vifum ab Heracteenfibus fiver 
a Carthaginienfium ditione, Demum Camici nomen ex Phoe- 
nicum Ungua deducendum docet Bochartus 1. c. & a flexuofo 
fuo aditu didtum cenfet , dodrinae fiiae indulgens. Phoe- 
niccs quippe vocaffe Dpopjj & per aphaerefin Qpop 
quafi flexuofum. Sic Achatem quoque Punice -fpn five 
maculis refptrfum ; fie Afinium P2(n ^^^^ frigidmn ; fie Ana* 
pum 2JM quafi uvarum^ quarum fertil^ fuerint Syracufiino. 
rum agri, divitem; fie Alabim rni{<bn ^^^^ nedarcum vt\ 
dulcem ab Hybiaeo melle fi:ilicet ; fie Acidem t9tnj{ five. 
rapidum ; fie Amenanum ]) JD$ ^^^^ P^^ intervalla cohibitum 
nuncupatum arbitratur. Similia de Arari, Baeti, Bagrada 
aUifque affert* 0. 

Caicus 

¥♦ Virgilius Georg. L. IV. v. } 70. & ibi Scrvius. Ovidius 

de arteamandi L. IIL v. i96.Lucanus L. III. v. 203. HESSEU. 

Quod in fi:riptis codicibus plurimis defideratur hie fluvius , 
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nimiae librariorutn feftinationi id tribuendum , quos ad fe« 
quentem arriculum fimile fere nomen abripuit» Myfos olim 
circa Olympum habitaiTe, fed pulfos dein a Phrygibus con- 
fedifle ad fontes Csuci prope Lydiam , audtor eft Strabo L. 
XII. p» S72. Idem L. XIII. pag. 615. iftum fluvitim inEki- 
ticura fmum fefe efFundere docet. Sic intelligimus^ cur e 
Myfia venire Caicum dicat Plinius H« N. L. V. c. 30* Adu^ 
rum , itemque Aftraeum didhim , donee a Mercurii fiiio, ejus 
nndis merfo , Caici nomen acciperet , narrat Plutarchus de 
fluviis. Hodie Girmafti appeliatur in tabulisnonnuilis; Niger 
Caftri nominal v. Ortelius. 0. 

Calos 

An fit «*Aflir r»^ Danubii oftiorwm? GRONOV* Ejus 
KObxS TofAtATCi meminere Apolionius Argon. L. IV. v. jij* 
Plinius H. N. L IV. c. 12. Ptolemaeus L. HI. c. lo* Am- 
mianus Marc. L« XXII* c. 19. aliique. Neque dubium, 
quin id cogitarit Vibius. Eft & alius Calus fluviu^. , in 
Heniocho;:um regione, qui in Euxlnum mare devolvitur. v. 
anonymi, quern Arrianum vulgo putant > defer. Pond Euxini. 
p. 14- 0» 

Cocytos 

Virgilius Georg. L. IV. v. 479. '& Aen. L. VI. v. 323. 
HESSEL. Cocytum *t^ roZ kukIhv didlum volunt , quod 
eft gemere & iiere. Is amnis infuaviffimus una cum Ache- 
ronce defluebat per Thefprodam ad Cichyrum , tefte Paufania 
L. L c. 17. lugubrique fono, quem ejus unda inter faxa 
forfan provoluta edebat, digna fuit, quam in inferno locaret 
Homerus OdyiT. L. X* v. ^ 14. Sic faltem Paufanias Poeta- 
rum principem, quum ea loca vidiflet , multa ex illis infuum 
de inferis poema transtuliife exiftimat. Similia iftis in Italia 
circa Avernum & Lucrinum lacam invenere Poetae Latini , 
ne Tartara foris quaerere opub effet. Sic Acherontem fuum, 
fie Scyga,- fie Cocytum in ifta regione habent. Virgilii loca 
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i)ccupavit Hcflelius* Addo Ovidiun^ Metam. L XIV. y. 
104 feq. porro Silium Ital. qui L* ^. .v» 116* 

Aft hie Lucrino manfifft vocahula quondam 
Cocyti memorat « • • 

ft Petronium in Satyrico , ubi fie : 

Eft locus excifo penitus dtmcrfus hiatu , 
Farthenopen inter magnacque Dicarchidos arva , 
CocytA ptrfufus aqua • • • 

Operae predam fuerit inquirere , aa hodieque tecrae imagini, 
quae tanto horrore replevit Poetarum animos , refpon. 
deanc flumina. De AyernO ikltem lacu eadem fere vel nunc 
obfervari, quae praedicaraat vetexes, oftendemus infra« O. 

Crinifos 

Bene* Vidcto dc orthographia nominis hujus fluvii Nic, 
Heinfiura ad Claudianum de raptu Proferp. L. II. v. 57. & 
Cellarium G. A. L. IK c» 12. hessel. Scilicet Cr'mifum 
habes apud Virgilium L. V. v. 3 8 : . 

Troia Crini/o conccptum fluminc maur 

Qjutn genuit^ 
Ibidem tamen alii codices habent Crimifus item Crimnifus. 
Servius Crimifum ^ Virgilio poetica licentia Crinifum vocari 
perhibec. Corn* Nepos Crinlfflirti , Plutarchus Crimefum , Dio- 
dorus Sic. Crcmijfum , Lycophron Crimijfum , dicit. Praefe- 
rendum nomen Crimifij quo & Dionyiius Halic. utitur, pu- 
tat Cluverins Sic. ant/ £. IL c.'iz. quifimiil bfteodit, fuifle 
unum e majoribus Siciliae amnibus inter Lilybaeum & Agri- 
gentinum agrura. Idem hodie Belicem dextrum appellari ad* 
jicit. Fazellus Dec. I. L. VII. c. 4. ftatim S, Bartholomaei 
fluvium ab aedicu^ ejufdom nominis & paullo inferius fri-> 
pdum flumen vocari tradit. In Bruttiis quoque Crimifus iiu* 
men, Crimifa item urbs & promontorium extitit. Originetn 
nominis v.qI a vitium yel a]b a^ii qopia e Phoenicum lingua 
luo more deducit Bochartus in Chan. L. I. c. 29* O. 
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Atalae) Videtur^ nifi me falUt animu^, nefcio quid fuifle 
locucus Sequefter de AtalU civitate^ £i rd fbndus fit IC 
Tzetzes ad Lycophronem v. .953* & v» 964. ubi narrat, 
Aegeftem fluvii Crimifli filium ui Sicilia tres condidUTe urbes, 
Aegeftam , Erycem & Atallam vel Entallam. hsssei. Eqoi- 
dem yeram Vibii ledtionem reftituifle mihi videor. EnteUam 
pofuilTem , ni propius ad codicum fidem accederet Atalla 
vel Atala , quo modo nomen Id efFerunt quoque codices 
quidam laudad Ifacii ad Lycophronem ; Ptolemaeo tamen 
aliifque , item in nummis Entella dicitor , quales turn in re- 
liqua Sicilia numifmatica turn apud Sen Caftellum P. X M. 
in Infer. Siciliae in tabula NN. num. II & III. ipe<ltare Iicet^. 
Extant & figuram tauri humana fade praeferentes ad Crini* 
fum amnem defignandum^ Oppidum Entellae qui hodieque 
cum Leandro in Miranda , aut Cum Arecio in caftdlo Ve- 
tram adefie perhibent, falluntur, tefte Fazello L c. Mons 
nomen fervat , quem praecifae rupes & unicus tantum aditus 
parvi praefidii indigus natura munitiflimum reddunt ; at urbs 
ipfa a Friderico II. Imp. Saracenis erepta & funditus deleta 
penitus jacet. Fuit & alia Entella, Liguriae, nuncZ^v^^n^. 
Atallae nomen Phoenicium efle, & montanum defignare lo- 
cum placet Bocharto 1. c. O. 

Calor 

Duplicem Calorem fluvium norunt veteres, alterum in 
Samnio > Beneventum qui rigat , cujus mentio apud Liviuni 
L. XXI V« c. 14. & L. XXV« c. 17. item Appianum in An- 
nibalicis p. H4) ubi capite truncatus A?Mf falutatur, & in 
tabula Theodofiana ; alterum in Lucania, in Antonini itinera* 
rio notatum, ubi videndus WeiTelingius* Uterque priftino 
nomine venit, il Calore didtus. Priorem exdpit Sabatus » 
hodie il Sabato^ pofteriorem Silarus, U Silaro. Quod au* 
tern Beneventanus Calor a pugiia a. 66) ad iftumcommiflk 
Pugna didlus memoratur a Paullo Diacono L V» cap. 4. 
five 7 ) potius id ad Sabatum referendum exilUmat Cam. Per- 
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igrinos in defer. DuOhtos Beneventani Difll VIL Imo id 
nomen pupiae non fluvio bA loco tribuitur in fcripto go« 
dice Paulli. O. 

Cryfas 

v» Fuly. Urfinus ad Ciceronem in Verrem L tV. c* 44* 
& Graevium ad eimdem locum. Forro aotem Nic. Heiniiusy 
cujus etiam nunc inedita cura eft , Vibium tangit ad Silium 
L. XIV. v« z^o* Dereliquo, antiquum numifma, quod fuit 
apud Urfinum, id CLI. inter feledta Wildiana eft, quantum 
ego exiftimare polTum , etfi unius pards explanationes mut^ 
turn differant Vide porro & Gronovium TheC Graec. Ant. 
VoU IL p. I s » ubi egit fuper numifmate Aiforino Vibioque 

noftro. HESSEL. # 

Heraei montes , Diodoro Sic. memorati L. IV. c. S6. per 

mediam fere Siciliam a feptentrione ad auftrum jugum fuum 

protendunt Ad illud adjacent Herbita , Tabae , Enna. En- 

nam inter atque Tabas proHuit ex monte Heraeo Chryfas 

fluvius, qui Aforum mox rigat pauloquip inferius in Symae- 

thum incidit. Ciceronis locus memoratus hie eft: Chryjas 

tfi amnisy qui per Ajforinorum agros fluit^ Is apud illos luu 

hctur Deus & rdipone maxima colitur, fanum ejus efl in 

agro propter ipfam viam , qua Ajforo itur Ennam. 0. Pro 

Heraeo Barthius adv. L. IX. cap. } legerat Eryceo v. Aeth* 

naeo^ non bene. HESSEL. Nummum a Gronovio pro- 

dudtum 1. q. primus in Siculis publicavit Furuta tab. CXXVI. 

Reiiquos, qui de eo confuli poffint, recenfetP. Burmannuf 

fecundus ad NN. Sicula Dorvillii p. 428 & 612. Equidem 

non fat perfpicio , ifti nummo fitne prorfus habenda fides ; 

neque enim in hoc monumentorum genere rara funt peccata 

in redlam fcribendi formam. Sed fit ita , ut Grenoyio pla* 

cet^ valeatque ad^iradonis reje<ftio« fcripus quoque Vibit 

membranis^congrua* Hodiernum fluvii. nomen fi quaeris » 

Leander J^ria^ Fazellus, ^redus & Caftellus. Tv M* Frio. 

cepa Dittaino nuncupant. Aiforus nunc A^aro vocatuTi 
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Syracufis peffime adfcribitur Cryra$ a Vibio noftro* ElCo. 
fat tamen errorem Cluverius SiciU ant. L. IL cap« 7^ eo , 
quod Syracufanorunt tunc ditio in Aflbrinum agrum exten- 
debatur. Verum , id efl Aethiopem lavare. Quaeram tquu 
dem, de quonam tempore hoc valeat & unde hauferit nofter? 
Frequentibus ejus yitiis & hoc accenfendum. Heinfii emeu- 
dationem apud Silium recepit Drakefiborchius, unde pro 
Vagidrufa none legitur : 

& f antes ^ vagt Chryfa, tuos* 
Nominis origo Bocharti fugic induftriam. 0. 

Cydnus 

Exhibuit CI. Nicafius de Nummo pantheo Hadriani Imp» 
ad ill. Spanhemii DifT. c 2. nummum Vibio Sequeftri com- 
jnodum: nam in averfa parte, quaeexprefTam habecFormam 
figuramque Cydni cum fubfcriptione vocabuli ktancc, haec 
mfcriptio eft : aapiankc tafcot MHTPonoAEnc neq- 
KOPOY. V. & SeK NN. ant. ex mufeo. Jac. de Wilde pag* 
14 J ♦ Caeterum de Cydno ipfo v» Dionyfium perieg, v. 868«. 
HESSEL. Locus Dionyfii fie habet * 

Nomen fluvii a Cydno Anchiales filio repetit Euftathius ad 
h. U itemque Stephanus e Diodoro Grammatico. E Tauro 
oriri Cydnum docet Strabo L» XIV. p. 672. qui frigidum 
afperumque praedicat. Notum, quod Alexander ex illius 
undis adiic, vitae periculum. De oftiis iluvii non fat con- 
yenit Straboni cum Ptolemaeo. v. Cellarius N* O. A.*L. IIL 
c. 6« Ravennas anonymus Cygnum dicit. Hodiernum nomea 
eft K^ra-SuiisQ aqua nigra, item Baradan* 0» 

Cyrta 

Cirta aliis Arauris videtur nominari j ut Melae L. II» c. 5^ 
aliis 'pit;p*P«« ut Straboni UlV.pag, iga. GRON^V^ Cirtac 
x{ui praeter Vibium memtnerit , noyi ntminem. ' Aptid Stra- 

bonem 
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bonem legebatur •'rivf^t^j tipud Melam Arauraris^ apud 
Flinittinll* N* L. IIL c. 4. Ardr'u. Ubivis legendum efle 
Arauris docet P|;plfcinaeu$ , qui L. II. c 10, .habet 'Ap«t;e4v 
ittfr$tfMi 6«^«Aafy %tope 'Ayrtfiu* s^-oAiy, Hoc Homen auteiii fie 
icfe tedte habere patet ftatim ex Antonini itineiario , qui 
Arauram recenfet five Ceferonem manfionem, a fluvio fcili-* 
cet , quo rigabatur , appellatam* Appofite hue facit locus 
Weflelingip citatus e Vita S^ Tibedi : Et fuhUo apparuerunt 
juxta fluvium^ qui dic'uur Araur ^ in vUo^ qui vocatur Ceferi^ 
Nunc hie vicus a S. Tiberio S, Tyberi fidutatur. Forro 
in diplomate Ladovici Pii a* 8)7« mtmox^tm fiuvius Araur,^ 
y. Hift. de Languedoc T. I. preuves col. 71^ Hodie Eraux^ 
Airauty Eraut dicitur. Jam Valefius in not. Gall. p. $« 
illuftrando Vibio Cyrtat nomen putac Graecum dTe y a MaC 
iiiienfibus copditoribus eo ioditum flumini, quod famofus 
ytXficxuoJus, efTet; Araurim contra antiqtt9S nuncupafTc^ 
Ccltas. 0, 

Ctuftumium 

Lucanus L II. v. 40*. W . » 

Cruflumiumque rapax . » • . .; . IfESSELf 

cf. & Plinius H. N* L. IIL c. is» Ariminum inter ^ Pifaurunx 
Umbriae oppida in via Flaminia id ilumen fuic ^ quod ha. 
die Conca yocatur &Sulpicio telle, Lucani fcholiafle, urbetm 
habuic olim cognominem , a Cruftumerio Sabinorum probe 

diftinguendam. 0* 

• ■ ' ' ' • ■ 

• Cafilinum 

Cafilinum oppidbm, cujus morientis reliquias . memorat 
Plinius H. N. L. III. c. ^. norunt veteres, flumen ignorant. 
3occacio eft Cafilinus, Fuit autem Cafilinum ur^ ad utram* 
que Vulturni , qui hodieque Volturno vocatur , ripam , ub^ 
nunc Capua nova« v« CatniHus - Peregrinus de Campania fe« 
lice DifT. II. cap* jo. Succurrit commode profedto hie fcri* 
ptor laboranti Sequeftris fidei ^ dum oftendit Yolturnum , qui 
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blim rigarat Cafilintim , poftea hujas oppidi notnen adJTdvlflfe; 
quod quidem occidentis imperii Roman! temporibus fblemne 
ftierit. Adducit porro in earn rem teftinioifia duo , akerum 
Agathiae ex faetuto VI , qui L. 11. p. 59. "francos fub Ju- 
ftiniano Imp. ad Cafidinum amnem gravem accepifle cladem 
narrate in cuju$ memoriam huic fluvio inhderere quoque 
homen Sanguind perhibet Ligorius ; dein alterum Con-' 
ftantini Porphyrog. apud quem itidem Cafidinum , vel, quod 
corrupt! codices prac fe ferunt , Cafiidinum falatatur. Inio & 
in tabula Peutingeriana Cafiiinum fbriitan de flumine intel* 
ligendum afferit , quod mihi tamen fccus videtur* Quic- 
duid fit , aetas Vibii Sequeftris ex his & fimilibus aliquo mo* 
do dtfiniri potdl. Poi^rema Imperii Romani tempore vide- 
tur attingere, qutbus Vulturni nomen exoleverat; inde fa- 
Aum ut ex ifto & Cafilino duo iiumina diverfa fecerit 
nofter. Ncc rejicienda ergo protinus nomina Vibii, Roma- 
tiis fcriptoribus igftota* O. 



rapb] 



Cephifos 



Cephifi orthograpiiam tradat N. Heinfius ad Ovidii Met 
1. III. V. J 45. Liiaea urbe Phocidos defcendic is fluvius; 
<!cftis eft Strabo L. IX. p. 407- o^« t**^ «* ^^^ **'«'*^' 

dirt ' AiXtiMf %)C*>it ^ny^i «»■' Sn^ftctrcTo. 

ubi V. Cafaubonus. fcholiaftcs Homcri ad lUad^ L. II. v. 
522. & hunc s^J. <> ^^ iSi'4<pt9^o^ xcls^i ffi§ rni <D*»xil^ 

cf« -H AOM^fl<rt ^^offiu MJ^'jf^^f vft>f. 
AO noA<« '<S^«iu7oi ^gtf)MUfcm recti rS Tji^kto-S TnryeU^^ CoYim 

fijle Strabonem quoque L. IX. pag. 424. E latinis fcriptori. 
bus teftis eft Statius Theb. L VU. vcrf. H8. 

propellintemqui Lilaeam 

Cephifi glaciaU caput. 
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Eubocam) Simlerus Boeouam. Ariftoteles her. Homer. 

epit. I. Ban Jlii9*tXt0 Hitfiifit if B«<«7f«. 

Top y ejA m^io'rJ ^ilt^ft^ S4o-tt¥ timv ^U/lt 

jiliena ) reftituo audtore & duce MS. Ulata. In Liiaea 
nrbe defcendits hoc eft, in urbe Lilaea fontes Cephifi^ 

PaufaniaS L. X» C. )}. aIaoUav ^l rut Mt>X)ifLiy4i4 TAHthmv^ )g 
StfyoSi^ob thcu rS Tsjfi^i^^ » )$ ««^ rni vvtttpiK ^ 'cpcfcen rf$n^ 
voj T? 7»ixu ^ir'f iff w^tAf^ iilobvM ^X^ *** «'»»y««' AfUTi 
^t *SK rni y?5 i *<* ^eiplct ^H* k^vx^*^ > *^' '^^ ' «f^"*» ^vf*- 

Cf. & Plinius L. IV. cap. *}♦ Amnis Cephifiu praefluens Dtl^ 
phos onus in Lilaea quondam urhe. GRONOV. Vibius 

hie fua nee clare fatis effert , nee fat ex ret veritate. Ce^* 
phifus fcilicet ex Lilaea o|:rus in lacum Copai'dem vel Ce- 
phiflidem deHuebat. v. Paufanias Boeode. c. 24. Strabo L. IX. 
p. 407. Is Copai's lacus per eanales fubterraneos cum mari 
copulatur. v. Wheeler yoy. T. II. p. 277. s. CROix* 
In varia ledione , quam pag. g. indicavimus , heic emenda- 
bis« ledlor , ({u^€ dtlMaea notata funt & Tic leges: Lilaea) 
jH cod. Med, at in cod. Rev, ReL & Parijinis aliena &c. . 
icilicet , quod fanus nunc hac parte locus , jVledioIanenn d&> 
bemus codici. Ncque de hac re dubium. Poftrema verba 
funt oppido corrupta. Simleri Boeotiam non moror. For- 
fitan fcripferat Vibius: & in lacum Copaidem fluit. Caete-, 
fum ad radices Parnaffi defluere refonantem CephifTum 
Diofiyfius perieg. feribit y. 440. ubi Euftathius notat feptem 
CephilTos a Geographis numerari & pauUo ante plures Afo- 
]$os, Acheloos & CephiiTos occurrere docuerat. Hos Strabo 
L.^ IX. p« 424. paucis compIe(^titur» i.V< df 7^^\mq 0, rs 

9r]<^ c U XiicVfittt i^ h £xJ^^ * ik](^ iii o it A.yf < , retq 
<$-< Kttlet r) yvf'Gteiartcf , Jy jutXwff-i Knftre-op, Quod reftat » Pho« 

clous nomen antiquum fervat, CepldJJo didtuSj Copais lacus 
Livadia limni (alutaton O* 
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Cinybs 

Totus hie locus in turpi mendo cubat* Vix eft , quod da« 
bitem , quin Vibio fermo fit de Cinypho , Africae fluvio & 
de oppido quodam ejufdem Regionis , qualia Thevefte , item 
in tabulae Theodofianae fegm« III. Thenebrefte^ quod zATyz 
brefti fonum fie fads accedit,etfia Cinyphifitu remotius* Ve. 
rum codices fcripti omnes hdhentArahiae. Non puto quen- 
quam huic malo allaturum medelam, ni in fontfcm incidat, 
ex quo ifta in Sequeftrem protnanarunt* Ulud adjungo. In 
tabula , quae Arabiae felieis fitum oiFert , a Niebuhrio & fo- 
ciis perluftratae^ ad Septentrionem occurrit ff^adi Schirris. 
Quid fi ille Schirris fit Cyrups Vlbianus ? Sed haec dubia, 
imo forfan vana« 0. 

Crathis 

Craece Kp*d<?, v^Euft^tliius ad Dionyfii orb. defer, v. }7J 
& 414. SchoL Theocriti ad eidylL V. v^ 15. Euripides in 
Troad. V. 226 fq. If. Tzetzes ad Lycopbr. v» 1021. 

aUrei) fie edam Nic. Heinfius ad Ovidium tnet. L* !kl¥. 
t. 3i3« At enim auri pro aurei non eft fine exemplis. Sal« 
mafium ad Lampridii Alex. Sev. cap, 25, id confulere jubec 
Relandus. HESSEL. Sybarin urbem inter duo fluvios Cra« 
thin & Sybarin efTe conditam docent Strabo L« VI. p, 263. 
Plinius L. III. c. 11. Lycophron v. 1079. A caprario paftore, 
Cujus ad id fiumen fepulcrum fit ftrudum , nomen quo- 
que ei inditum Aelianus fcribit de nat. animal. L. VL 
c. 42. Idem & de aureo capillorum colore confulendus L. 
XIL c. }6. conferendufque cum Strabone L, VI. p. c 

dicitur. Ceterum in Peudngeriana tabula & apud Ravenna^ 
tern ^nonymum Crater vocatur hie amnis; ifta quoque in 
Tyrrhenum exire jubet. Demum & in Sicilia &»in Achaia 
Crathis fuit fluvius, v, Euftathius i. c, Strabo L, VIII. p. }8^- 
Faufanias in Arcad, c. 15. 0; 
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Crathis, de quo hie agkur, torrens fuit , cujus haud raro 
ficcus alveus extitit. Ex Herodoti verbis (kitem confequi id 
videtur, referentis, Sybaritas templum Minervae confecrafle 
sTtfptf rh ^fov K.f£it9^ L» V. c. 45* Hodienum Crate falutatur 
ab accoUs , mixtaque ctrmSybari iinda« per vaitos amoenofT 
que campos , in quibus Sybaris oppidum fteterat olim , in 
mare decurrit» v. voyage ^n Sicile & dans la grande Grece, 
p. 195* S. PR0I}(» 



y 



Clitumnus 

y. Propcrtius L IIL cl^. ai. v. tj. Philai^os adVir- 
gilii Georg. L* II. v* 146. 

Jupiter^ v» Brouckhufium ad Properdum L II. eleg. 1 9V 
V. 2s. & Cellarium G* A« L. II. cap. 9. HESSEL. Quae 
laeta dicuat Mevaniae ( hodie Bevagna) prata Silius L. VIIL 
v« 497* & Juvenalis Sat XIT. v. i}. eadem taurifera vocat 
Lacanus L. I. v. 47)» Tauris iftis & folito grandioribus & 
albo colore confpi^uis turn ad facrificia ufi olim Romani , 
tnm ad trlumphalem pompam ; quae pauois egregi^ exprimit 
VirpKus Gcorg. L. II. v. 14$ feq. 

Hinc Mi Clitumne greges , & maxima taurus 
viSUma ; faepe tuo perfiiji flumine facrg 
Romarios ad templa JPewn duxere triumphos^ 

Fluvii ejus fontem & decurfum fcite pingit Plinius L« VIII^ 
ep. g. ubi fiq: Vidijiinc ^i^uando Cluummm fontem? Si- 
nondum « • . vide . . . Modicus mollis adfurgit , antlqua ctf- 
prejfu nemorofus & op^cus, HmQ fubter fons * exit 6» e^prir 
mitur pluribus verus , fed imp^tripus ^ eluHatufque facit gur- 
gitem^ qui (ato gremio patefcit purus & vitreus^ Ut numerate 
jadas Jiirpes & relucentes caLctdos pofji^. Indc non loci de- 
vexitate , fed ipfa fui copia & quafi pondere mpellitur. For^ 
adhucj & jam ampUJ^um flumen atque etiam navium patiens ^ 
quas obvias quoqu^ & contmrio ' nifu in diverfa jendentes trans'- 
mittit & perfert ; adeo validus , ut Ula , qua properat ipfe , 
4pianquam per folum plmum^ remis non adjuvetur: idem acm 

G J 
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gerrime r^mis c^mifqiu fup^mujr ^virpu. • « • Rigof if^uat 
certaveru tfiv'ihus^ rue, color cedit , . . H^nc imagineiH 
foncis iluviiqu^ ngn alii ccmy^mp. fap4ifi arbkr^ur Alplu 
Ciccarellus iu dj/H de CUtumnp>.inferta Thef. Antiq. Ital* 
T. IX. P» VIII. quam illi , qui in ortu fijo dicatur U Fcm 
di Pifcignano in Comitatu Spol^dno « quemque Mevcnates^ 
laudati audtoris municipes^ d^i^^nt U Titnia tOy quod ob 
frigus & rapidum defluxum timendus fi(. Cluverius. tamea 
It. ant. L. IL c. lo. CUtormo nunc quoque nuncupari aiTerit. 
Neque hie audiendos eife Ciccardlus ftatuit eos , qui in Co« 
mitacu Nuceriae podus onri praedicent Ciitumnum & nunc 
Jqua SanBa dici, jt^mqi^ 4^^ Uanca* Fraeterqijam efiim 
quod iingula momenta a Plinio oxppfita apdifime ad i(l£|; 
Pirciniai^i, ut ;vociant^r > yepg9 quadrent, reftare hodieque 
in vicinia alTerit & caftri Falifci , & templi Clitumni .& (a^ 
cellorum veftigia. Cluvedo ^tiam tjefte facranum « nuncSer- 
vaton optin^o ii>fcriptuiii , fttuctur^^ jTua Romanuin opus indi- 
cat De Ciitumno Deo, amni noftro cognomine^iquem Jo« 
vem folus quod fciam fed admotdum verofimiliter, dieit Vi^ 
bius, apppfite i(erum Piinius, ubi 1. c. fie pergic: Stai'ClL 
tumnus ipfe^ am'Ulus omat^fqiu ^r4Ctcxta^ pratfins immen 
atque etiam fatidicum indicant fortes. Sparfa funt circa fa^ 
cella complura totidtmquc Dei; fua cuique veneratio., fuum 
nomen; qiukujdam etiam fontes. Nam pr otter ilium ^ quafi 
parentem ceterqrum , funt minores capite difcreti ; fed fiumini 
mifcentur^ qttod pome transmittitur* Suetonius in Calig. c. 4{ 
nemons mencionem facit, in quo fcilicet cultus ifte perage. 
t)atur. Clitumni non meminit Straba, at Teneam habet 
L. V. p. ^27) eumque Mevaniam alluere & parvis navigiis 
merces in Tibenm devehere narrate At Taenias, hodie 
r(y7//u7, navium patiens non efl;/ unde &Silio L c v. 4$ 4* 

- - - Ttniae inglorius humor 

dicitur , fed Clitumnus , qui cum ifio aquais mifcet & in Ti? 
berim defluit. Itaque Ciccarellum fi audias> apud Strabo- 
nem Teneae fuoftitues Ciitumnum, Unicum addo : Vires a 
prifcis tributas Ciitumno cur non .an;iplius obiervare detur^ 
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II i|ui8 quaerat , idem refpondet , quod de ocacub Delphico 
ipud Ciceronem praedicatur , vetuftate eas cvanuifle. O- 

Danubius 

qui & Ifler ) Hoc elf , cur binominis appellari foleat Vf 
Ovidius ex Ponto L. I. ep. 8- v. ii. Statius L* V* SUv. v. 
89. Silius Ital. L. Ly. 326. ^ 

Vllofiia) Quare feptemplex nominatur Ovidio trift. L.IL 
V* 189. feptem geminus Val. Flacco L IV. v* 718. & ^cptQ. 
nus Statio L. V. Silv. v. }98. cf. & Val. Flaccus L. Vllt 

V* i8s. ubi fie: . 

Haudprocul hinc ingens Scythici ruit txitus Ifiri^ 

Fundire non una tantum quern flumina comu 

Accepimus : feptem exit aquis , feptem ofiia pandit. 

A Euftathius ad Dionyfii orb. defer, v.. 298. HESSEJ* 
JSuftathii locus reliquis contradicit, quiaquc .oftia enimlftr^ 
;tiibuit; fed & ipfi Dionyfio v* jox* di^tjur;- 

frp<^ 5rfirr«5rop«<« 7Ff^;c^<ri» tXura'oft,fv(^ KtQA nf««^r» 

& Herodotus L. IV. c. 47. ^Uro/M* vocat Strabo feptem 
oftia t§buit Iftro L. IV. p. 207. ab Ephoro autera quinque 
ifti adfcribi teftatur. PUqIus fex H. N. U IV.. c. 12. fcho- 
liaftes Apollonii 'tria ponit. Herodotus porro & heic ^ 
L. 11. c. 3J & H- ^^ defignando Iftri curfu multus eftj 
in fontibus autem ejus ^ definiendis oppido' fellitur. C^uid 
cnim fibi volunt ifta? "ir/^^ « ycH^ .^r.l^s */|*/t6s.(^ ^« 

i\ KeA«. ho-\ £i|a» H^^ic^ fUim , . .,'Atfque dubio Pyrb- 
naeos montes cogitabat Herodotus. Sic falt^m & Ariftoteles 
Meteorolog. L. I. c. ij. Neque Strabo fat rede rem docet ; 
hmicenim L. IV. f.26^, ^ r^"- Vp«;,^^;4 funt . ^Aij^ior 
j:«ii/3«v y^ ' r5 E^KVHcp ift^f^v,. Contra y^eriim fontiuin $tur^ 
declarat Plioius 1. c/ ubi in Germaniae ju^ismomsMnoSaf 
oriri Danubwm narrat. Gemina habent Tacitus de mor^ 
Germ, pag. 125. & Feftus Ruf. Avienus in defer, orb; VI 
4)7 fq. Fuit & aiiud andquo aevo nomen Iftro ; Matods eninj 

Q 4 
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appellatns , 'tefls Euftathio I c» quod graece interpretandum 
X^i^Mf tradit Atque haec ex Strabone fe haufiiTe proiitetiir 
fcholiaftes ; Cafaubono tamen magis arridet , ex Stephano 
defutnta ab Euftathio , in cujus fane epitome totideni verbis 
leguntur. Demum bina nomina fluvjo nof^ro non prpmifcue 
data referunt Geographi. Sed (bperiores ejus partes, ad ca- 
taradtas ufque DamibUm , inferiores ad Pontuui ufque Jjtrum 
appellatum Stra|)o L. VII. p. ^04 docet» Quocum gonfcren- 
dus Mela L. II. ^. i ^ 3. Plinius ibi, unde primum Illy, 
ricum alluit, Iftru^n appellatum pronunoiat* Ftolemaeus 
L. III. c. 8* ab A^dopoli ufque ad Pontum & oftia hoc no- 
minis ferre narrat. Qemu.m ad Vindobonam ufque Danu- 
bium vocari, Agathemcri (bntenda eft L. II. c. 4. B^ecentiori 
aevo Danubii maxime iqferioris curfum fplendido opere il- 
luftravit 111. Marfilius Comes , qui Leopoldo regnante ad ejus 
dpas exercUui pr^eerat. Majores aeneae tabulae numero 
"%%% exornant ejus Danubium Pannonico-Myficum, qui Ha- 
gae Comitum & Amftelodami prodiit forma maxima tonyt 
fex. Of 

Drinius 

Drkius) TfiS. Drimus J forte Drvau\^ ut apud Plinium 
H. N. L. III. C. 26. Rlyrici lorigiiudo a flumme Arjia a4 ftur 
rntn Drinium DCQCM. &c. Strabo tamen L. VII. p. Jid, 

HC^ U^Km vcluftoq dpeATsXcvv %X**^ ^f^S i^ j f^X6^ ''^^ Aa^ttnjtrtu 

aPtolemaeo L, IT. Geogr. cap: 17. etiam vogatur Api«A«»i>. 
Kodus dignus vindicc Hcrcule : bene tamen eft , ut feftidia^ 
tur Drin^s^ GRONOV. Pro Drilone fluvio addo auftorita- 
tern I^icandri Theriacon v. 607. 

Theophraftus liift. Plant. IX. 7. pro qiio habet Plinius H. N. 
!♦ XXI. C. 7/ in fivejirlbm priloms & Ifarotm. DeniquC 
Stephanus Byz. v. AvffJi^tov ubi AeA^*>9 )g A*(^ occurrit, 

SCHNEIDER. 

Lignijli) Lychniti legendum efle judigat Cellarius G» A» 
L» II. cap. 8. qui confulendus* hessel. Equidem, U- 
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brariorum hominum vitia vitaturus , redta repofui , a quibus 
cojdiccs cited parum abCint : Lychnitem paludem Anna Co* 
mnena fuo a^vo lingua in barbariem degenerante Achridem 
didtam refert Ale^iad. L XIL p, 371. Ccdrenus p, 941. 
e magna palude ad urbem Achridem fjye Lychnidqm exiro 
Drinum nsurrat. ^| «$ 7r«is«r«c/ r^ \it^>^ « Ae?y(^ Tro^fto^f 

treei rijr 'EiAiiro-Sy ri q>^iveAov, QuoQum confercudus Niceph, 
Calliftus L. XVII. c. 2§. qui antiquitus Daffaritem vocatum 
fcribit. Haec ite Cellarius ex fcriptoribus medii aevi , quafi 
jipud v^teres altum effet de hac palude f|lcqtiurn. V^run^ 
Straboni L. VII. p, 327. memorantiir 04 hifiven m vi^ Av- 
;c»^ou9^ (Cafkubonus legit Ax/a;'"^*'} »*«6^a;^««« t^Bi»v uvrd^ 
«««« ix^roj , , Polybius L» V. c. 1Q8. Av^n^tetpi Diodorus 
Sic. L. XVI. c. 8» Av;cvM* MfAvnv appellat ; utr oqu^ nomino 
Stephanos. Afcuridtm palodem inemor^nt Florus L, II« 
^. 19* & Liylus L. Xl'IV, a 2 & 9 , quam cum Lygbnitidc 
vel Lyghnite eandem putat Ortelius. Fprfan Afcum per 
yitium pro Achr^dc pofita^ quo nomine quoque yenUTe Lych- 
^nitem pauUo ante yidimus. {.ychnido urbi, m^moratae & 

V Ptplema^o L. III. q. i}, id ipfum nomen hodi^que fervatur, 
^krida didla^. Ca^terum ^fl & Lychnitis palus in Armenia 
^pyd Ptoleihacum L. V* c. i), (^tii ^ Lydhnite Ulyrica ori« 

, tur Drinius, niger drcitqr, CaraDrino yd Drino new, quo- 
ci}m aquas iQifcet dcfluens ^ Sgardicis jugis alius , Ftoleniaei 
X^ II. c. 17. PrUon, albus appellatus, Driaa fianco; hi 
^mbo jundti gonficiunt Drinlum;! ^ui apud LifTym ^ hodie 
j^lejpo , in mar^ defertt^f. ScOdram t de qUa fupra in Bar- 
bana> hoii gttihgit, quod perperam proinde t^adit Vibius, 
qui yerba Phnii fqrfan'male cepitV t^» IH. C. 22. ubifuper 
Drilpnem Scodra^n Iqcat , quod fantim fenfum pot^ft admit-^ 
tere,^ j^ifi temen Plinius Drilonem a Drinio di(tin(^um cu-> 
piat , quod non prorfus eft abfinfile yejo, Ftolemaeys hunq 
JDrinium poitrum Drilonem) Prinum contra aliud flumes 
vocat, quod in Sayum decurrit. Dempm parum int^reil^ 
cenfeo. Prims an Primus nuncupetur hie Vibii, fiquidetQ 
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diverfitqode nom^ti exptimunt fcripcores. In tabula Theo^ 
jdofiana Diinum Fl. legitur. Apud Livium L. XLIV. c }i. 
falutatur Oriundus, O. 

Enipeus 

V. Scrvius item Pierius ad Virg» Georg. LJV.v. }68*hesseu 
Otkry ) V. Fiinius L. IV* c. g. In Thejfalia Jura quatuor 
dtque triginta^ quorum nobilijjmi C erectly Olympus ^ P'urusp 
Ojfa; cujus ex adverfo Pindus 6* Othrys. GROKOV* Othry^ 
Thradae mons dicitur no|lro infra , male, ut ex hoc ioco con* 
ftat« Ex ep in Apidanum defluic Enipeus ; cujus tanquam The& 
faliae iiuminis meminit jam Herodotus L VILc. 129. Strabo 
quoque L* IK. p» 4} 2. Enipeum dicit in Apidanum labi» Forro 
fiinius 1. c. in^er Theflaiiae amnes recenfet eundem. Atta- 
men Strabone t^fte t. VJII. p. 356. r^i' V h &iT']ot?Jx ^^yiTU 
yf(i(pov<nvj ef^que id eo majgis memoratu dignum, quod hoc 
Mnifei Thejfdici nc^en nomini Enipei Peloponnefdy cujus & 
Homerusmprpinit Odyff. L, .XI, v. 2J7 & 239* opponere 
videatur^ tanquam diverfimode fcribi folitum. Non tamen^ 
ex hoc uno Gepgraphi locO rdiqua &'ejufdem & aliorum 
loca mutanda cf^nfet Cafaubonus. Quod autem hie apud 
Vibium non Enipeum fed Empheum legi adjicit, id veruni 
quidem eft ,. habent enim codices Enipheus , Enifeus , aft id 
nullius profedto momenti & librariorum hominum culpa of« 
turn; unde nee in lec^ionis varietate iftud difcnmen no* 
tavimus. . Demum bumani quid pafTus Cafaubenus ad Stra- 
bonis 1. c. I4. IX ^ ubi Livii Enipeum L. XLIV. c. 8* cum 
Enipeo Sitrabpnis ^ Vibii pro eodem.h^bet , & apud hifto^ 
ricum Romanum pro Otympi montisy fubfticuit Othryis,, Non 
animadvertit vir do(ftus, fermoneni ibi de Enipeo eiTe, qui 
quinque millia pafTuum a Dio Macedoniae diftab^t^ ipfo pro- 
inde Macedonico fluvio non Theilaiico , quemquenulio mo- 
do ex Othry Ted ex Olympo prpmanare oportet, Pharih 
nunc dici Thevetus quum aiferit , «um cum Baphyro Liv^ 
!♦ XLIV. c. 6* vel Pharybo Ptolemaei L. 111. c. ij» con-, 
funditj qui Dio urbi proximus in mare decurrit. 0. 



t 
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Evenus 

Jof. Simlerus conjedtaverat Evenus Aetoliac & M» Ant* 
Delrio ad Senecae Here. Oet. v. so2« redte. Quod aotem 
in MS* legitur ; qui 6* licomai vel Lycorum vel Lucorum 
vel Licor^ non eft nihil; etenim Evenus olim Lycormas ai»- 
diic, Scrabone tefte L* X. p. 4si. & Plutarcho de fluv. ubi 

Ceterum Lycormas Statio vocatur perquam appofite Centaur 
reusTheb. L. IV, v, 838* ubi Ladtantius five Lucatius. Lyr 
cormas Thebanus fiuvius^ quern centaureum dixit ^ quod in ef 
fferculis fagtttis centaurus Nejfus Jit interempius^ ut Lucanus; 

£t Meleaptam macuLuus fangunu Nijp. 

Centaureum idea , qida hunt Nejfus centaurus cufiodiebat^ 
Verum, cur fcholiaftes Thebanum faciat Lycormam^mihi^ 
faceor equidem, non liquet. Fabulam Neffi eft legere in 
Ovidio metam. L« IXt v« loi feq. & Epift. Heroid. IX. v. 
141. & Lucano L. VI. v. }65« HESS£L« Si nie confuiis, 
nomen nihili eft Efper^ natum ex eo quod fcriptum fuerit 
Lycormas^ per quern Nejfus &c. Male conjundtum as Scper 
peperit Efperum , qui in Boccado legitur , novum ardculum 
inchoans. RELAND. Boccacius iftud erroris ex Vibio hau- 
ferat. Quae enim is habet: Efper fluvius^ apud quern /i. 
cundttm quo f dam &c. Evenos fiuvius ejt^ qui & LicorinC 
eadem fere funt, quae ex MS. Codicibus Vibii poft HefTe- 
Hum notavimus. Redte de reftituendo hoc loco fentientes 
dodtos viros fecuti fumus. Fabulam' de NeiTo y quam Vi« 
bius tangle, Strabo L. X. p. cit» ita refert: £t)V^ . . . 

fx«A€7r« AvtUffiUti sr^oTipar * J^ « iiiff-oi^ 'irrotv^cb xiyiJod yec^ff^ 

rip An'ieivufcbf hripc^l^u ^um-o^m^ Cum .eo cf. Hyginus Fab* 
54. Eveno, qui in tab. TheodoC fegm. VII. fcribitur£i^ 
venos , hodie nomen Fidari. O, Evenus eft Aetoliae ilu;- 
mcn. v» Strabo L. VIL p. $27. & X. p. 451. gronov^ 
V. i'aufanias in PhoCtC. 38* Is fiuvius exorfus ex terra rSf 
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-RoMoif per Chalcidem ^ Qalydgniam decurrebat Ante 
didlus Lycorm^. v. Strabo 1. c* s. CK0i:2C, 

Euphrates 

Euphrates Mefopotamiae fluvius limes Imperii Roman! con- 
ftitutus, quo fubmovcrentur Parthi. v. Lucanus L- VIII, 
V. 2}s. Propertius L II. eleg. Vlll. v. 17. L. III. eleg. IIL 
V. J. L. IV. eleg. VI. v. 79* Claudianus in primo Cof. Sd- 
licon. L. L V. 5}* hessel. Cut bono ifta repeddo 6t 
cur ita diverfimodc? Scilicet Kinc certo colligere licet Vi- 
bium ab amanuenfium grege & mifere habitum & a pofte- 
rioris aevi grammadcis turpiter efTe interpolatum. Nam vd 
prior vel poft^nor articulps haud dubie eft infititius & in- 
terdidtum Praetoris metuit. j* cpR|f. pE ^A'vt. Equi. 
dem Praetoris vices hip mihi fumo » poft^riorenique articii- 
lum , qui inepd gloiTatpris obfcqraQ^ redolet dili^entiam , 
fubmoveo. O. Ifta , quae in perper^ip adj^dtis ieguntur 
repedta e Salluftio , debentyr Hi^ronyn^o de loc, Hqb^. apud 
quem fcriptum eft (femanfir^r^ pro monfirari. HE§S?i» Par* 
thiae Euphratem aydtor de i)uvii$ quoque aiTignat; Tfidor 
peni doQuit HeiTelius. Idem iU? 9 fiv^ Plutarphus fit fiv^ 
alius , olim ^^mndam didum iw\St refers , ppftesi Medum 
9 Medo Arta^erxis Alio , undis ejus nierfo , demum ^uphr^^ 
tm ab Arandagi fiUo Euphrate. Utrumque fabuiain fapic , 
nee minus illiid , quod de Aftige lapide adjigit , in parti; 
difficili prodeflc. Fluvio hodie nomen Fra^. Item Nahar 
alKiufa &Mori^Su^ five aquae defiderii. Sitn^ navigabili^ 
^n minus , difputat S. Qroijc in Ex^m^n gridque d^s hiftor, 
d' Alexandre, p. z^z* 0, 

Eurotas 

Laconices) fie legendum. v« Mela L. II. cap. ). Straboni 
etiam AetKmtKi dicitur, GRONOVt Triplex Eurotae nomen 
refert dubius au(ftor de fluviis , diAus quippe Marathony Hi- 
merus^ Eurotm. Iftud andqwiffimum, illud abHimero Tay- 
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getae nymphae filio , hoc ab Eurota Lacedaemonum impe* 
ratore » utroque uhdis rapto , exortum. Cum Alpheb 
Eurotam undas mifcerej Goinmunique flaere alveo ad ftadia 
pf ope XX , turn eodetn cuniculo excipi , ex quo erumpen« 
tes is in Megalopolitanorum finibus , hie in Laconica e dom 
vis emergat fontibus ^ docet Paufanias in Arcadicis c. 44 & 
54« Addic Strabo Li VI. p. 275. coronas in com'munem 
alveum inje<^s ^ partito idnere quamque in eo , cui nuncu« 
pata fuerit , fluvio prodire rurfus* Apud Ravennatem ana. ^ 
nymam fluvius nofter Eurotis > hodie Bafilipotamo falutatur. 
Fuit & Eurotas ThefGiliae« Titarefius Homeric v. Strabo L. 
IX. p. 441. itemque Magnae Graeciae ad Tarentam, alias 
Galefus. 0« 

Eridanui 

Servius ad VifgiHum .Georg. L. IV. V. %6%. & Philargy- 
rius ad loo. eund. hessei. Eridanus Rex fluviorum vet 
PaduSj hodie Po, accolis olim Bodencus didus , tefte Po- 
lybio Hift. L. IL c» 16. Bodincus audtore Plinio H. N. L. III. 
c. 1 6. qui fundo carenum interpretatut , Cui afferttit Choriet 
in hift. Delphin. L. II. p. 94. Germaniae ohne Baden, Atque 
fic quadraret etymon ad iilad , quod Menagius tribuit Pado 
ipfi, a ^eLS-^, ii eum audias, derivando. v. k orig. delk. 
lingua Italiana p. 374. Aliis aliunde traliere placet. O. 

mutantur) ^xo mutatac fimt, Familiari fatis praeteriti in 
praefens commutatione, quod ad majorem fignificationem 
figurandara fieri folet, ut obfervat Servius ad haec Virgilii 
verba Aen. L. IV. v- 228. 

Gmjumque ideo bis Vmdicat arrms^ 
Idem in Ciri v. 246* 

Per tibi DiHynnae praefentia numina jura y 

Prima, Deum quae t^ mihi dulcem danat alumKum^ 

CLAUD* 

inpapidos) Virgilius Aen* L» X. v. 189. Valer. Flaccus 

I#- V. V, 430, iucanus , L, II. v. 410. Ovidius Metam. L. II» 
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V; i^o fq. In alnos autem verfas fuiflb Hieliadas VirgiUaa ait 

EcU VI. t. 6z. 

Turn Phdcthontiadas mufco circumdat amarae 

corticis atque folo proceras erigu alms^ H£SS£L« 
Alnos metrum peperit. Reliquls poetis populeae dicuntur 
forores. Earn &bellam variis monumentis quoque exprefl^ 
videas. Fufe quidem apud MafFeum in anaglypho. v. Muf. 
Vcron. p* LXXL Porro in gemma , cujus cctypon extat in- 
ter Lippertinas lYl* I. n. 741^ In larices converfas Heliadas 
innuit Accoleius Larifcolus in nummo, quem ad cognomen 
fuum alludens tribus feminis in larices mutatis ornavit La- 
ficem vero ad Padi ripam reperiri audx>i eft^ Vitruvius L. 
II. c. 9. 0. 

Erafinus 

Longe omnium clarHfimus eft Erafinus amnis Argiae , di- 
dius quoque Arfiiius ; ccteri Erafini regionum funt aliarum ; 
confule fis Strabonem L VIIL p. 37i. at nullus eft, quod 
fciam J Lyciae. ' hessel, Iterum ex loco Statii male in- 
teiledo a Vibio noftro hoc erroris quicquid eft proiluxit. 
IsTheb. L. IV, ii7» ita: 

Quiripas , Lyme, tuas^ tua littora &c. 

ubi codices fcripti haberit LichU^ Line, ,Lyrciae dxxt LircU. 
Quurn dein mox apud Statium Icgatur ; 

— Dryopumque trahens Erafinus arifkts , 

credidit Vibius aut interpres alius Statii , quem is eft Tecu- 
tus, Litie vel Lyciae littom ab Erafino allui: eademque opera 
intelligimus , unde varians codicum Vibianorum fcriptura 
Lmae & Sithiac nata fit, quod in codicibus Statianis diverC> 
modo ea vox Icgatur. RELAND. Boccacius fie : Erafinus 
fiuvius eft Nemeae ♦ ♦ alii autem Litiae fiuvium dicunt^ In 
jioftrum his digitum intendit , cujus peccatum nee ex parte 
quidem fuum facerc debebat. Ceterum Nemeae quum dicit, 
Argolidos vel Argivum fluvium intelligit, de quo praeter 
Strabonem Paufanias in Corinth, c. s^4 & in Arcad. c. 2Z^ 
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abi ipftim Stympbalurtl fluvium , quum per cuniculum ia 
Argolide eruilipit , Erafinurtt appellari fcribit! ©♦ Erafi- 
llus'Pom{k>nio Melae metnot^tur L. IL c^ ), is in Arcadisi 
ad Stymphalidem ortus. v. Strabo L. VIII. 1 c. Plinius L. 
II. c, lo). L. IV. c. s* Atticatn quoque exiguus rigabat 
iluvius, Erafini nomine, s. CROix. 

^ Efia 

« 

• • • • 

Eiiam atque Ifaram eundem putant ejGTe. Ad hoc facit 
Antoninus itin. prov. png. ;84* 

Item a Caejaromago 

Lutetiam ufque M, P. XLVI, fie 

Petromantalium M. P. XVIII. 

Brivanijaram M. P. XIIII. 
• Lutetiam M. P, XV. 
ubi Brivamfaram interpretantur Brivam IJarae^ Itaque non 
opus eft conje<^ra Simleri , forte Atfis Galliac Senonum in 
ji4riaticum fluit, Papirius MalTonus defer. Flum* Gall, 
qua Franc, eft pag. ?ii. pro EJia legit apud Vibium Aifia.^ 
& input 1^X0 fluit. HESSEL. Efia vel Oejia^ qui & Ifara^ 
infunditur Sequanae nomenque vetus refert , dictus Oife, re- 
LAND. , Efiae vel Oefiae nomen ignorat Cellarius in Geogr. 
Ant. contra Ifaram citat ex hoc Fortunati verfu carm. 4* 
L. VII. ad Gogonem : 

Ifara^ Sara ^ Chares^ Scaldis ^ Saha y Somena^Sura 

Apud quern veterum nomen Efiae vel Oefiae occurrat, di- 
{piciendum. Neque enim heic a me impetro, quia a do- 
^Qimo D'Anviiiio> quern Geographorum noftrae aetatis fa« 
cile prindpem dixeris , didenciam. Is ip Notice. de la Gaul^ 
p. ;88* hunc Vibii articulum male fedulae librariorum ho- 
minum. pofterioris aevi curae deberi fufpicatur. Vcrum plo- 
ribus aliis locis accidit noftro , ut nomina fiuviorum , qualta 
ultimis Romani imperii faeculis obdnuere , antiquioribus fub- 
fticuat, etG apud alios fcriptores haud obvia; Ejus rei 
exempla in Camico atque Cafiiino fapra fuppeditavimus ,. 
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alia in fequentibus bine inde occurrent Ceterum non nihil 
eft, quod apud Duchefne in Normannieis p. s* Uifac no- 
men Ifarae tribuicur ^ quod jam minus ab Efiae nomine 
diftat Denique nomen Oift^ quo hodieque madatur is flu* 
vius , non repente ex Ifarae nomine exortum credi debet , 
fed variis inflexionum modis interce^endbu?* 0« 

Epidanus 

Secundum vulgarem ledionem hie ita fit mendo Epidani, 
Ut is videatur fupra Apidailos labi ; verum nil aliud innui^ 
tur, quam antea hunc fluvium recenfitum & fopra ad vo- 
cem Apidanos videndum efle de Epidano. Sic ergo inter- 
pungendumeft : Epidanus Thejfaliae, Supra^j^pidanos.RELkliDm 
Male ab Apidano diftinguitur Epidanus. s* CROix. 

Faneus 

Sitis) Heracleae quadantenus eft, non autem Beneventi« 
HESSEL. Locus corruptus. Panel nee vola nee veftir 
gium ufquam. 0« 

Fabaris 

Eum eundem efle ac Farfarum autumat ServiuS ad Virgil. 
Aen. L VU. y, 71$. v, Savato ad Sidon. L. I. ep. 5. Mar- 
tinii Lex* Philolog. & G. J. VoflTii etymol. LL* HfessEt. 
Ex Servio Vibius. Is ita : Fabarim quern dicit , etiam ip/e 
per Sablnos tranfit 6* Farfarus dicitut^ Plautus : Diffipabe^ 
te tanquam folia Farfari, Ovidiust Et amoenae Farfarus 
umbrae. Plauti locus male citatur a Servio , v. Cluveriut 
It. Ant L» II. c« 10. p« 708 apud Comicum quippe farfa- 
rus arbor eft , non fluvios. Contra Ovidii verba ex Metam. 
L. XIV. V. no* defumta funt & redte fe habent Fabaris 
inetri caufa Virgilio dicituri ex quo Sidonius L« I. ep. 5, 
gelida Clitumni {fluitita ) Anienis coerula , Naris fulfurea , 
pwa Fabaris y turbida Tiberis, Quod Faber quoque cot« 
rupte voce.ur , ut Vibius addit>» hoc aevo ipfius tribuendum 

& ejua 
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& ejurdem eft indolis cum Efiae nomine & Cafilini & aRo. 
rum* Farfarum vulgo falutant fcriptores. Hodic Farfa^ 
quod & nomen oppidi eft Ravennati anonymo , a iluvio 
didti & vetcre monaftcrio Benedidtinae femiliac inftrufti. 
Fluvius ipfe pauUo fupra Capenas incidit in Tiberim* O. 

Ganges 

V. Lucanus X. n« & HI , 2jo. Sidonius carm, II. v. 442. 

& Vil , V. 74. HESSEL. V. Mela III. 7. Ganges mult'ufan* 

tibus in Hemodo Indiae moate conctptus^ fi^mt \wmm aiveum 

ficu, fit omnium maximus ^ & aliculfi Utius ; quando angu* 

fiijjimcfluit^ X, M, ?^ patens ^ in fepfm.ora difpcrgitur. cfi 

& Solinus cap* 54. GRONOV* 

folus) Hortenfmm vidctp ad Lucanum L. III. v* 25 1* 
maxime edam MifTon no v. idn. Ital. Gallice fcripto. ep. ;4« 
pag. )3. hesseIm Hie (bliito fermone Ugatuita Lu'Cani 

exprimit nofter , ,\ 

- - . - - toto qui folus in otbe 
tfiia nafcenti caatraria fohen Phoebo « 
audet , & adverfim fiu&us imptUk in Eurum. 
Hie ubi PtUoiUs poft Thttyos oiqttota duBor. 
conftitk ^ • • 

ubi illud in primis notabis, poft Thttyos aequoka a Vibio reddi 
poft Oceanum, Hoc quoque obiter , fi Ganges ortum verfus 
labatur, ut iili tradunt, non efle ilium Gangem,qui vulga 
elTe creditur & circa o^pidum Bengalam fe effundit in mare^ 
fed ilium » qui nunc quoque Guenga dicitur & per regnum, 
Golcondae iluens vere adverfus orientem fluit» R£Land« 
Secas nodum,Relande, non extricas. Errat hie nofter, cum 
Lucano , qui a Strabope , . quem male intellexerat , deceptus 
videtur« Strabo L XV« p. 690, Gangem , ubi e montana 
regione defcendit , ^rpoV i» iTrtr^L'^MQ'Mi , in ortum folis con- 
verfum fcribit Ea Lucanus ad Gangis oftia transfert, in- 
vito Strabone; haec certe auftro funt objedta. ^ Non mino. 
rem vero Gangem f. Gutnga refpexifTe Vibium patet inde , 
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quod latiflimum flu viom nominate quern Alexander oavigare 
timuerit* Caeterum pro more audor de fluviis Gangis nomen 
a nomine viri juvenis, ex Indo nati quique fein eum amnem 
projeciiTe fcribitur, deducit 0« 

quern AUxander &c« ) Gangem falutat^ non tum in apirao 
habuit Alexander, quum ad Oceanum accefliflec, fed poft. 
quam Hyphafin v* Hypanim fuperaiTet. v. Arrianus L. V* 
c. 25 , 26. Diodorus Sic. L VII. n^ 9^ , 94. Neque Ganges 
{blus eft fluvius, qui curfum fuum verfus ortum folis di« 
rigat , ut Vibius refert ( poft Lucanum ). Imo nee ipfe orien- 
tem verfus defluit , nifi inde ab urbe Helabas ad eum locum^ 
tibi fluvium Nadi recipit, hinc in auftrum defiexus. v.tab« 
Geogr. D'Anviliii. s. CROix. 

Galefus 

• • • 

I. 

Tarentinorum) v. Martialis L 11. ep. 4) & LY.ep. )8^ Staduff 
1.I1I. Silv.IlI. V. 9} & L II. Silv. II. v. no. Heic Nic. 
Heinfius vmfii mutat in /7in«/tf: etenim margini Stat* edit« 
Amfterd, i6;o, quem in libelli fronte teftatur fe a patre 
habere , & qui nunc penes me eft , hoc alievit iile ; / pU 
neta, vid^ Propert. Properdi verfus , qui ad aures obverfaban* 
tur , procul dubio hi funt L. II. eleg. XXV. verC 67* 

Tu catus umhrofi fuhter pmtta GaUfi 
Thyrfin & attritis Daphmn arundittibus, 

Etfi fflinime adfpernanda fit haec conjedhira , tam'en veterem 
icripturam effe reftam opinor : nam Tarentum nobilitavit 
edam vini bonitas inibi nad. Plinius nat. hift. L. XIV. c. 6* 
Verum & lonpnquiora Italiae ab Aufomo marl non careru glo* 
ria^ Tareruma & reliqua. & cap. ;. Nee non Tartntinum ge^ 
4MS aliqid fcctre, praedulci uva. Horadus U 11. od. 6. V* i}. 

///< terrarum rnUii pratur omnts 
Anpdus ridct : ubi mm Hymetto 
Mella deeedunt , viridique certat 
Sacca Vcnafig. 



yer uhi longum ^ ttfidafqm proAtt 
Jupiur hrumai ; & aihicus Auhn 
FertUi Saccko minimum falemii 
' tnvidct uvis^ 

ibi Porphyrlonj Aidm locus eji contra Tarentinam regionan 

fir ax honi vmi, Acron ; Hie Auton mons eft Calabriae; 6», 

quia impar non efi^ idio dixit non invidere. JMatdalis L. XilL 

epigr. 12^ 

Nohdis ^ lufds , & felist vitihut Auton 
Det pretiofd tibi vdltrd , vina mhi, 

Caeterum Galaefus penultimam habet diphthongum. v« Em* 
ineneifius ad VirgiU Georg. L. IV» v. 126. & Dacerius ad 
Horatii I. c» UESSEL. Cur nigrum dicat Galefum Virgu 
lius 1. c. difputant ; inventus , qui pigrum fub&itueret , quod 
ftanti fimilis fit. Turnebus hlgrum vocatum putat « qua(i 
jprofundum ; aliis nee immerito vifus idem diCere Virgiiius, 
quod Propertius , quum umbrofum falutat Apud Polybium 
L. VIIL c. 28. abiquc dubio vitiofe rab?iM(^ nominatur; 
ViAorius tamen legit robxi<ri^\ foxfan fcriptum initio erat 
Ta^Attis-^. Eundem fluvium vulgo etiam Eurotae nomen [u^ 
ftinere Polybius adjicit, idque Parthenios I^ponum coIono» 
(ecum a patrio fiumine attuiiiTe Tarencum cenfet*. Quod aa* 
tern Ortelius Spartanum quoque fluvium bin9minem fuiJBfe 
autumat , Eurotam Galefumque vocatum , id. vereor ^ ut pro* 

t 

bet* Martialis enim 1. c. & Statius Silv. L. III. v. 422. La« 
cedaemoQium Galefum non alia ex ratione dicunt ^ ' quam 
quod ad pccuaria , quae rigabat , Lacones coloni habitarint 
Ovibus enim nobilitata fuit Tarentina regio> Horatio telle, 
1. c. Hodiemum Galefi nomen eft Bagrada in tabula > Nea« 
poiitana LigoriU v. Ortelius; apud Brietium^P. IL.p^tf42. fa- 
lutatur Tara, Quae vulgo huic articulo noftro in edjitis ad* 
je<fbi leguntur : quinque milUbus a civitatt diftans : livius 
4tuHor^ (fcilicet U XXV« c, ii« ) ex margijQie iirrepfiiTc. 
puto. O. 
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Gallus 

Ovidius feftor. L. TV. verC j6j. 

Inters ait , viridem CybeUn altafqut Celaenas 

Amms it infana, nomine Gallus^ aqua, 
Qid bibit inde^furit, Procid hinc difcedite , quis ejl 
Cura bonae mentis, ' Qui bibit inde , furit. 

magis explicate Flinius nat; hift* L« XXXL cap. 2« Item 
in Syriaefonte juxta Taurum montem^ au^or eft AI, Varro : 
& in Phrygiae Galloflumine Callimachus^ Sed ibi in potando 
necejfarius modus ^ ne lymphatos agat: quod in Aethiopia ac^ 
cidere his , quit fonte rubro biberint , Ctefias fcribit, Eandem 
vim lacubus Aethiopiae quibufdam attribuit Ovidius metam. 

I. XV.'v. }i7. 

Quodque magis mirum , futu , qui non corpora tantum , 
Verum animos etiam valeant mutare liquores. 
Cui non audita eft "obfcenae Salmacis undae , 
Aethiopejque lacus^ quos ftquis, faucibus haufit ^ 
Am furvt , aut mirum patitur gravitate foporem, 

HESSEL* 

Gallus fupra Modra natus in Sangarium incidit. v» Strabo 
L. XIl. p. <4J. Gi«ri/7po falutatur hodic. v. Ortelius. Fanai 
dci didi olim, <^ui circum faha, maxime Bacchi ,Bellonae, 
Ifidis, Serapidi^, bacchabantur/ Apud Gruterum 'in thef. 
infer, p. CCCXII. n. 7. occurrit Fanaticus ab IJis Se'rapis ad 
aedem Bellonat & p. feq. n* i« fanaticus de aede Sellonat, O* 

Gela 

Vi Vtrgiliiis Aen. L« HI. v« 701. &ibi Servius. Silius Ital. 
L> XIV« V. 218* Claudianus deraptu ProC L. II. v sS-HESSEU 
Is amnis hodie ex nomine urbis Terra nova^ quae in locum 
antiqaae Gelae fucceflit . fiume di Terra nuova falutatur , tefte 
Ser. Caftello P. T. M. in prolcg. ad Infcr.Sicil. p. XXVIII. Alu 
Cher^a vocari perhibent; Fazellus & Aretius eundem cum 
fiume S^lja ^redebant ; id inde fa<ftum, quod Ptolemaei Hi- 
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neram patarint tSc, In nummis Gelois taurus confpicicut 
cornutus humana facie inGgnis. v. Paruta tab. C. CI. & CII. 
Dorvillius tab* X. Caftellus P J\JM» in terza Afg. alia Sic* Nam^ 
tab* V* n. 21. & feq« item in quarta agg. tab. Vli. n. 22« 
Jam eum Minotaurum , perpetuum Geloorum fymbolum , 
in memoriam Cretenftum , primorum Gelae incolarum , inter* 
pretantur Begerus, Spanhedius^Haverkampius, Burmannus. 
Harduinus ad Flinlum L. III. c. 14. agricolas fignari perhi- 
bet, fiuminis Gelae accolas,. perferentes laboris. Caltello 
F. J. M. Gelas fluvius ipfe filli videtur , confueta forma ex« 
prefTus , idque & in his Gelae & in Selini nummis eo mi^ 
nus efTe dubium pronontiat , quod nomen ipfum adfcriptum 
oftendant. Neque audiendum proinde putat Ignarram nu- 
perum aucftorem operis de Palaeftra Neapolitana, qui tauri. 
formes iftos fluvios in nummis ad folum Acheloum refereo- 
dos novo commento tradidit , omnefque omnino Acheloi'os 
eSe dicendos. v. Opufcoli di/autorl Sicilian! tomo Xlll. p. 26^ 
Verum, ut ad prifcum fiuminis noftri nomen redeam,. is 
Gelas Diodoro Sic. & Flinio L. III. c. 8* falutatur , Aretius in 
Chorogr. Sic. Gelae nomen barbarum efle dicit & Latine in* 
terpretatur Caliginem ; idem nomen Gelae hodieque in monte 
. Gelae, ab Agrigento XXIV. fere milliaribqs idiftante, fuper* 
ftes efle contendit. Marius Niger in defer* Sic. Gelam Sicu- 
los vocare pruinam tradit , fhsviumque (ic dictum , quod ge« 
neret multum pruinae. A«^i rS ytA^y five a ridendo Py- 
thiae jufTu nuncupatum ex eo , quod Antiphemus iftius , quam 
confuluiflet , refponfo in rifum eflet efFufus , ex Ariftaeneto 
Stephanus Byz. commemorat ; quae nominis ratio p^obatu^r 
JVIaurolyco Sican. hift.L. I. Noh defunt,qui a Gelonis cujuC 
dam nomine deducant. Certiores his nugis nugas fefe inve* 
niife arbitratur Bochartus in Chan* L. I* c. 29 ubi a Punico 
t)Sn fiv^ vortice fie fklutatum aflerit Gelam , telle Ovidip 
Fail* L. IV. V* 470. vorticibus non adcundum, qui naves 
abforbeant, quae vis vocis ejufdem in Arabica cognatifque 
linguis fit. Aeolica dialedlo litteram b in r tranfiiffe adjlcit.'0. 
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Genufus 

* Flamen , coi Gelagienjis fit nomen , non meminl me legere: 
fed inter Dyrrachium atquo ApoUonbm k amids noQiincGe* 
tiufus, de quo Lucanus V, 462^ 

Prima duces vidit jmSis eonpfiere cafirU 
Tellns, ijuam voluc^r Q^rmfikf^ quammdlior Apfus^ 
Circumeunt ripis. 
aC) ne tcftem pioducs^m Caefar^m comment de b^Il. cin 
L. Ill* cap. 75 & 76. Liviqs L XLIV. ^p. jo. Jam fyAp. 
ClaudJtus , adfumptis ad cum ex<rcitum , qucm h^bebat , B^H-* 
noruni & Apolloniatium fi* Pyrraqhmonm auxiliis , pjxf€0us 
ex hihemis eirco: Ocrmfyum ^mnem ( Genufum legit Cellatius 
G. A. L.It. tap. I J. ) c^fir^ habek^t. Ycrum enim verpquod 
Yibius fcribit Gelapenfem ^ five Gda^nfum , Gye Gelageit* 
fum ex five In Epiro decurrere , ipiror equidein ; navi G^ 
iiufus In pelagi vicinia, hon antem in Epiro fuum caput 
hat)^r^ yidetpr* Qftbit t<eflirnonium Luganq^ verf 4^}. 

Apfi gefiarc carinas 
C^ujfa p^luXy Uni fiW fallals tgerit und^. 
^t Genufum nmg foU nivc^^ mw imbre foUuap 
. Precipitant, Neuter longq ft gurgite lajfat , 
%^ed mi^d^fftm terrac yi^k^ U^ton novit, 

HESSEl.. 
Confufio his ineft ; nam ifta fane, Dyrrachium &q. ad fluviund 
pertinent; Gcnefum^ vel, fi i(fi ^nayis, Genufum non Gelom 
gicnfem^ cujq$ nomea mibi ha(%enus inauditum & fufpedum. 
fors Gela in, Gelagienfo strtJQyli eft praecedentis fyrma, fub 
jfie/i/^ vero vel gcnfu^i qt Cod. MS. habent, Genufus lately 
5[uod fiipqlac Qoalgit c^m Gela j, mox Genefus ex aliis au- 
tographic male repetitum , eique a fciolo quodam ^^ Palatr 
Binae adjectum, quod MS. ignorant jr. co|iN, de paw. 
Meo judigio Genufus latet in voce Gelagienjis. vel Gelageu' 
fus^ uti MS. Cod. exhibet* Gela pertinet ad titulum an- 
ttecedentem, & Genfus non eft alius a Genefo. reland. 
In re manifefta, haefitadone quid opus? Equidem corrupta 
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Vibii verba ex communi doAorum virorum deereto & fanae 
rationis praefcripto reftitui. Boccacius hie rectiora tradit, 
fed mox inepdt cum noftro. Praefens autem articulus Vibii, 
qualem pofuimus, nil condnefc, quod non cum veric^te con- 
fentiat* Neque enim Heffehum offcndiffet, quod nofter ex 
Epiro defluere Genufum tradit , fiquldetfi cogitaffet , fequiori 
aetate adeo Epiri limites fniffe prolatos ad Boream , ut, quae 
prima ejus pars fiierat olim , Chaonia , cam in media recco- 
feat Stephanus Byiant. cujus temporibus Vibium fat propin- 
quum fuiffe cenfeo. Dcmum Gcnufus hodic Smno diet 
videtur. 0» 

Genufus Palaeftinae 

Ex Lucani verbis hoc ortum ; quod fruftra alii de laca 
Palaeftinae VintKri^ Ove mari Tiberiadis didtum credide* 
runt RELAND. FalfilTima haec funt & ex Lucani verbis 
(refpfce pag. 849 ubi ea dedimus) male intelledis exarta, 
prorfus ut ilia, quae ibi de Apfo dida funt. Forfan nc- 
quidem a Vibio profecfta , in plurimis quippe codicibus dc- 
fiderantur. Caeterum in editis bic fluvius Gcnefics^ in tabula^ 
TheodoC fegm. VI. Gcnefis vocatur. 0. 

Hebrus 

V. Horatius L I. cp. III. v. j. ft ep* XVI. v. la. ft ib} 
Porphyrion. Silius It. L U. v; 75. HESSEU Optimc He- 
rodotus L. IV- a 90. i ^^ T^<^ Alyilrtf V9r^ rmf ^e^Mfk 

fUp • h J^/lJih<rl&- . « TO* AVe^^'W" • • ^'« Xy^iO^i » h r%if 
ifi^f* i Ji.> B'i?nitirti$ rif **/ /^hf TclXi. cf. Mcla L. II. 

c 2. Plinius L. IV. a II. Stephanus: « tJ? S-^^ajT « e/s^»« 
hvifMv 0,7®-, **'a*$ X'w»5 ^xHtrfUL tivfuU^f, item Euftathius 
ad Dionyfii pericg. v. 538. Mirumvcro, ni Hebrum ex no- 
mine viri, eo flumine merfi, didum tradat Plutarchus de 
fluviis. Atque fie eft , Caffandri Regis filium necc fua no- 
bilem reddidifTe amnem fcribit, cui prius RAombi nomen 
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inhaeferit Pro Hebro nonnunquam abfque adfpiratiohe 
'^Sf^ item Evp6i vocatur, Medio ^evo falutatus Mantua ^ nt 
▼idere licet apqd Geprgium Aaopolitam. Atque id nomen 
hodieque obtinet. Aenus & nxxnc^Eno nuncupatur« Demum 
Ocagrius Virgilio Georg. L. IV, v. 524* vocatur Heb^u8^ 
quod &fluvius Thraciae^ dc quo Hebrus nafcitur ^ ut Ser« 
vius ad h. 1. tradit , & pater Orphei , ad Hebrum a Cico^ 
num matribus difcerptij diftus fit Oeagrusi O. 

Hermus 

V. Claudianus in Eutropium L- L v. 214. Lucanus L TIL 
V. 210. SiliusL. I. V. 159. HESS EL. OrfuS e Tmolo Pa« 
dolus, amifTo nomine, in Hermum influebat, qui e Dindy« 
mo prolapfus rigabat Lydiam, pluribus aiiis* in his Hyllo, 
audtus. Lydius poftea appellatus & Padtolus. v* Strabo L« 
XIII. p. 626. In finum Smymaeum incidit. v. Mela L* I* 
c. 17. S.CROIX. Redllus proinde dixiflet Vibius: cut 
PaSiolus adjunduur. Herodotus L. V. c. loi. n^xlotrh sr«- 

r$^v^ , ^ %q U Toy' Epi^Mv ^dlcbfMu ix^ti'ci^ i J'f h B-»?^cto'a'ciy^ 

Pein Joniae fiuvius dicendus erat Hermus ; Lydiae latiori 
fenfu vindicatur , quod omnis ille tradtus aliquamdiu Lydis 
paruit. Simili modo AvhTa po0$ . . e*p/k«v dicitur Nonno 
Dionyf. L. XIL v« 124* Porro« ut Paftolus e Tmolo » fie 
Hermus defluebat e Dindymo , telle Strabone I. c. juxta 
Porylaoum Ptirysi^e urbem, v. Plmius L, V« c» 29* Padolo 
9udu8 aunim ferre credebatur. In quem exit finum Hermus^ 
Hermeum vocat Herodotus in vita Homeri c. 2. In tabula 
Theodofiana Hermon falutatur is amnis ; hodie Sarabat^ 
itemque ab a^tiquo oppido Cadis fiuvius Kedus, Demum 
Achaja Pdpponnefi quoque Hermum fuum habuit, teftc 
Paulania in Achaiicis q. ult. 0» . 
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Hiberus 

Eft & alius Iberus Afiae, ut notum, qui iddem Iberiae 
r^ioni nomen conciliavit Utrique fcribundo rulgo abefle 
adfpirado folet. Habet tamen & Tacitus inter Afiae gentes 
Hiberos & apud Gruterum pag. 690, num, 5. legitur: 

ILLIC , UNDE TAGUS ET NOBILE FLUMEN HIBERUS.. 

Huic nunc Ehro nomen. Aliuni quoque Iberum Hifpaniae 
ex S. Rufo Avieno oftendit Ortelias. 0. 

Hydafpes 

Hydafpi nihil eft cum Parthis & Medis , quod attinet ad 
fitum. (Haec adverfus vulgarem le(ftionem afFeruntun) £r« 
roris anfam dare potuit Virgilius Georg. L. IV. v* 2io« 
Procure a re gem nonjic Aegyptos , & ingens 
Lydia , tuc populi Parthorum , am NUdus Hydafpes 
Obfervant. 
ubi Servius« Medus Hydafpes , fiuvius Mediae. At quanto 
re<ftiu8 > obftrepant alii licet , Philargyrius : Apud omnts fas- 
tis conjlat^ Hydafpen flumm Indiae tjfe^ non Mediae : fed 
potefi videri poeta Hydafpen Medum dixiffe jure belli , quod 
Medi duce Alexandra vicerint Porum Indorum regem ^ 6^ in 
fuam redegefw potejiatem. Oritur, autem Hydafpes ex Cau^ 
cafo y & mifcetur hdo, & Probus : aut Medus Hydafpes ) 
Flumm Judeae. (fine dubio legendum eft Indiae) fed Vir* 
gilius Mediae dixit fiumen Hydafpen^ quod Medi duce Ale* 
xandro per eum regem Indorum. d». ipfam Indiam fubegerint. 
Nee eft , quod quemquam Ladlandus i^oretur divin« inftit^ 
L. VIL cap. 15. §♦ 19. Hyd^pes quoque^ qui fmt Medo- 
rum rex mti^ii0fims» a quo amnis quoque nomen accepity 
qui nunc Hydafpes dicitur & reliqua. Quid enim obftat, 
quominus aliquifpiam rex Mediae fuum nomen indere cafu 
nefcio quo Indiae ilumini potuerit ?. Ergo Tub urbis Mediae^ 
five Mediae urbis , five urbis mtdiae , latet Sagala , edam Eq* 
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thymedia vocata ; quam mbcm praeterlabitur Hydafpes« 
Hanc obfervationem amicitiae Relandi mei debeo. 

Indo mifcetur) Legendos tamen Arrianus eft de exped* 
Alex* L VL cap* ^ 4 ft ^ ; nee non hift. Ind« cap. ). & 4«, 
cui velim adjungas Curtium L. IX. cap* 4 , atque Eufta* 
thium ad DionyC orb« defcript* verf. 11)7. add. Lucanus 
L. m. V. a J 5. 

Caucafum ) Nctnpe fic Alexandn gratia denominatum. Ar^ 
rianus de exped. Alex. L* V* cap* )• Toy ^i K#vx4ur«r t« 'i^ 

& hift. Ind. cap. 2. Forro Strabo L* XI. p* 50^^ Jl^ ri 

r\ % rh JLotuKoic-c9 fitTtnyxsTp iiq t« 'ly^<«« d^n , 3^ niy ^Xn^-fti^H* 
)g r» £t)|i(yy 0^^y * v^vrfb y«p «i £^i}yf( KtfJxiertfy MwofMiZ^iw 

ii*x>^*h rn9 *h^txSs wAfivf, a} rg^fAveiffi ftn^iuu & reliqua«. 
ConfuleCL Salmafii Plin. exerc* in Solini polyhift. cap, )8» 
& J. Gorop, Becani orig. Antwerp. Indofcyth. pag» 47^* 
Pe Caucafo & Hydafpe loquitur Horatius L. I* od, z%. v, i* 
i Integer vitae fcelerifque purus 

Non eget Mauri jaculis , ne^ue 4r0U « 
Nee veaenatis gravida Jagittis ^ 

Fufce ^ pliaretra ; 
Sive per SyHes i$er iiefluofas , 
Sive faHurus per inhofpitalem 
Caucafum^ vel quae loca fakuhfus 
J^mb'tt Uydafpes^ 
Uter debeat hie intelligi Caucafus , in utramqiie partem reer 
difputari polfe* 0(bssel* 

De Hydafpe rede Vibius: hdo mifcetur. Nam hocadee 
verum, utHydafpes, antequam ita didtus, propterea, ceu 
pars & brachium Indi^ & ipfe Indigitatus fit Indus. Plu-; 
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tarchuS perfpicue: Xfva-iynm Im ftSnt ^A^f^^lr^^ tU hft$v^ 

(pvriv fp«7^> *v»T^i fittBticti ^ ra v^upiif*iff vvviHu-* riff rftpi 
ri/irf A^V0^$ • VK tCrv^io-mi it vtei tSv ^fiSt^nKorttf I SttvtXtvf 
rjy fup hfl'ptvccuraf ttMv y^vv ^Scctt KMrkj^tictf * rjv Yt Bv* 
yttrl^ r^v^Jo-itf 9 im xi-xm vsripCdAiir fppn^iy tttvhf tU 9r«r*> 
jM^y \ftw J «$ dv uvrS 'y^dr^iii ^tlatvd/btaitQ-yi, Ita loCUS eft aC« 

cipiendus. Eruditiffimus Mauflacus, qui haee aliter accipit 
& Plutarchutn propter fahularum jucunditai^m Indum cunt 
Hydafpe perperam confudifib cenfct , vere dcUcias agic ft 
audiendus non eft« Nam de utroque fluvio avAor diftinAo 
ft duobos capidbus diverfis. Hoc qertqti) & perrpicuum« 
Mox fcqukur apod Plutarghum: *is^rt tk t?j ''iflia^ hpluxSs 

tceetetptf^tctM^ i/$ njy ^ei^^ptrutif X^fTiv^ An prO X^t^mirtxiw 

illic kgendum ii^^^ywiv ft de nodflimo finu Sardnico haeo 
4:apienda? Sic fendt Mauflacus, verum enim veroid credat 
Judaeus apella, non ego; nihil, ita fim felix, inicedus fb» 
ret 9 nihil aniiius i ad Divae Qridcae provoQO tribunal* Quid 
igitur? SiLucanum, fi Aethlcum Cofmographum inrplciast 
Hydafpes in mareEoum fe exonerare dicitur; quamfenten* 
dam fi vel ipfe ftcutus fit Piutarchqs , vel Audtores , quos 
ilie defcripllt , ut mihl admodum fit veroGmiie^ nuUus ego 
dubito , quin revera in mari Eoo finus aliquis extiterit Sa« 
Tonidcus , cujus in tanta librurum andquorum penuria nunc 
folus meminit Plutarchus. Qi^id tudus , quaefo , aut pro« 
babilius , ubi iniinita hawl dubie fiint in andqua orbis de- 
fcriptione, quae ignoramus eheu ! ft nunc defideramus fru* 
ftra ft incaflbm ? Porro , ut ad Vibium tuqm revertar « 
-quod de Parthis & Mtdis hoc loco edldones vulgatae pro* 
munt , quanquam & mihi fummopcre difpUceat , longe ta* 
men difplicet magis, quod mox de Caucafo fubjungunt^ 
Nam , ut ipfa verborum cohaerenda docet , fie juxta NU 
bium ad pedes Caucafi fluvii oQcideo^Tgubile , qjiod,fia4 
iQgorum att^n^as fitum , ft abfonum eft & veteres neganfc 
uno ore, Edido Fior^ntina , qui , ut nunc video , adflipi^ 
lantur^uo Codd. MS. Hyda^pts Indian Urhis Mediae defim 
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Indo & Caucafa^ Quod longe fincerius eft & ubi cum vul. 
gau fcripcuiii comparo, ut mihi videtur, ledionem con* 
tinet DeptfTtrimiK Quare omiffis nunc nafuti alicujus Gram- 
inatici naeniis rogo , ut haec ita legas » Hydafpcs urbis Me* 
diae , defluit Indo ex Caucafo. Sic iingula fibi conftant & 
nihil eft , quod hoc loco reprehendi queat. Uirhs media , ut 
yeriiTime animadvertic ^ruditiflimus Relandos nofter , urbs 
Euthymedia , quam alluit Hydafpes & cujus opportune me^ 
minit Vibius in defcriptione fluvii , ut aliarum faepe alii : 
hdiae y quod extat praeterea in libris melioribuSj vel glofla 
eft vel ledio diverfa , quae r^) urbis mediae adfcripta e mar^ 
^ine irrepiit in textum. Defluit Indo ex Caucafo pro ex 
Caucafo fluit ut Indo fe mifceat^ cafus tertii ufum & ^vstbftt^ 
nofti> praedpue apud Graecos, locutio eft (atis apta. Quid 
quaeris! haec genuina lectio eft, quam mifere interpolarunt 
homines doliares. h CORN, de paw. Annon ipfe hie ftt 
homo doliaris, dubito, nam nulli alii in mentem venire 
poterat , conftructionis genus poeticum & , ut ipfe ait, Grae. 
CIS ufitatius quam Latinis, quale ir clamor coelo^ velle ob* 
trudere Vibio in tam fimplicis ftyli libello. Caeterum de finu 
Saronitico Pavus fequitur Ortelium in voce Canthi. 

d'orVILLE in crkica vannu p« 231. 
Medi Parthique nunquam ad Hydafpem ufque vidxicia 
arma tulerunt , nee proinde is iluvius iftorum regionem ri- 
^are dici poteft. Oriebatur Hydafpes ex Emodo , cujus ad 
occafum fitus erat Paropamifus , perperam Caucafi nomine 
infignitus. Nee porro is fiuvius undas fuas cum Indo com- 
mifcuit, fed> Arriano tefte, cum Acefine , qui in Induoi 
devolvebatur. v. de exped. Alex* L. VI. c. 4. Indie, c. ;. 
S. CROIX. Contra tamen Dionyfius perieg. v« xi}8< 

'0'v^f/U9C9 li^^treti vXsnU vitvcrt^ ^Hitio-Tttif, 

ubi vid. • Euftathius. Quodfi hodierna fluminum nomina 
quaeras, Indus nunc Sind, Acefines Raveij Hydafpes Shan" 
trou vel Ramad falutari videntur. O. ' 
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Hypanis 

Philargyrius ad VirgiKi Georg. L, IV* v. j 70. Hypdtus 
Scythiae amnis. HESS£L. Hypani« oftia apud Ptolemaeum 
L III. c. 5. gradu longit ^8* contra Boryfthcnis $7, jo* 
locantur, quod oppido falfum. Inter Tyram quippe five 
Danaftrim & Boryfthencm five Danaprim intereft Hypanis, 
qui in occidentalcm oram Boryfthenis baud procul ab ejus 
ollio influit Hodiernum nomen Bog aptid Ravennatem 
Anonymura in voce Sagos deprehendere mihi videor, ubi 
L» IV. G. ^, fie: Et defupcr ipfum fluvium Danapti perhn* 
gum intervallum <ft , . fluvius maximus Tanals, Item fau 
vius Tyram , item Bagos foiam. Alius eft Hypanis Indiae 
apud Strabonem L. XV. p. 700 , qui aliis Hypafis item Hy^ 
phafis dicitur. Sed cum Strabone fa.cit Dionyfius perieg« 
V. 114s. O. s 

Gailus) Cafp. BartMi adverf. L. XLLc. s«J. videfis. Hoc 
Galii fragmentum fugit fcientiam Jan. Brouckhuni, ut ob* 
fervatum eft jam nunc J. A. Fabricio B. Lat. L I. c, 14. 
$. 4. HESSEL. Galli illud fragmentum, quod afFerc Vi- 
bius folum efle, quod apud audtores hodie reperiatur , ob« 
fervat Barthius 1. c. Gallus autem quifiiam fuerit , vide 
apud Servium ad Virgilii Eel. X. CLAUD. 

Apam ab Europa feparat ) Haee quum dicit Vibius , obti^ 
tus videtur ejus, quod alio loeo fi:ribit,' Tanaim AGam ab 
Europa dividere. Atqui ita tamen res habet. In eum er. 
rorem de Hypane induAum er^iderim Vibiuni a loeo quo- 
dam Alexandri PolyhiAoris, qui^ tefte IStephano Byzantino^ 
in voce Hypanis , hunc fluvium in duas difcedere partes re* 
tulit , quarum altera in Pontum Euxinum , altera in Maeo» 
tidem paludem defluat. Hunc pofteriorem ergo alveunr 
Vibius forfan confudit cum Tana'u Proeul autem a vera 
abcft Polyhiftor. Hypanis enim baud ita proeul Olbia , cc- 
lebri Milcfiorum coloriia in Boryfthenem abit. v. Herodotus 
L. IV. c. sj. Strabo L. VII. p. ait. an. Dio Chryfoft, 
Orat. boryfth, s. CROIX. 
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Halys 

. Croefus ) Ciceco de Diviiu L II. c* ^tf* 

Nam quum fors ilia edita eft opuUnt^ffimo ngi AJiat^ 
Crotfus Halym penetrans magaam pervertet opum vim , 

koftium vim fefe perveriurum pmavit , perverut autem fyam^ 

Efiktum iftuc ipfam Graecum 

exftat apud Eurebium evang. praepar. L. V« & Suidam ia 
voc* Kf^ttr^f ac A«|iW) icemque in orac« veter. a J. Opfop. 
colkift acq. Sibyll. orac* fubjedt. oper. Serv. Gallaei p. 25. 
quocirca Lucanus L. III« verC 272. 

Qua Croefo foioUs Halys^ HESS£U 

Lydia tempore Croefi pertingebat ufque ad Halyn fluvium. 
v; Herodotus L I. c. 7** • W '*f^ «» ''?« " Mnluaii *f;^W 

iuKm Sec. Quern H^rodoti locum laudat Euitathius ad 
DionyC v. 784. of. & Thucydides L, L gsonov. 
Hodie Ki^il - Enfiak lalutatur. O. ' 

Helorus 

Non fat reAe Heloru^ Vibio Syracufarum dicitur fluvius^ 
quas inter & Pachynum promontorium medio fere fpatio 
^efluebat Forfaa tamen id fibi Sequefler voluit , id flumen 
Syracufarum ditionem rigare. In pingendo ejus curfu totus 
eft Fazellus de Reb. Sic. Dec t. L. IV* c* 2. docetque, du- 
plex nomen hodie fuftinere; ftatim enim Attellari faluta* 
turn , ubi ad pontem Bayhachemum devenerit , negledto 
priore nomine vocari Abifo. AmoeniflTimum porro Helori. 
burn agrum efle adjicit, neque perperam laudata Ovidio 
Faft. L. IV. V. 487. Heloria tempe. Cur clamofum vocitet 
Silius L. XIV. V. 270. idem quoque his declarat : Poft Afir 
nari oftium ad Elorum ufque dirutum caftellum tota fermelit* 
ioralis ora^ quae ad pajjfuum millia IK txtenditur^ Lauphis 
hodie vulgo di^a^ clamorofa eft oh id^ quod exefas habct 
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Jpdmcas £* alftras €oncavitates i in quas , fiante Euro atqm 
Jfrico , frequentibus procellU delata maris ttmpejlas rtfringU 
tur ac rtfra^a maximum edit fragorem^ Denique ftagnans 
quod Virgilto Hclorus (alutatur, Aen. L III, ▼. 689. inde 
i&diim afTeric Fazellus , quod per paffus mille ad ofiium ujL 
que adeo leni ac placido tramite incedit, ut Jlagni inflar vix 
loco moveri videatur; hiemalihus quoqtu imbrihus ^ claufo ofio 
maris fludihus^ adeo frequenter excrefcaty ut agris more Niti 
fuperfmdatur Jiagnetque. Qubd ipfum jam Servius ad VirgU 
lium notarat innueratque , a Graecis , q^ui (hgna e> n nun* 
cupent, nomen amoi tributum. cf. & Cluverius Sic. anU 
L. I. c. i;. Helori oppid! rudera, a theatris, quorum fun« 
damenta adhuc cttnyxtitoi^ Colifeum & 5. PhUippi vocata, 
reftant in. loco , quern a domino fuo Muri C/cci Rocari fii. 
lutant acGoIae, tefte FazelloU. c. 0. 

Himella 

* » • 

Dc Himella Virgilius Aen. L. VII. v. fij. 

Qui Tetrieae horrenteis rupes montemque Severum 
Cafperiamquc colunt , Foridofque 6* flumen Himellae, 

HESSEL. 

Boccacius habet Imata itemque ImelU^ In Tiberim influere 
credit Cellarius. Nunc j4ggia did ex Ligorii tabula regni 
Neapolitani tradit Ortelius. Aliis Jja eft vel , pracfixo ar- 
ticulo , Laja. y. Brietius in parall. 6* V. & N* T* XL p. 6 x i, 0« 

Herbefos 

Solinus polyh. c. ^. j^pud Segefianos Hethejius in medio 
fltttmne fubita exacfiuatione fervet. v. M. Ant. Delrionis 
emend* ex CL Salmafii Plin. exercit. in Solin. polyh. L c» 
qui tamen non ita multum lucis afierunt fcriptori no(lro> ut 
Be difconveniat inter eum & Solinum. HESSEU Locus 
mire turbatus. Herbefum fluvium itemque Endrium & op- 
pidum Alluriam ignorant veteres ; binas urbes Herbeffi no« 
mine referunt, ut putat Cluverius Sic. ant, L II. c. xo. ft 
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II. refragantibus tamen Cellario L 11. c. la & D'Orl 
villio in Siculis T.I. p» io9» Quae Helbefo yAHtrhefoNtX 
HerUfio fluvto vel fonti videbantur farere apud Solinum , 
rerpuit prorfus Ctuverius L. c. c. ii. atque ex Aeliano V. H* 
L. II. c. \\, in Solini loco Thermejfum vel Telmijfum cifc 
reponendum fufpicatur/ Erbeflum vel Herbeflum oppidum 
fi duplex admittamus, alterum ad Sequeftrem fic fatis aptari 
poteft; non item alterum. Hoc quippe , Polybio telle 
L. I. c. 17. fupra Agrigentum urbem inter Acragantem Haly-^ 
cumque amneis pofitum, prorfus non quadrat Id ab al- 
tiffimis fpecubus , qui ipfi fubfunt , hodie U Grotte C Cryptae 
diAum videtur Fazcllo Dec. L,U X. qui ea propter Bo- 
charto aiTentit^ in Chanaane L. L c. 28. HerbefTum ab 
X)iC2 "^n quafi montem foveas vel ab JjlJf^^'^n ^^^^^ 
montem excifum vel excavatum appellatum auerend , quod mi- 
nus probatur Dorviliio 1. c. Fazellus ab Erebo dictum arbi- 
tratur , verum adfpirationem in voce non efle negligendam, 
ex Plinio patet, L. III. eg. Circa Syracufanum agrum alte- 
rum Herbeflum memorari Livio L. XXIV* c» jo* & Faufaniae 
in Eliacis poft. cap* i2* qui vitiofe 'Zo^ve-a-h fcribit, putat 
Cluverius eo loco , ubi Fazellus nunc reperiri Pantalica tra« 
dit. Id fi fit, Herbeflb huic oppido aquas fuppeditafle co- 
gnominem fluvium crcdendum eft , qui per fines Helori po- 
tuit defluere, ut Vibius habet. 

Himera 

Thtrmitanorum ) fic legendum. Sic nimirum res fefi; ha- 
bet. A Carthaginienfibus aequata fob Himera, Himeraei 
fedem omnium rerum ac fortunarum fuarum Thermis Hi* 
merenfibus coUocarunt ; cujus oppidi cives Thermitani exih 
audierunt. Dicat teftimonium Cicero in Verr. L. IL cap. )s«. 
Etemm^ ut finul. P, Jfricani quoque humanitatem & aequU 
tatem cognofcatisy oppidum Himcram Carthagiruenfes quondam 
ceperant , quod fuerat imprimis Siciliae clarum & omatum. 
Scipio , qui hoc dignum populo Romano arbitraretur , belU^ 
confi^Oy focios fua per nofiram vidoriam recuperare^ Siculis^ 

omnibus ^ 
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Mtfutf^ttf^ Carthdigmi s eapta '^^uae potuk^ rtf6$vtnid cttravin 
SvMra ddtta ^ quos cives htlli calamitas 'r€lu[Uos fecerat , u 
ftft Therms coUoCarant in tjufdem agri finibus^ iu^ Jonge 
ab ojfido antiquo. Hi ft patmm fortunain ac dignitatem re** 
cuperare arbitmbamur -, quum ilia majorum ornament a in. torum 
oppido coUocakantur. NonnuQ.^uam to l^rMgy. utruixque deri- 
yatur. Argumento fit haec tabuk pafieti Hffixti in vcftibulo 
templi rec^ndoris , quod Himera« in Sitilia eft. 

e. MAfiSIO. AdUIIIOv FABIO. TiTIANO 
G. V. COS. OPTIMO. eiVI. AC. PATRONO 
JBENE. MERENTIi ORDO. ET^ POPVLVS 
SPLENDlblSSIMAE. COL* AVG. HIMERAfiORVM 
THERMIT. PECVNIA. SVAt JPOSVIT 

koc eiogiurh coUocavit in bono lumine Jan. Gruterus corp. 
infcript pag. 4)).!nlim. 6. Immo vero dppido TAermitano^ 
mm, exftat ipfum ih Cifcert)nfe in Vert. L. 11. cap. J4. Stkt^ 
hitts vefo noh folum hegavit, fed eliarti ojtendit, id fieri nulla 
. modo poffe,iitfigna antiqilijjimd^ rflonumehia P, Africdni^ ex op^ 
pido ThermitanoruM , incolu/hi ilia ciwate imperioque populi 
Romani , tollerentUr, Haec Ubi ^go litterls confignavi , ita 
me Mu(ae betie ament, €luverinm jam dntea leglfTe hic 
TfterThUanorum didici a Bdcharto Chah. L. L cap. 99. fiquid 
mihi cum laudatis viris convehit , tHuiAphans g'audio. hessel. 
Ortelius in TheC Geogr. jam Thermitimorum ^ITe legendum 
judicarat. O. 

nomen) Cicero irt Verr^m U IK t. }^. HESSEL. 

fiumin) In nummis Himerenfium taurus humana facte 
pracditus occurrit ^ quo fluvius ipiti notatur. Eum fuiiTe 
cokum a Sieulis » nuper Ser. Gaftellus T; M^ Prineeps docuit, 
produ(^o hoc lapide i 

A£KAHniS2 KAI IMEP IIOTAM 
Q AAWOS TI£ NISI3B 

T. ejus tnfcription^s Sieiliae pag. 4^ Qubm contubernalem 
heic habeal Aefeulapium Himera ^ quern' ab -ftSfl ^^^^^^^ ita 
Yocatum audacter pronunciat Bochartus in Chanaan L. 1«. 
»p. 27 , dubium baud eric^^ ad thermae Himerenfes potiifi. 

A 
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snuin re&rri monumentum debere, quod ceterum yitite 
aliquot fcatct Sic Tir Nizis eft pro ths nisht. - Nifa 
cnim oppidum Siciliae fuit, tefte Thucydide L. III. tans 
ctfi neget DorvilUus in Siculis T. I. p« 270. hutnani quid 
paiTus. Certe & aliud marmor apud Ser. Caftellum pa^. ^o. 
;NfissAE POPVLVM cominemorat Ad earn quoquc Nifam 
nummum Golzii infcriptum NiXAiaN trahit laudatus Caftel- 
lus 1. c. quiurbis locum circa CaUtatuffettam ^ ubi invend 
lapides , quaerendum exiftimat» O. 

ill duas findi partes) v. Silius L. XIV» v. 2}). 

Idttora Thermaruin^ qua mergitur Himera ponto 
Aeolio ; nam dividuas Je fcindit in oras ^ 
Nee minus occafus petit incita , quam petit onus, • 
Nehrodes gemini nutrit divort'ia fontis. CLAUD» 

Kebrodes, Cluverio tefte L. IL c* i6« inter utrumque flu* 
vium quidem longo jugo protenditur; ipfi tambn fontes 
amnium XL* amplius millia palTuum inter fe dilTiti funt ; 
alias quoquc Maro vocabatur , bodie Madonia dicitur. Hi* 
mera^qui ad boream decurrit, nunc fiume grande , xttm fiumc 
di Termini^ fi Cluverium L. II. c. 3. fequaris ; qui ad auftrum, 
fiumefalfo audit. Apud Solinum cap* 11* e contrario male 
afleritur , iilum falfum , hunc dulcem eiTe. 0* Duas Hi- 
meras etiam recenfet Ptolemaeus« gronov* 

Stefichoms) Is eft poeta celebratiffimus, de quo mult^ 
Plinius , Paufanias & alii » quern Himeraeum fuifle docet 
Pauianias L III. c. 19. & VIIL c. j. Clemens Alex. Strom, 
t* I. P* }o8. CLAUD. V. Fabricius Bibl. Graecae L. IL c. XV. 
$. 57. HESSEU De Stefichori monumento fepulcrali t< 
l^azellus Dec. L L III. c. i« Maurolycus L. L p« js* Dor« 
villius T. I. p. 216. Himerenfes ftatuam fenatoriam ex mar- 
more , quam in curia oftendunt , Stefichori efte pefhibentt 
& quidem eandem, cujus mention em facit Cicero 1. c. c. }s* 
Verum haec aenea fuiffe videtur. cf. Dorvillius p. '25. Lo- 
cus Stefichori , a Vibio citatus ^ inter fragmenta ejtt& poeta« 
deiideratur. O* . 
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Hypfa 

In SeHnundorum nunimis vir cernitur comuta fronte ad 
aram facrificans , appofita voce HYirAS* Is Hypfa fluvius 
i^e videtur turn aliis turn Sen Caftello Pr. T. M. in proleg^ 
ad Infer. Sic. p. XXVIII. qui hodie Edict fmiftro dici ad- 
jicit , qua re Fazelli aiiorumque fententiam ftabilit* Non 
audiendi videntur propterea, qui Platina itemque Laprijh 
nuncupari tradunt. Harduinus quoque falii videtur* quuo} 
ad Pliniiim L. III. C 8t Marfda vocari docet. Ceterum hie 
Hypfa . Plinii eft, L* III. c g. prope Selinuntem ; aliuqi ha* 
bet Ptolemaeus L III. c. 4* prope Agrigentuniy'^eique oliia 
ibidem tribuit. Is hodie Drago videtur dici Cluverio L. L 
C*t\* neque fuo fibi ore in mare effpnditur , fed in Acra- 
gantem five 5. Blafi fiuvium , qui in oriental! latere urbem 
claudit, incidit & mixtis cum iflo undis in mare delabitur^ 
Hunc Hypfam more fuo a Punica voce H*i!^r\ dMiciofum 
didtum tradit Bochartus in Chan. L. I. c 2^9- quod vel ti^ 
nummo Selinuntiorum antea memorato, formofi pueri imC* 
ginem prae fe ferente^ pateat^ Ridet haeg r^(fle Dorviilius 
T» L p. 78» & Selinuntio Hypfae forfan cl/io t» v-^^si vel air • 
veo mire depreffo nomen datum autiimat , qui CrimiiTo au** 
&.US in mare deproperat. 0» 

Inycan) Sic legendum. Stephanus Byzaniinus: ''uvtb^ 

JU9 fcujrnv (pnclv, cf. Lug. Holftenlus 6^ Abr. Berkelius i^ 
Cellarius C. A. L. IL & la. H^ssilL. Loqus gicatus noq 
apud Stephanum fed apud ejus epitomatorem extat. Inycum 
ohm in iaeva fui(fe Hypfae ripa, Selinuntem in dextra pq* 
lat Cluverius. v. L. L g. 1$. 0, 

Siciliae) Sic, non Hifpanlae. lUius enim inflllae flumen 
cfie Hypfam cognitiffimum eft. HESS^L. Cluverms L g, 
Sicamae legendum praecipit; re<fle, bing enim faciiiqs iUud. 
lli/paniac onri poluic. 0, 
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Hiparis 

Hypams ) Male legitur judido Nic. Heinfii ad Sffium ItaU 
L. XI V« V. 2}o. hunc Vibii locum dilucidantis^ Non aliud 
autem hie intelligatur flumen oportet , quam Hipparis , dc 
quo Pindarus loquitur CHymp. od« ). v. 27. 

lUw rtftrif c;ctruS9 "'iwrvm^t^ tlvtf £^^§t rfttrif 
Ubl fcholiafteS : "'land-Ae*? ' 5rt7»^« •Jt^ » %MfMeJini, iri h ivlw 

x6¥t(j:crti*»«vi o)ciiwq eLvct^in^fb^ HESSEL. MS. tKparis ^ 

quern Ptolemaeus L* III. cap* 4. 'iTtti^Mp vocat; & in mat* 
gine in parallelis Hippari legitur. Hypams Scythiac fluviui 
nihil ad Siciliam , de quo ante egit Sequefter. gronov. 
Locus Ptolemaei dubius eft* Certiora habemus ex Pindari 
Olymp. ^ p. 27» <l«eni locum expHcuit Libanius Opp* 
T. 11. p. 186. ed. Morell. cf. & Nonnus Dionyf. XIIL 
212. D*Orville Sicula p. 220. unde conftat Hipparis verum 
eiTe. SCHNEIDER* Illud Hypanis^ quod hie articuiuS 

gerebat in fronte , jure reprehenfum ab omnibus , diutius 
ferendum non duxi ; fuadent profedo MS. Codices , ante 
Vulnus illatum ab infano librarii cujufdam capite fcriptum 
fuifle Hiparis vel forfan Hyparis , (^uod uFpiam invenifTe 
Vibium non eft abfimile veri. In nummo Camarinae urbis 
apud F. Urfinura ad fcriptores rei rufticae bujus fluyii no- 
men legitur innAPiz* Fallitur enim Faruta, quum Tab. 
CXXXVI. ad urbem Siciliae^ quae (kne nulla fuitj refe* 
rendum cenfet. Hodiernum nomen a Camarina urbe gerit^ 
Camarina & ipfe di^uSj licet Leander Terrae^novae fluvium 
fidutari fcribat. Quid, quod urbi Camarinae quoque anti« 
quum nomen, ab nomine Hipparis parum abludens, fuifle 
Tidetur? Didymus laltem atque Euftathius ad Homeri Ody& 
feam L. VI. v« 4* Hyperiam olim didtam tradunt , qua dc 
re inferius, ubi depaludibus, plura. Hipparim ipfum na» 
ves ferre & per mediam Camarinam defluere , fcholia Fkw 
dari docent. O. 
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Haeus 

> 

Rejeda leAione vulgari , H« Relandi inedelam , quam is 
ipfano loco attulit, ambabns fum amplexus. Rationes, 
qiias af&rt , condifces mox ex ipfo. Gronovii conjedtura , 
Qt videbis , eft nihili* O. Ego non dubito , fub voce 
Haefufa latere flumen Amm^ quod Polybio L* V» & Stra« 
boni L* VIL 'A^Wt'^AMK Hecataeo, Aeas Lucano nuncu- 
patur & in Vibio ipfo Aous dicitur, ubi iifdem fere verUs 
eum defcribit, Aous Apollom^c in Jonium decurreru^ Sic ut 
pro Ha^ufa legend^tn arbitrer Haeus vel Aeus vel Aeas. 
Jllud mdeae fini^us &c, natuia puto ex Aws inde afinUms 
quia & Luganus vocem iiide ufurpat de Aea L. VI , 361^ 

Afos Jqmo fiuit in4c man , 
vel Aeu^a Pindg (ipde ejiim oritur) 6? fimhus &c. vel inl 
finibus^ Boccacius una littera mutata Adufa legit pro Aau 
fa&c,&. pro fententia mea facit^ quod idem addit, a 
quibufdam eas appellatum. Nam fub eas latet Aeas vel 
Aous. RELANS. Fofte l^end^m » H(tefuja, uJHs de finiius^ 
id eft, caippis u(lis, Qraece KcK^M/^gyt} vel vJt^Ktu^vftJk^^. 
^e qpibus 5tepHanu5 0*A«^^(p«<*. StraboXIL pag. 579*XIli. 
p. 62%. cf. Eiift^thius in DionyC pcrieg. v. %\q, GRONOV^ 
Quod refjat , Haeus j^pn Acus fcripfille videtur Vibius ; 
^dfpirats^ voce , liqet perperam , quod ^x ordine quo ifta lo^ 
cata depr^henditur, patetn redius paullq Boccacius. Is ta^ 
inen ^ vbi Epiro hunc fluvium adi!<pribit , noQ antiquos re* 
gionis limites, fed fuccd^^ temppris prplatos refpicit. Scy- 

laX, ')lis verbis ) « AM($ ^or«(^$ Tfot^ei Tov Uip^w bpi((^ ^c^ 

TV¥ ^Asro^vUif {r«p«4ppfi7, panim aheft , quin in earn me fen-*^ 
tentiam dedugati affu4 noftrqm quoqi^e prp md^ leg^ndum 
cfTe 4 Pind^» Verum I^ucanMm exprimere ftyduit Apud 
Folyl^i^m L. V. c. no, Aeas nominatur quiden^ Am^^ 
fed dubip <?aret , $ help iabiali immittendsuQ lineolam 9 ut; 
fit Am4tg , prorfu$ ut de PtoIen^i^Q fufpiqati fumus fupr^ , 
^Q ardc Aams. 0^ 
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V Indus 

Temere fads veterum nonnuiU perftiafere fibi , Indum et 
parte Indiae latus occidentale terminare. v, Examen critiques 
des hiftor. d' Alexandre le gr« verum iftius regionis limites in 
ora maridma trans eum fluvium fefe porrigebant; Arrianos 
enitn, Nearchum ie6^tus, Arabics vel Arbies ad occafum Indi 
fitos, pollremum Indiae hac ex parte populom efle tradit* 

i^^rwi "h^£„ Indie. C. 22. S» CROIX. 

Hyda/pm) v. Lucanus L. III. 2J9. DionyGus 11J7. Pri- 
fcianus perieg. v. 1044. hesseu De Hydafpe ▼« fupra 
fuo loco , ubi edam Indo hodie nomen efle Sind notavimus; 
verum jam olim Sindutn dixere accolae » tefte Plinio L. VL 
c. 20. Muhammedanis dicitur Murhan^ De^Uj Kaarehed* 
Pluia de Indo dabit S. Croix op. cit SeO. IV, O. 

Ifara 

. Papirium Maflbnum videto defer, flum. Gall, qua Pfanc 
eft pag. 21) & ^42. cf. & Lucanum I, 399. hessel; 
Male Boccacius Ifaram in Galilaea quaerit, ita ille : Ifara 
Galiiacae fiuviu^ €ft\ in Rhodanum fluens. Redius ergo Vi- 
hius nofter. Conftat enim Ifaram , qui hoc ipfo die nomea 
Ifcre fervat, Rhodano mifceri. Quern ego Ifaram non 
exiilimo eundem efle cum Efia^ de quo Vibius fuo loco; 
itELAND* Boccadi errorem nbn ipfius fed librariorum in* 
curiae tribuendum efle, ex eo patet, quod in Rhodanum 
decurrere Ifaram adjicit, quern certe Boccacius non in Ga* 
liiaea quaefiverit. Ceterum Graeci redto cafu efFormant 
i "I'^-r. V. Straba L. IV. p. i8s. Dio Cafll XXXVII, %i, 
Ptolemaeus L* IL c. 10. Flumen maximum, quod in fini* 
bus eft Allobrogum , Ifaram dicit Plancus ad Ciceronem ep. 
i^ L. X. Ifatae nomen, ubi vulgo legebatur Arar^ rcfti- 
tuit Livio L. XXL c. j i. Gronovius. Idem fcndunt fiicien«» 
dum Valefius & d'Anvillius in fua quifque Notitia GaHiac* 
De alio Ifara Galllac, quem Efiam dicit Vibius, adtum eft 
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(bpra p» 1 1 1. Vindelicus amnis non Ifara fed Iftms faluU<9 
tur > iUfflqoe Ifargus » hodie Ifer. O. 

Icanus 

Dubium & fluminis & caftelli nomen ; cave tamen pror« 
fus expunxeris. Sane hodie reftac haud procul Dyrrachio 
oppidum Hifmo ad oftia cognominis fluvii. v. D'AnviUii ta» 
bulam Graeciae hodiernae. Atque haec ratio eft , ob quam 
Ifanum caftellutn & amnem iftis in tabula antiquae Graeciae 
fubftituerit. Ita nomen effert Boccacius. In codicibus fcri« 
pds babes Ifamnus^ item Ifaumus^ quae propius adhodier* 
num nomen accedunt. Vide quae fupra ^dAUo notavimus. O, 

Ilerda 

Si€0ris vocatur infra fluvius ad Ilerdam hoftro. Forfan 
tamen & ab urbe , qui mos fuit tempore ruentis imperii Ro* 
mani) nomen acceperat» etiamfi ejus rei nulla apud fcri- 
ptores mentio. Aft, quin idem in opere quodam mediiaevi, 
adis Sandorum aut diplomatibus reperiri poffit , non du« 
bito. Gemina his fupra in CaJUmo item' In Camko obferva- 
vimus, & mox in Icano non fufque deque habendam Vibii 
dodrinam oftenfum eft. O. 

Inachus 

Tkeffaliat) Peloppotmefi Simlerus. V* Spanhemius ad Cal*r 
Umachum in hymn« in PalL v. $0. HESSEL. Hoc no« 
mine, Inachi fcilicet, duo fuere fluvii prifcis noti. Prior Ar* 
gos rigabat« v, Paufanias Cor. c. 15. Strabo L. VIILp. z^^^ 
Alter Acarnaniam , non Theffaliam. Hie in Acheloum decur« 
rebat. "v. Strabo L. VJIL p» }26» Erroris Vibiani fons forfan^ 
quaerendus in Sophocle, qui apud Strabonem L. VI. p. ^^u 
Inachum ex primis Pindi radicibus procurrere fcribit* Is 
autfem maxima fui parte ftabat in Theilalia. s. CROix. 
Ab amiciflimi viri fententia heic difceffionem facere lubet* 

I 4 
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Equidein , ut Ovidium potias anfam peccato Vibiano dodiift 
credam , eo perducor-, quod ex loco ejus, Metamorph. 
L. L V. s79^<i* ThciTaliae fluvios Spercheum, Enipeum , 
Apidanum, Amphryfum defumfiire patet Ibi autem de 
amnibus fermo eft, (^ui ad Fefieuin , ab imo effufum Pindo, 
^atulctbundi convenerant. Subjicic turn foeta v. $83* 

Inachus imus ahefl - - « - 
Facile fane fuic Sequeftri in hoc verborum nexu halluctnari. 
Quid , quod Ortelii^s quoque Ovidium in ThefTalia ponere 
Inachum Tcribat ! FacefTerc autem illud Ptloformfi^ quod 
Simlerus fubftituendum cenfebat, prorfus jubemus« Hie 
enim Argivus fiuviys, oIimj» tefte Plutarcho , CarmanQr & 
Hallacmon y hodit Planiiia falutatus,ad Ovidii locum non 
quadrat Epiri potius fiumen eit , quod cogitabat Vibius , 
in Acbeloum defluens* Id dein fub mare demerfum ad Ar- 
gos P^loppnnefi qpmparere rqrfus fabulis v^terum fe^ri qon« 
l^eyifle audor ^ft Strabo p. ^^71. ^ic unupi eflet idemque. 
Ex Pindp proflu^re doc^t & i\riftotele$ m^ceorolog. L« J. c. 1 3. 
& Stephanus de urb. Ab utroqu9 Inachp diverfus is eft|^ 
cujus in Boeotia apud Eleonem urben) metnini^ Plutarchufli 
in quaeft. Gritecis, 0pp. T* IL p, joXt Q^ 

Jader 

v/Lucanus L. IV. v. ^02. HES$Et» Jadera oppidum 
eft Dalmatiae , cui hodie Zara vcccJua nomen. In MS. non* 
siunquam dici Jadcr notat Cellari^s G. A* L- IL <:• VUL 
fecf^. 5« Cui praeter Lupanum Jader fiumen (it, novi n^ 
fninem. Ejus haec verba fecutys eft Vibius : 

Qua maris Hadri^ci longas ferk uada Salonas 
I^t tepidly in mQlUs Zephyros efccurrit Jader^ 

Salonas multitudinis numerohabet& Ptolemaeus L. II. e. 17. 
Alii Graecorum mafculine quoque « x«aivn Rudera ejus hor* 
dieque vifuntur, maxime quae ad Diocletiani palatium fpe- 
dtaverant olim, defcripta magnifiiso opere ab Adamo. foU 
Lond. 1764. Spalatrum^ quod in vicino loco tanquam ex 



AD FLUMINA 137 

niiiis cineribus refurrexine tradit Cdlanqs & quod a cognck 
mine fluvio rigatur , jam Ravcnnati anonymo Spalatum yq- 
catur . & . a SalQtia diftinguitiur. /tf /r^0i Moefiae Dutnen, dq* 
kbens inlftrunit memqrat Jojmandcs in Gedcis c. 18. & 
Niafpofin £^4 ^^tnmj nii; legendum fit a4 Ifirum- Qt 



T. Caicus. 



Lynceftius 



Legebatur fdcefi^. Simlen^s Lynce^ Macefyniac , optime. 
Plinius N. H» L 11. c. 10 j. Lync^ftis aqua^ quae vacatur 
ofidid^^ vini ffiodo temulentos Jfac^^ Oyidius metaoi. {4. ^V^ 

^ttir Jto i!^^ ^(//^^ Lyncift^ ifm^is ; 
Quern quicumque parum moderate gutt^re trapeit^ 
Haud aliter tituhat^ i^^^fi ^^^ Y^ bibijfet. 
quibus yerfibus qtitur Seneca nat« quae(l. L \\\, cap, 20^ 
Sequeftrem credo fcripfiffe Lyncefiius ^^ fcilicet amnis* Pliny 
interpretamento Dalechampiano adjunge C^llima9bi fragment^ 
a Rich. Bentleio V. L coUea:. pag. JH* S- J8. edit. Ultras 
jed 1697. HESS£L. Cujus quondam caput erat Lyncus, 
de quo Tbucydides LJV.q. i?4. Lynceftis difta Macedpniae. 
rcgip^ memorata Ptolemaeo L. III. c. ij. Popylum Lynqe-: 
jftas Thupydides L. 11. a 99» Styabo Lyncjft^s yocat L, VII, 
p. J ^6 & J 27* Fluvium addit Pliniiis; I c. & Qvidiu?. Do 
ejus vinofa natura & ^'^*1<^ «?"« pf. &, Anftotelps I, 11. 
Meteorol. q. 3. fie & Vitruyius L. yill. c. j. igodeni fpcr 
4tare cre^iderim & Oribafii locum corrgptum , apud eun^ 
quippc ex RvfFo L. ¥♦ c. 4. fonti cuidam laqdat^ vis tribuit 
t^ir «» Aiyvfixe^ forfan prq fp Avyxtrtt^. Ca^terqm Lyncefti§ 
flumfen abfque dubio aliud quoque nqraen fuftinuit , qupd Q 
notum effct, turn hodiernum quoque expifgari liceret. h\ 
Erigon^m defluiere Ortelius fcribit; unde hauferit 9. n^C;iQ. Qi 
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Lethe 

V. Virgilius Aen. L. VI. v. 71). Lucanus L. III. v, 28* 
Ovidius ep« ex Ponto 4. L. IL v. 2), Claudianus de Raptu 
Prof. L. I. v« 278* HESSEL Oblivionis fluviam in Infe* 
ris locavere Poetae. Locis heic laudads addo epigramma 
elegaas incerci auAoris, quod L. III. Anthologiae p. 28)* 
in Brunckii edit. T. IIL p. 287* ita habet : 

- Ttf Aihi «^' *fA6i ft,i rt x/jj? ^ifieO^. 

Ccterum Lethaeis fluviis varias regiones rigatas voluere ve* 
teres. De Creta infula mox. In Libya ad Berenicen orbent 
Solinus Ledion habet Ptolemaeus L. IV. c. 4. Lathoncm 
nuncopat. Is iluvius interna exundatione credebatur pro- 
rumpere. Lucanum fi audias , prope Tritonidem paludem 
defluebat. L. IX. v. j^^. 

• - - - Tntonida dixit ab unddj ^ 

Quam juxta Lethes tacitus prdelabitur amnis^ 
Inferms ^ utfama^ trahens ohlivia vents ; 
fed idem mox Hefperidum hortos adjungit , poetice magi* 
quam vere. Ex his tamen licebit Cafaubono fatisfacere, 
qui ad Strabonem L. XIV» p. 647. Lethaeum fluvium in 
Libya neminem veterum coUocafTe pronuntiat. Hifpaniae 
Lethe five Lima, ut Melae L. III. c. i. vel Ai^^> ut 
Ptolemaeo L, II. c. 6. vel AifMiea^ ut Straboni L. III. p« 
is;» vocatur, eo potiffimutn inclaruit, quod D» Bruti ex- 
pcditionis terminus fuit* v. Epitome Livii L. LV, Florus 
L. IL c. 17, Unde Lethes didtus, docebit Strabo L c. Tan- 
dem & Lethaeum fluvium MagneGam in AGa minor! prae- 
tcrfluere, Strabo docet L* XIL p. 554. 0. 

Litis 

Maricae ) Sic equidem lego. Servius ad VirgU. Aen. L. 
VIL V, 47. 
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Hunc Famio & nympha gwtum luusrefue Marica 

Accipimus^ 
£fi amcm Marica Dca Ikoris Minaimenfium juxta Lirim fiui^^ 
vium. Horatius : 

£• innaniem Maricat 
titoribus temujfe Lirim. 
tmoifi voburimus accipere uxorem Fawd Maricam , non pr^ 
cedk : Dii cnim topm ^ id efl locales , ad alias reporus jtum* 
quant tranfcuht. Sed poteft di^um effe per poeticam licemiam 
Laurentc Marica , quum fit Mintumenps^ Dictau alu per 
Maricam Venerem intelligi debere ; cujus fm facellum juxta 
Maricam , in quo erat fcnptum NAOS THS AOTOAITHS & 
reliqua, cui ceteros poetae interpretes adjungi pervelinu 
Porphyrion ad Horat. L. IlL od. 17* verf. 8* 

Liris flumen ^ ubi Marica nympha colituy • • • 
Maricaia autem Mintumenfes maxime colunt, 

Forro v. & IM^artialis L. X. ep. )o. v. 8« hessel* Liris 
son a Veftinis decurric, fed a Marfls, ut itaque fuo more 
Tera falfis mifceat npfter^ Verum heic fidtem excufari me« 
tetur , errat cum Strabone , qui loco mox laudando eadem 
tradit. Ex Apennino elFufus Liris olim Clanis vel GlaniM 
vocabaCur, tefte Strabone L. V. p. 233. & Plinio L. IIL 
c. 5« qui Minturnas coloniam hoc anine dividi adjicit* Fla« 
ddas ejus undas pingit Horatius L* L ode )i.^ 

Non rura. quae liris qideta 
Mordet aquay tacitumus amnis» 

eleganter etiam Silius Ital. L. IV. v. jso« quern videbif» 
Glanim triplicem in Italia occurrere docet Cafaubonus a<) 
Strabonis 1. c. Liris hodie Gari^iano. 0» 

Lycus 

V. Servius ad Vtrg* Geogr. L.IV. ▼. J67. ubi ad Lycum>- 
que habet ftuvius Afiat. HESSEL. Lycus fluvius multi* 
plex memoratur prifcis; Lycas oppidum nufquam, quod 
norim, Herodotus L. VIL c jo. Au*<^ «•«•«¥*•« (Coloifi« 
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Phrygiae majoris oppido ) «f aj)*^w >»< yzi^^if miMH^tleu ♦ 

H f^9 MAts»^p*9. cf. & Strabo L, XII. p« 578. & Plimua 
Li IL c* 10). In Bithynia Lypum habent Scylax & Apollo* 
nius Rhodius L. 11. v. 724. In Lydia Thyatiras Lyco allui 
docet Plinius L* V. c. 29* In Cappadocia alium lo^at ipfe 
L. VK c. ). & Strabo L XII. p. s^4. in Armenia idem L. XL 
p. S29» Habet & AfTyria Lycum, in Tigrim qui defluit, 
leftc Polybio L. V; o, ^u & Str^bone L. XVL p. 757. 
Itemque Phoenicia, auAoribus Strabone L« VI. p« 7^5. & 
FliniQ U V. c* 20, Sed & extra Afiam Lycus occurric, ut 
in Sicilia , Scy thia Europaea , circa Byzantium^ c& Ortelius. (X 

Liger 

• - 

Fapirium Maflbnum confulito , defcript flum. Gall, tpjn 
Franc, eft. p. 97. hessel* Liger ipfe fie olim, nonLi- 
geris. Sio Caefar quoque B. 6. L. VIL c. s 9* I^bi Ortelius 
Graece in re<fto cafu inyenerit Atyu^^ y nefcio ; apud Stra- 
boneni dicitur, Al«yj}|}, L* IV. p. 189. apud Ptolemaeum 
A/yi <p. Ifte curfum fluvii apte defcribit : f^t h U rSr Kf^ 

•g n«/i«n7«/ c»^«AKf /. Quod Aquitanos ad Ligerim pertingere 
redte fcribit , ex Augufti partitione Galliae eft , fub Caefare 
quippe Garumna terminabatur Aquitania. Fluvio nomen 
Jiodie Loire, Pro Bru^nmo n^ui fe^us Viblu$ pofuiiTet 
jfquuanicw^f Of 

Lycaftus 

Coae. Fortaflban Ceap. HESS^Lt An Cretac? nam ibi 
civitas Lycaftus. v. Mela L. IL c* 7* gronov. In Creta 
Lycafti yrbis jam. men^init Homeru^ Iliad. IL v, $47^ 

iiddit fcholi^ftes ^^Afir Kp4ri}«, fed locus ipfe jam rem de* 
glarat; recenfentur enim urbes Cretae« quibus hafta darus 
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praeetat Idomeneus* Milytum atque Lycaftum ipfiiis aeva 
non amplius fuperfuiflefStrabo refert L.X* p. 479. Attamen 
id oppidum recenfet iterum Plinius H. N. L IV« c. 12^ 
Idem, aliud ejufdem nomiois in Cappadocia vel Ponto m»* 
morat L« VI. a )« quod a Lyco fluvio didtum ferfanfuk* 
Lycafti fiovii altum ubivis filendum. O. 

Lethaeus 

Strabo L X* p. 47S* poftquam de Gortyna , Cretae op-* 
pido , verba fecit , adjicit , hA^fi7 ^' ^vIkv oxth, « AfiB-au(^ 
^•hf^u Pcolemaeus L. III. c. 17* tethaei iiuvii oftia in 
auftrali Cretae latere recenfet. Qjaibus extra Cretam eodem 
infigniri nomine condgit , fluvios paullo ante ad Lithen 
notavimus. O. 

Harmania) Hefiodus deon geiier« V* 9}}4 

Af<yv$, «# T iiit^Sv nvnifii Kktnuo'i ^«A«e/V«i€ 

Hyginti$ fab^ 6. Cadmus Agenoris & ArpaptM filius ira.Maf^ 
tis , quod draconem fontis Caftalii cuflodem occiderat^ fiuu 
rum prole interempta, cum Harmonia Veneris & Martis filia 
uxore fua in IHyriae regionihus in dracones funs eottverfi^ 
Hoc redum eft nomen uxoris Cadmeae: attamen fcriptora 
difcrepitat Acron ad Horat. art. poet. verf. ig7. Cadmus 
6* Hermione in angues converfi funt: nam Hermione filia Mav 
tis 6* Veneris dicitur fiujfe^ Dicumur autem in angues converfi 
propter occifum draconem , qm erat Marti confecratus. Sunt| 
qui Herihionen his locis Harmonic commutent^ H£SS£L« 

Mincius 

t. Virgilius Georg. L. III. y. 12 fq. HESSEL* Bur* 

mannus fecuodus in Antholog. Lat. T. I. pag* 3S4« arbitra* 
tur 9 forfan apud Vibium kg^ndum elfe, proximus Mamuat* 
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ms apis , ex Benaco fdl. fluens. ConjeAura baec non diCr 
plicet; aft membranis invids foUicitare locum non eft vu 
fum. Subaudiendum fortaiTis : agris , m gentile fit Manmor 
ms , fubftantive pofitum. Agitur idem quod lab'uur , prolix 
iUitr. De Mincio v. & Virgilius Aen., L. X. .v. 206. Sido- 
tiius ApoUio. L* L ep. $« Claudianus de fexto Conf, Ho- 
norii v. 198 & in Epithal Pallad & Seren. v. log. Miiu 
ciadem vocat Maronem Sedulius praef. hift. Evang, y« io« 
Andibus prope Mantuam oriundum, cuius eapropter Andi- 
num cantum laudat Silius Ital. L» VIIL v. $94. Mincio 
idem nomen hodieque. Q. 

Mofella 

Hoc flumen celebravit Aufonius edyll. lo, hessei. 
Mofella, cui uur'mae frontis hononm Aufonius tribuit , cui* 
que idem nomen hodieque inhaeret , apud Florum L. IIL 
c. 10. Mofula dicitun in tabula Theodofiana Mufalla^ 
Apud Vcnantium Fortun, L. VII, c. 4. v, 7. Mufella. Ra- 
vennas anonymus Mofelam vocat Sunt, qui Ftolemaeo Qb* 
ringam falutari arbitrentur L. 11. c. 9. cF. Hadr. Valefius in 
Notit* Gall p. )6). Negant Cluverius atque Cdlarius ; mi* 
rum. tamen , ni is fit fluvius , Mofellam prorfus praeterin ^ 
Ptolemaeo. cf* & O'Anville Notice de la Gaule p. 499* D^ 
Mofellae cum Arari tentata conjundtione, qui egregius caf 
natus L. Veteris fuit, noftra jungendorum marium fluvio* 
fumque omnis aevi molimina confules. 0«, 

Minio 

V. Servius ad Virg. Aen. L. X. v. i8)* Fluvius efl Mirth 
Tufciae ultra Centum cellos, cf. Jof. Simlerum , Jof. Caftalio- 
nem & Theod. Sitzmannum ad Rutilii itiner. v. 279. hesseu 
Hodie Mignone item Mugnone falutatur« Inter Gravifcas & 
Centumcellas( nunc Civir^fv^ccAitf) defluebat; atque fie etiam 
in tabula Theodofiana fiftitur , corrupte licet Mindo vocatus; 
Neque audiendus hie eft Mela, qui Pyrgos Inter & Caftrum 



AD FLUMINA I43 

novum exire jubet L« IL c. 4. notatus eapropter Cellario 
G. A« L. IL cap. 9. fedl. 2« Haec autem ut funt obvia & 
trita, ita difficilltatis plenum eft, quod Sequefter addic : 
A Mimone. Puto urbc^ Verum ejus apud vcteres fcriptorea 
Romanos nuUibi fit mentio. Inde Boccacius mutavit pofuic* 
que , haud longe a Roma, Verum, ecce, quod jam aliquo* 
ties nobis contigit , ut Vibii verbis ex fequioris aetatis ope« 
ribus robur conciliaremud , id & heic licebit. Minium op* 
pidum , quod profedto & Mimonis nomine , ut fluvius ipfc, 
venire potuit, aptiffimo loco & bis quidem inferit Raven* 
nas anonymus. Ita iile L. IV. c. 52. Caftro novo. Centum-^ 
cellis^ Minium J Tahellaria^ Gravifca &C. dein L. V. c. 2« 
eadem repetit, ubi Flac« Forcheron adn6tat: Minionem am^ 
hem out certc urbcm juxta ipfum pofitam infcUige, Imo vera 
amnem non licet « urbem oportet. Sic ialva res eft. Dt 
Minio Lufitaniae nota funt omnia. O. 

-Metaurus 

v. Silius L. VIIL V. 451. HESSEL* Olivarius ac} Melam 
L* II. c. 4* notat : nunc Plumha fluvius , cum retineat no* 
men antiquum Metaro* GROn:o V. Haud procul Fano 

Fortunae Metaurum Umbriae fluvium locat Strabo L. V. p. 
227. Habet fimilia Plinius L. III. c* 14, Hodie is fluvius 
Metaro , itemque Metro vocatur. Curfum ejus graphice pin* 
git Silius 1. c. , . 

- - --.--.• rapidafque fonanti 
Verme <omorqmns undas per faxa Metaurus^ 
Tabula Theodofiana Mataurum dicit & ad oftia male Mataua. 
Habes &apud Cluverium antiquum lapidem, in quo legitur 
Matauro. v. Ital. ant. L. II. c* 5. Diftinguendus autem hie 
Umbricus Metaurus eft ab alio in Bruttris , de quo Strabo 
L. VI. p. 2$ 6. & Plinius L. III. c. $. Nunc Marro vocatuf 
ab accolis. 0» 
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Maeandros 

Pomp» Melam L. L a 17* & Ptolemaeum t. V. e« i, fi 
feudias, Maeander Joniae fluvius erat. Cum lis fendt & 
flinius, qui Joniam antique fuo nomine Lydiam yocati 
lydU autcm pcrfufa ficxuofi amrds Matandri rtcurfibus. L* 
V. G» 19. D'Anvillius fpretis his vettrum teftimoniis Mae? 
andro fluvio Cariam fejungit a Lydia^ y* tab. afiac min^ 

S. CROIX* / 

fitpiuofut ) Euftathius ad DionyC orb. defer* v. 824^ Ser^^ 
Vius ad Virg. Aen^ L. V« v. 251. Propertius L. 11. eleg. 2s« 
V. }s* Ovidius metam. L. II. v. 246* L. VIIL v^ 163* L. 
IX. V. 449* & ^P- heroi'd, IX. v« -5^^ Seneca herc» fiir«. 
V. 68). Siiius L VIL v. 1)9^ Lucanus L. III. v. 2o8« ubi 
pro trt^u Salmafius & Heinfius legunt ff rtSu^ Maeandri 
forma in itinerario Gailico Georgii Wheeled defcripta eft 
p. 274. T. I. ed. Amft. 1689* hessel. Porro decurfa 
ejus confulendus le Bruyn in ?oy« T. L p. io2« 104. Va« 
rios ejus aiveos prope Miletum in tabula depidos fiftit 
Chandler in Joniah Antiquities Ch. IIL PI. I. & in Travels 
in Alia minor. Vere Poeta : 

Aaxr [ecus ac liquidus Phfypis Maiaridros hi arvis 
Ludk & ambiguo lapfii rcfiuitque fiuitque^ 
Qccurrenfque fibi vmturas adjpicit undas ^ 
Et nunc ad fontcs , nunc in mare vtrfus apenum 
Inccrtas extrcct aquas ^ ita • * • 
Hodie Maeander Meinder^ Minder Iteth bojuik Minder ais* 
dit. Aft in tabula Theodofiana jam Mindc fi. legitur» 0« 

Macra 

r. Lucanus L. tL v. 426. 

• . - nulla/que vado qui AiactamoraiUi 
Alnos vicinae percurrit in littora LunOti 

Livio XXXIX. J 2* & XL. 41* Macra vocatur, item Piinio 
IIL 7. fed a Ptolemaeo III« i. M^Kftimtt. gronov. 

Apud 
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Afiud PtDkmaeum nonhulli codices habent MdCfiutW. Utrum« 
que'corruptum elTe, certum videtur Cluverio Ital* ant; L I.c»9. 
Idem fentit Cafaubonus ad Strabonem L« V. p« 222. ubi 
M«»p«$ vocatur is fluvius ; abfque dubio enim rJ xtteiov fub- 
ftituendum vc^f^ic. Hodie Magi-a falutatur. Liguriam ab 
Ettuda difterminabat. v. Plinius L. III. c. s» Tabulae Theo- 
doifiahae ratiohes h^ic profedto funt oppido ||irbatae. Ma^ 
cram fluvium , cui Marca nom^n eft adfcriptum , a Lunac 
oppido protiii removit iftsk. Ad utram Macrae ripam fitus 
fuerit LufiMy ut apud Enhium eft, partus - . . quo non 
fpdttojwr dtcr innumeras cepiffi rattis & claudcre pontum. 
quae verba funt Silii L. VIIL v. 48 j* diiTenfus eft, de quo 
confuluifle Cluvcrium juverit L. II. c. 2. Ipfe Strabonis 
defcriptione du<flus , Lunae portunl ^undem judicat efTe^ 

quern hodie il golfo di Sptlia vel dclU Spetia nuncupant. O. 

< « 

Mathis 

tiunc fluvium , foli noftro & poft eum Boccacio laudatum, 
noA adoptavit Cellarius; contra Danvillius infra Drinum, quo 
LilTus rigatur , flumen exhibet , cui nomen Mathis adpofuit 
Huic in recentioris Geographiae tabulis refpondet apud eun. 
deiii Mattia >* in tabula Caftaldi invenerat Ortelius Matin 
^ Sic ergo commode fua Vibio audloritas afleritur , qui cete- 
rum,ucfolet, veris falfa admifcet. Eft enim remotior a Dyr- 
rachio Maris, quern fi forfan Lidi , cui propior eft^ fluvium 
credidit, inverfa a librariis verba putarem , initio fie poflta: 
Mathis mji non longc a Dyrrachio. Sed nee haec vera fa- 
ds forent, fcatetque nofter tot tantisque peccatis, ut ope- 
ram abutatur fuam, qui invito unam aiteramve macuiam ei 
abftergere fatagit. O. 

Marfyas 

Celaenae) .ver^ ledlio , feu potius Cdacnarum. Ovidius me. 

tam. L. VI. v. 599. 

Inde petens rapidum ripis declivibus aequor 

Marfya nomtn habtt , Phrygiac liqiddijjimus amnis. 

K 
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quern ad locum comparandus Lucanus U III. v, 207* ^9 
JMarfyafatyro,]!! cognominem iluvium commfltato , MartialJg 
L. X. cp. 62. V. 9. 

Qua vapulavit Marfyas Ctlatnaeus. 
IVIunkerus quoque ad Lactant narr« fabuL L VI. fab. 5* 
legit Celaenarum, HESSEL. Lege Cclacnarum, videndus ad 
h. 1. Livius L. XXXVIIL c. ij. Hujus amnis (fcii, Mae- 
andri ) fbntes ^laenis oriumur. Celaenac urbs caput quondam 
Phrygiac fuit : migratum inde haud procul vetcribus CeUenis^ 
novacque urbi Apameac nomen inditum ab Apamca forort St*^ 
Uuci regis, Et Marfyas amnis haud procul a Macandri fon- 
tibus or'uns in Macandrum cadit : famaque ita tenet , Celaenis 
Marfyam cum Apolline tibiarum cantu certajje. Idem fcribit 
Strabo L. XILp. S77- 578. GRONOV. Adde Plinium 

L« V. c. 29. Herodotus L. YII. c. 26. Celaenis in foro fus- 
penfam videri Marryae pellem fcribit , formatam in utrem , 
& ex eo ipfo foro fluvium oriri addit » qui in Maeandrum 
incidat & Catarra&es dicatur* Itaque hie aliud nomen ejuf- 
dem Marfyae amnis , quern hodie Jarmuck falutati referunt» 
Maximus Tyrius oculatus teftis ex eodem fonte utrumque 
fluvium Marfyam & Maeandrum oriri teftatur. difl*. VIII« c. 8- 
Flutarchus de fluviis aliiim memorat Marfyam, qui Midae 
fons didtus. Alium Plinius L. V. c 24* a Samofatis, latere 
Syriae, influere in oppidum Singara memorat. Ifti hodie 
Ctngas nomen. Ptolemaeo quoque L. Y. c. i^. 2/fy«f flu. 
men eft» Eft & Marfyas regio Coelefyriae apud Strabonem 
L. XVL p. 75}* cf, Ortelius. 0. 

Melas 

Epidanum) Yereor , ne Vibius item hie, uti fupra in Apt-- 
dams atque Afopos infraque in Phoenix parum confiderafec 
fecutus efle videatur Lucanum L» VI. verf. ) ". 

Et quifquis pelago per ft non cognitus amnis 
Peneo donavit aquas. It gurgite rapto 
Apidanos, numquamque celer ^ rdji mijius , Enipeus, 
Accipit Afopos curjuf Phoenixque Melajque^ 
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ii fiat ejus cum tlerddoto L. VII. cap. 198, 199 ac 2oq, ft 
eum Strabone L. IX. pag. 428* contentio atque compara* 
tio. Ill6 Melas a Trachine diftans quinque ftadia latuit Hor- 
tenfium interpreteni Pharfal. mimme vero Euftathium enarra« 
torem Dionyfii perieg. verfl 414. 

HESSEL 

inEpiaanum) Laurembergius m^vvlt in j^civnem. GKbNOV^ 
D'Anvillius in tabula Graeciae antiquae , preffo pede Herodoti 
i& Stfabonis verba fecutus , in iMaliacum finum hoc ordine 
delabentcs fluvios fiftit ; apud Anticyram Sperchiutn , dein 
Dyram, poftea Melanem baud procul a Trachine^ tandem 
Afopum prope vicum Anthelam. In Afopum autem ibi fere 
nbi in mare exit, influentem Phoenicem exhibet, a quo ad 
Thermopylas quindecim ftadiorum intervalium efle fcribit 
Herodotus. In ompibus iftis falfus eft Vibius, Lucani ver- 
ba dum perperam intellexit. Hie ita debebat fcribere : Me* 
las Th^aliae i in Maliacum fiutns^ Caeterum , quum no- 
mina Araxis , Cyri , Melanis & fimilia vel ab undarum. ra- 
piditate vei ab earum co4ore ipfis fint indita , mirum non 
eft , ii pluribus in locis & regionibus iis infigniti occurrant 
amnes. Praeter Theffalicum Meianes <& in Boeotia , in Thra- 
cia , in Peloponnefo , in Colchide , m Cilicia & alibi paffim 
memorantur y. Ortelius. O* 

Nilus 

t. Lticanus L. IL v. 416. Propertius L. II. cleg. i. v. ji* 
Lucretius L. VI. v. 712. Claudianus idyll. 4. HEssEL. In 
fcrutandis Nili fontibus noftri aevi in^ftria neutiquam an^ 
tiquorum fuperavit folcrtiam. v. D'Anville Diff fur les four* 
ces du Nil dans les mem; de Tacad. des Infer. T. XXVI* 
p. 46 fq. Priufquam Ptolemaeus Evergetes Aegypto pracefTet, 
parum ultra Meroen Infulam ejus ftuvii curfus innotuerat. 
Is demum vidricia arma in auftralibus plagis circumtulit, 
nofcendique redtius Nili curfum occafionem fubminiftrayit. 

K % 
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Vk monumcntum Adulitanum apud Qiishull andq* Afiat. 
p. go* s. CROIX. Non defunt, quibus ad veros Nili 
fontc« omnino penetraffe nonnemo vidcatur* In his eft 
Le Bruyn, qui in voyage au Levant T. IL Paifium atquo 
Tellezium in regione Sahakala cclebratiffimi amnis ortum 
deprehendiffe narrat. Eamque horum duwmvirorum fen- 
tentiam teftimonio Illuftris viri , ab Aethiopum regeCahiram 
ablegati , fatis fuperque firmatam pronuntiat Vcruti potiora 
funt , quae tradit D*Anvillius. De cauffis annui inundantis 
fluminis incremend notum fententiarum divordum. Nilum 
Africam inter Afiamque terminum agnoviffe vcterum nonnuU 
los , turn alienis apud Strabonem L. IL p. 126, turn pro- 
priis Plinii L. III. c. i. & Pomp* Melae L L c i. verbis 
conftat. Simili modo in tabula Theodofiana haec ieguntur : 
fi. NUus qui dividit Afiam & Lihiam^ Quibus nominibu* 
olim infignitus patfim fuerit Nilus , doccbit Ortelius. O. 

Nar 

Ttherim) Y. Lucanus L. t v. 47«- Siiius L. VlII. v. 442. 
HESSEU Umbriac flumen , non Sabinorum , vulgo Nar 
ialutatur; verum, quandoquidem inter utraraque rcgionem 
terminus is fuit, cf/Cluverius Itai. ant* L II. c. 10. baud 
ita male Sabinis quoque adfcribitur. Vel'moj lacus fulphureU 
aqids txhaurirc dicitur Plinio L. IIL c. J %. Tibcrimquc ex his 
petens repUrc , e morUc Fifcello labtns, Virgiiius quoquc Aen^ 

L. VII. V. 517. ita 

Sulfurca Nar albus aqua * .^ - 

ubi Servius innuit, Nar appellatum , quod Sabini hac voce 
fidphur denotarent* jWeque Umen tuta fatis ipfi Servio Haec 
interpretauo vila ; addit enim : five quod odore ful/Ureo nares 
contingat , five quod in modum narium geminos habeat exUus. 
Quae merae funt nugae. Reliqua Vibii verba ex his Strar 
bonis verbis lucem aecipiunt L. V. p. 2%7* "i N*^"*' J'* 

}ji,,jchur^ n ^iy*A*« ir«t>iir*F, AccoUs Naris Intcramna. 
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tes Nartes vocat Plinius L III. c. it. Et apud Gruterum 
pag. 422. 

CiyiTAS INTERAMNATIVM NARTIVM 

Nari fluvio hodie Nera y. Ncgra nomen* Narniae idem, 
t^arm. Of 

Numicus 

V. Silius L VIII. v» J 60, TibuUus L, 11. elcg. ?♦ v. 41. 
HESSEL. Ad Numici fontem pofitum Lavinium fuit« in 
CO coUe , in quo nunc conTpif^tur fanum S* Petrontll^. y* 
Cluveriqs ItaL ant. L* III« c. }. Super id flumm Aeneas Jitu$ 
fiiity Joyem Indigetem quern appeUantj tefte Livio L. I. C. 2« 
Sacello ibi extru(fto Aeneae tanquam h^roi , utulum fvilTe 
hung impofitum 

TIATPOS ©BOY X0ONIO1 
OX nOTAMOY NOMIKIOT FETMA AIEHEI 

refert Dionyfius Halic L. I. Erat autem & fons & antrum^ 
ex quo proflueba^y jfrniae Perefmae facrum« Ea Didonis 
foror fuerac. v. iabellanx apud Ovidium faftorum L. III. 
V. S45 fq- & Silium Ital. L. VIII. v. '28 feq. Quid fibivc- 
litServius, quum ad Aeneid. L. VI9 v. i$o. haec habet: 
Numicus ingens ante fluvius fuit — poft paulatim decrefcens 
in fontem redadus ^ qui 6* ipfe Jictatus eft ^ facris interceptus* 
Vejiae enim lihare non mfi d» hoc fiuvio licehat . . non (adt 
▼ideo. Hodieque manare fontem & fluere amnem dicunt, 
didum Numicpi Pyrrhus Ligorius Rivo falutat Q. 



Niphates 



y« Lucanus L. III. v. 2^%f 

Armeniufque tenens volventem faxa Niphatem. 

HESSEL* 

Niphates Armeniae mons paffim memoratur.. v. Strabo L 
XI. p. S2) & 527. Pomp. Mela L. i. c. 15. Plioius L. V* 
c. 27* ^ivfA^T^n dicit PtQlemaeus L. V. c. i). Nifi quod 
Palatinus codex quoque M<^»ri}v habeat* Ex eo monte ruerc 
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Tigris fcribitur apud Strabonem L* c. p. ^29. Niphatif 
contra amnis foli , quod fciam, poetae metninere. Virgi* 
lius Georg. L. III. v. )o. Horatius L. II. ode 9. Silius Ital. 
To. XIU. V. 764. item LucanMS'I. c. O* 



/ 



Orethus 



Eum non Panormi fed rhp ^po r?^ Troxtt^i w^^u^v vocat 
Folybius L. L a 40« neque nominat ; fimili modo Diodorus 
L. XXIII, c. 40. Hodie Vamiraglio fahitari , audtor eft Clu* 
terius Sic« ant. L. II* c. ;. Aielius ex Leandro fiume de la 
timraglia vocari afTerit. Suppeditat ergo hcic nobis Vibius 
fluvii nomen , indidtum aliis. Eftque id eo magis niirabile , 
^uod vetus Orcti nomea hodieque r^tinere amn^m teftatur 
Ser. Caftellus Pr. T. M. Panormitanus ipfe , adcoque teftis 
luculentiflimus. v. proleg. ejus ad Infer. Sic. pag. XXVIII. 
ubi in NN. Panormitanorum monftrum biforme, icilicet 
' taurum humana facie infignem , fymbolum ipfius Orethi 
fluvii effe docet* In Hifpania Oretum 0£^>idumj Oretani 
populus, Orecania re|;io nota. O. 

• Oaxes 

Multas fecit Oaxes turbellas. Ego fequor .audloritatem 
Ang. Poiitiani mifcell. c« 37. J. L. de la Cerda ad Virgiiii 
eel. I. V. 66, Chr. Cellarii G. A* L. II. c. 14. & aliorum^ 
qui flumen hog Crecae non abjudicarunt. De Creta edam ^ 
fi tibi commodum eft, expende teftem Barthium in anim. 
ad Claudianum bell. Gildon. v« )i* 

Varro) Utrum M. Terentii Varronis fragmentorum, quae 
complura funt , colledtione hoc fragmentum fit com- 
prehenfum, nee ne, non vacat jam inquirere. Etenim ad 
ea quaedam de Servio addi poiTe, teftatur in prima fronte 
fui exemplaris (Durd. 1619.) Broukhufius: id nunc meum 
eft. Sed juftiifime tribuit Policianus banc naufragii tabulam 
?♦ Terentio Varroni Atacino ; quo fuger poeta diligenter 
agit Gyraldus de poet, hiftor. dialog. IV. pag. 202. Voffiuf- 
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^iic major de poet Latin, cap. 2. & de hiftor. Latin. L. I. 
cap. 1 6. ambo laudantur a Fabricio biblioth. Latin* L» L 
cap. 7- $• 5* 

Quos magna ) Haec & fcqucnda verba MS. Rev. deficiunt 
adufque verbum geminis. Servius autem ad Virg. eel. L v. 66, 
hos Yarronis Atacini verfus accumulat hoc ^f^s-txjif 

Scindcrc diSa. ^ 

quod quid fibi velit , nefcio. Reddendum erat Latine Grae- 
cum i^Ais-yio-iv 9 ufurpatum, ut Apollonii Rhodii fcholiaftes 
interpretatur , ctV* t^T iyiwna-tvi namque Apollonius Rhodius 
ita canic L, L verf. 1129. 

Fortaflis apud Servium legl debet 

fundere diHa, 
fiquidem fundere non raro fignificat parere. De reliquo , nc 
quern ofFendat prima litcera in Oaxu producfta eademque in 
Oaxes correpta , melius caverunt Graeci appofito < : qua de 
re o-xfiydcv ad ApolU Rhod. locum; ilu hi IfsnTv o'<*|i^(^', 
^poa-triB-tt le ro i. yidc fis Holfteniumquc & Berkelium Stc-. 
phani Byzantini explanatores in "o«|(^. hessel. 
Oaxes) Virgilius Eel. L v. 66* 

Et rapidum Cretae vertiemus Oaxen, 
ubi Servius: Rapidum h, e, lutulentum, quod rapiat cretam, 
Creta terra alba dicitur. Nam, Oaxis fiuvius eft Mefopotamiae^ 
qui velocitate fua rapUns albam terram turbulentus 'efflcitury 
vel Oaxis fiuvius Scythiae in Creta infula nbn,eft: fed aqua 
cretei coloris eft, Oaxen Philifthenes ait ApoUims & Anchia- 
les filium ; hunc Oaxen in Creta oppidum condidijfe , 'quod 
fuo nomine nominavit^ ut Varro ait : 

Quas magna jmchiale partus adduSia dolore > 
Et geminis capiens teilurem Oaxida palmis 
Scindere diHa, 
Salmafius notat : Male apud Servium fcribitur Oaxida , quod 
verfus non patitur^ licet locus ita appellatus fU . ^ ^ Oaxet 
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iptur apud Poetam fiuvius eft Scythiae Oritnudis , qui Oaxui 
aliis dic'uur 6* Oxus^ A^ ^ ^i^^ ^ *'i!^ appdlatus. Sen" 
fus ita plane accipi pofltdau Et rapidum Cretae vocat^ quia 
crcta , id eft Mo lufu>r turhidus fiua^* Mefopotamiae ftuvium 
Oaxem dicU ejfe Servius^ Jed nugamr* Nullus in Mefopqm 
iamia fiuvius hoc nomine. Sic S^rvius cum Salmafio fapere 
voluit prae magiftro fuo Virgilio-, cui ttraen fecundas fert 
Sequefter. Ceterum civitas Oaxus prot^atur & per Herodci- 
tum L. IV. c. 194. "En r?$ K^irns o*«|o$ 9r^M. & apu(lSte« 
phanum Byzantinum : du-t^ ^eMi K.fnnii*^Mv$iptt9 iu Tsof^v* 

MivM. GRONOV^ Eg;o fane fum in ea fentenda^ rlCreta 
in verfu Virgilii 

• Pars Scythiam & rapidum Cretae yememus Oaxem. 
non efTe hie ex genere appellativorum , & «-i)y rj rapidum 
conftrui eo , quern Servius primum prodidit » fenfu ; neque 
me movet, quod geminum locuti^, in quo rapidus cum fe« 
cundo cafu conjungacur, non meminerim me obf^rvaffe; 
qui fciam , adjedtiva omnia , quae a<flionem in aliud deno« 
tant > necefTario cum aliquo cafu efle componend^ , compos 
niquerevera frequendfiime cum genidvo, non aliter aCque 
ea, quorum tum naturam, & quad yicem gerunt, pardci- 
pia. Itsi ftudiofum Ciceronis dicebanc veteres eodem modo» 
quo Ciceronis amant^m , & capacem fluminis alveum , perinde 
Vd concraria radone tenentem ingentis alyei Atacem fluvium 
Narbonenfis Galliae fcripjit Mela L. II. cap. 5. audax coepti^ 
faEii praeclarus, Caeterum , quod rapidus alibi eundem ca- 
fum non adfcifcat > quamquam iftud diferte affirmare in hac 
memoriae meae , in his talibus non feliciinme reminifcends 
imbecillitate, baud quaquam aufim, id nps Cum demum gra- 
vius deberet turbare , (1 eandem alicubi , quam in Maroniano 
loco , fignificaret In aliuni adionem , #eque tamen genidvum 
haberet adjundlum. Scd yero , cum eadem , qua modo ufus 
fum, memoriae non feliciffimae pracfadonc atque excufado- 
ne , dbi confirmo non arbitrari me , iilud apud probatos 
audores , ubi cafum omnino nullum regit , aliud quam cc- 



Ai» FLUMINA lyj 

lei;em notare, quo fenfu n^ umbram quid^sm aAionis ejufii^ 
modi , qualis reqviiri(ur , yt adjcdtiva cafum reganf , ineiff 
huic vQpi intelligis. Dice$ , cur ergo adionem hie ifti voci » 
poyamque plane fi^nificationem in logo JVIaronis attribuisT 
Atcende quaefo , quid refpqndeam. Vox rapi4u4 atqu^ afBnf 
rapiini , item aliud 6X eode^n fonte profedtum rapax , quo<| 
|n legionum titulis hpneiliffiine plim ad defignandam ecleru 
tatcm ufurpatum animadvertimus , natural fua atque tx et^p 
snqlogia non aliud pofTunt denoCare, njfi reiP) quae vel ra« 
pit , vel rapitur , neque proinde aliter celerem defignat ^ 
quam metpnymice I eo quod nempe celeritas cum rapti^ 
fer^ fit conjundla^ At cun^ hoc ita fit , egquis mihi jaia 
porro inficiabituf, yocem iftam rapidus habuiiTe aliquand9 
propriam fuam, quam etymon arguit, n^Und^ fignificatio* 
nem , quae pol^ea paulatim exoleverit^ ita tamen, ut eruditp 
fcsiptori earn pro ip nata revocare liceret ? Cujys copfueti^ 
dinis fi afierrem exeippla, ac voces nativp f^o ag proprio 
fenfu nunquam aut rari^ime , improprio atque figurato paflioi 
apud audtores ufurpatas ini^ituerem accumulare» equideiQ 
yerepr, i^t me male d^ tuo in his Uteris prof<^du, qvifit^ 
facio fane plurimi^ judicare exiftimares^ 

Quaeris pojrro , fi Oxum Scythia? fluyium defignaveriif 
Marp , gur npn falt^m Oaxum potius c^cinerit , quam Oa« 
xem ? Ad qpod fi yel hpc unqm ?gQ rcfpondcro , requififfp 
id fuavitatem ca^^^|lis , cum ifte qpafi rythmics in rapidum 
& daxum valde laedat teneriores ayres,. & pptimorum po^ 
tarum ledtipne tri^as , nihil hsibcis amplius qyod qucrare. 
Qiiid, quod fimilitudo caeterorunEi in Afiae fluminibus oh via- 
rum nominum ampliorem ei etiam hac in re poteftatem tri- 
buit, qui Gangcm , Euphratem, Arax<pm, Phafimi Tigrim * 
quQS non ? perpe^up nobis ingerunt j in « Grajorum v^ 
iatiaorum ^m terminjitos p^rcius producunt. Itaque nep 
hoc ego tibi iam amplius largior, flvivium^ com in nm fem^- 
pcr aut conftantgr apqd o;nnes defiiffq , petoque argumcn- 
turn ah ipfa ilia Cretenfi civitat^ , quae nonnullis interprc- 
.tum Maronis fraudi fuit, ac certe non mi^iusOaxis, Oax^ 

K s 
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> 9tque Oaxus di^ fuit, quemadmodum vel r?f oV|i^^ ap. 
peliado , apud antiquos fubinde occurrens, tibi debet perfuai. 
der^; qyin Oxim omnino aliquos dixifle Oxiae paludis no- 
men, quod tibi me apud veteres legiffe pro ccrto confirmo, 
•rguit» Oaxim vero denique pro Oxm\ ne iterum adverfus 
commoditatein decurrere necefle fit, edam Plinius dixit ^ 
Hpud quern lacus Oaxus ille , qui amni noftro pro fondbufit 
^, appcllatur, IS^LIUS in epijhla ad Schminckium* 

Locus Virgilii Eqlog. I , v. 66. difficultatem habet non 
exiguam. In Servii expofidone quaedam aperte falfa funt, 
quaedam incerta ; nam quod Oaxem Meiopotamiae iiuv. efTe 
dicit, id nufquam alibi vel pidum vel fi<Aum vel fcriptum 
bpinor, ac proinde, Salmafii fentendam fecutus, tanquam 
nugatorium rejicio. Idem mox alios , ut videtur , audtores 
fecutus, Oaxem non Cretae, fed Scythiae fluv* effe tradit, 
Sed h©c quoque non fert PoUtianus L. L Mifcell. cap. ;7, 
6c Servium foede errafTe praefatus , fe Oaxem Cretae inC 
fluvium accipCre ait his de caufis , quod inter ejus infulaib 
iQuvios Vlbius Sequefter O^xem memoret , a quo etiam , ut 
ille putat , civitas Oaxia in eadem infula di(^a fit , quod 
Apoilonius Rhodius in Argonaudcis Cretam tellurem Oaxida 
appellaverit , denique 4 quod radoni conveniat , ut poeta por 
pulares fuos toto orbe difperfum irt oftenfurus , de infula 
quoque in medio veluti mari Mediterraneo fita , tunc & de 
altera, penitus toto orbe divifa, memoret. Cum Polidano 
quoque fentit Brodaqus I. Mifcelh c. ^9. & Agricolam, qui 
Oaxem Scythiae fluvium efle dixerat, r^prehendit, ut te- 
mere minutos^gloflbgraphos , quo nomine Servium defignat, 
fecutum. Rationes fuae fententiae adfert; duas , audtorita- 
tern nimirum Yibii , & quod Oaxus Stephano & Herodoto 
teftibus urbs Cretae fuerit. Atque hang opinionem etiam 
fequitur Cellarius L. II. Geogr. Antiq. c^ I4<ilfdcm, quibus illi, 
radonibus nicens, & ob eas non dubitandum efle dicens.^ 
quin in Creta fuerit Oaxes fiuvius , praeferdm Virgtlio ad- 
jirmante , & comprobante edam e Varrone Vibio Seqaeftro. 
'Sed Politianum refdlit , ut mihi quidem videtur , non omnine 
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male Floridus Sabinus I. Ledt. Subc. qap^ 6* ac primo quK 
4ein Vibii audtoritatem hig valere non debere dicit» cum 
d^ Oaxe fluvius Qretae alii omnes geographi fileant^ quod 
eos fadturos fuifle non credibile fit , fi is ibi fuiflet , propter 
iilius infulae celebritatem. Quod autem Politianus ab Oaxe 
fiuv. Cretae Oaxtam urbcm , & ipfam Cretam Oaxida terrani 
di(ftam putat , id eum fine uUa audtoritate Gomminifci , & 
doctos pptius Servium fequi , qui urbem earn ab Oaxe ApoU 
linis Alio , non ab Oaxe fiuvio , nomen accepiffe au<ftor efi^ 
PotuiiTet Servio teftem addere Stephanum , qui idem, quod 
Serviiis , fcribic ; praete^rea e Politiano quaerere , quo au- 
dore Qaxiatn dicat urbem, quam Herodotus IV. 1^4, Sto« 
phanus de urbibus , & fi conjedturam Meurfiii ab IC Voflio 
probatam fequimur , Scylax pag. 42. Oaxum vocant Po* 
ftremum argumentum Politiani ita refellit Floridus , ut dicat 
Folitianum poetae mentem non efle adfecutum, qui hoc vc!* 
lit , eos , qui agris fuis ejedti fuerant , queri , fibi in loca de« 
ferta, fitientem Africam, Sqythiam & Britanniam eundum « 
ut quibus regionibus nulla eiTet aeris benignitas & dementia^ 
nulla bumanitas; in profedtione in Cretatn infulam autem 
nil efle incommodi, quae & propinqua, & oiaxime com^ 
xnoda , & fertilis , & Qentum urbibus habitata efTet. HaeQ 
ille pro Servio contra Politianum, quae etiam Brodaeo & 
Cella^io opponi poflunt Nam quod Virgilii audtoritate , tao* 
quam argumento pro fua fententia, utitur Cellarius, id pa« 
fum procedit, & ejufmodi argumentation quam diu de fipn** 
tentia poetae quaeritur ^ incurrit in vitium , qyod Graepi 
ttiTiTt^-^ TO ^f^rifAivcvy logici petitionem principii vocant- 
¥arronis autem audtoritas , quemadmodum temere rejici non 
debet , modo conftet Vibium in eo laqdando non errafle ; 
ica fprtaffe non tanta eft , ut in omnium geographorum fi- 
len(io fola ren^ conficere poflit, Atqu(^ haec quidem probz^ 
biliter ica contra fententiam eprum , qui Oaxem Cretae flu** 
m^n efle volunt , difputari poflunt. Caeterum non ingra« 
tarn rem ftudiofis fadturus fuiflet idem Floridus , fi antiqua- 
xiim audloritatp fententiam , quam tarn animofe QOQtrs^ Pd* 
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litianum tpetur , confirmaflet ; at ille de Oaxe fiuvio alios y^ 
dere jubet, &fe, fi vel omnes geographi eum in Creta 
fuifle dixiflent , tainen negaturum dicic, Virgilii fenten* 
tiae congruere , ut hie locus de Creta infula acqipiatur , 
quod inopia tefttmoniorum ex antiqui:ate de Oaxe ScythiaQ 
fluY. fipri palam eft« Salmafius quidem in Exercit. Plin, 
pag. 692. Oaxem fluv. Cretae* nullum efTe fcribic , &Oaxcin 
.Yirgilii Oxum (quein Scythian flciv^ efTe ex Mela III, 5* 
conftare potefl) efle, antiquis fine difcrimine Oaxum & 
Oxum vecari, pronunciat, & fine ulla mentione Vibii & 
Varronis poetam non nifi ridicule de Creta exponi pofle di^ 
cit > Serviique de albo limo expofitionem probat. Sed niihi 
res intricatior, quam quae plane expediri queat, & ejuf* 
modi prope effe videtur , ut facilius utraque fententia refelH, 
quam alterutra earum ivt^vriy^irm^ ftabiliri po(fit« Nam nee 
fads caufae eft, cur vel Vibii fidem in laudando Yarrone 
fufpecftam habere, vel eundem negligenda^ errorifve infi* 
inulare debeamus ; etfi hoc furpicioxiem aliquam erroris prae* 
l)ere poteft , quod Servius , cum Oaxem oppidum fuifle 
Cretae Varronis audtoritate doceat , de fiuvio nil memorat y 
quod tamen locus ipfi; requirebat^, & omnitio fadturus fuifle 
videtur , fi eum apud Varronem invcniflet. Rurfus omnium 
aliorum geographorum de Oaxe Cretae filenrium non minimi 
ponderis argumentum eft pro iis, qui* eum fiuvium in Creta 
fuifTe negant. In Salma(ii autem fentenda, fi vel maxime 
demus , eundem efTe Oxum & Oaxum ( quod tamen liqvidius 
demon ftratum oportuit , nee Salmafio fimpliciter & fine ulla 
fere audloritate ita pronundand credi poteft) tamen hie fij« 
pereft fcrupulus , cur poeta declinadonem ac terminationem 
illius nominis mutaverit, & Oaxem podus quam Oaxum, 
quod falva lege metri poterat , dixerit. Sed hoc quicquid 
eft, in eo omnino adfendor Florido Sabino & Salmafio, ul 
putemjfentendam ac li^entem poetae repugnare^ quo minus 
hie locus de Creta infula intelbgatur , proboque expofido- 
nemServii, vocem ctr<ta^ pro nomine communi accipiends , 
& fap'^dum cma^ interpretands , vclocitate fua rapientem al- 
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bam eretam , & ideo UirbuIeDtiam , qudd & Florido ft SaU 
mafio placet Nee me movetj qtio argumento Erythraeus 
in indice Virgii. pro lis pugnac i qui Cretam in hoc verfu de 
infuia accipiunt, quod au<^oritatem alterius fcriptoris, qui 
rapidus genidvo junxerit« neque alii attulerint^ neque ego 
adferre poflim ) multa funt apud antiquos »vr«| My^fupc^ , ft 
hoc ipfum genus diftiopis, quo adje<^va verbalia in idus^ 
fie dt aliis dicani , genitivo fubftantivi junguntur , praeter 
naturam verborum , a quibus derivantur , frequens eil apud 
antiques , cujufmodi funt y. gn callidus j avtdud , providus^ 
invidus» validus, .fie improvidus fubiti cafus apud Juvena- 
iem, impavidus fomni apud Silium Ital. validus animi apud 
Taoitum , quibus infblentius non poteft videri rapidus cretae , 
cum praefertim eadem ratione ellipfeos , qua ilia explicari 
pofllt. Haec de Oaxe ft fententia poetae dixiife fufiiciat. 

Scythiam & Oaxem dici puto pro Oaxtm Scythiae , ut ^ 
Li I. Aeneid. in brtvia & fyrtcs urget pro in brcvia fyrtium^ 
ft alia hujufmodi ^ quae non folum apud poetas t fed etiam 
profae fcriptores funt frequentilTima. Potuerat quidem, fi 
quis hoc mihi opponat, poeta dixifle Pars Seythiac rapidum 
€retae veniemus O^jcrm,. fed. quis non videtj ,ea ratione ve« 
nuflatem & gratiam verfus fuiffe perituram ? Jam vero epi*. 
theton rapidum optime convenire Oxo ex illis ^ quae tu in 
literis tuis defiuvio illo ex Arriano, Polybio ft Curtio ob- 
fervafti , fatis patet^ Nee uUa ratio eil j cur vocis Cretan 
expofitio Servianaj quae etiam Florido Sabino & Salmiafio 
placuitfimprobari d^beat. Denique Oaxus ft Oxus fine difcri^ 
mine dici docet Salmafius , quemadmodum oVei*** ft 'oeAMt $ 
atque idem etiam no tat in antiquis libris Plinii VI. 16. feribi 
Oxus dm/us onus in lacu Oaxo , ubi vulgati habont in lacB 
Qsco , quod etiam Solinus retinuit 

DUKERUS in cpift, ad Schminckium^ 

Nunquam argumentis licet ab utraque parte probe perpen.* 
(is a me impetrare potui , ut Virgilium per Oaxem Gretad 
infulae iiuvium intelligere crederem ; hujus enim fententiae 
patrohi folo Vibii ( fruilra Virgilium hac in ro laudatur ) tefti.; 
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snonio nituntur , qui an lion in taiidando Varrohe deceptns 
fuerit , vix dubitem ; fiquidem in illo loco Varronis ^ quem 
nobis fervavit Servius , plane contrariutn reperitur ; non enim 
dicitur ibidem Oaxtim urbem ab Oaxe fluvio denominatam , 
fed Oaxum five Oaxem a conditore fuo Apollinis & Anthi- 
lenae fiiio Oaxe nomen accepifle , & liinc infulam Cretam 
etiam tellurem Oaxida didam fuiiTe^ quae dodilTimi Vatro« 
nis fententia multo ▼erofimilior eft, quam ilia, cujus Vibius 
mendonem facit ; plura enim exempia in hiftoria fabuiari oc- 
currunt, quibus probari poteft, urbes , regiones, imo iiuvios 
porius a gentts vel urbis coilditore denominari , quam a fiu- 
Vio 3 quamvis non ignorem & quafdam urbes a iluviis diclas 
eiTe. Praeterea videtur ilie audtor praeferendus » qui verba 
ipfa , quibus fuam fententiam probat , adducit , quam ille , 
qui nullum teftimonium folo nomine contentus profert,quo. 
niam de ejus veritate nil quicquam cerd ftatui poteft ex ar- 
gumend defedu^ Virgilius ipfe fcholiaften fuum defender«» 
& innuere videtur, quern per Oaxem incelligat fiuvium , nam 
diferte regionis Scythiae , in qua Oxus feu Oaxus , mendo- 
nem facit» Non ignoro quidem , admiffa hac fentenda du- 
ram fore Virgilii locudonem, fed malo duram ipfi adfcri* 
bere, quae procul omni dubio fuo tempore plana & per- 
Ipicua fuit, quam dodiffimo poetae contrarium affingcrefen- 
fum* £t fane , fi Servii explicacionem penidus infpiciamus, 
non tam abfurda ac inepta putanda eft , idem enim , quod 
iile, teftantur graviflimi fcriptores de Oxo (Oxum & Oaxum 
feu Oaxem euphoniae caufa in verfu promifcue dici, patet 
ex Plinio , citante CI. lifelio & Dukero ) Rapidifflmim eife 
hunc fiuvium , docet Arrianus L. III. de Exped. Alex. cap. 29. 

^uando ait l a^ ^svfuit i^v , ti^ rd ita!]A'7Cviy^vfciiict 7po$ tbvrit rtg 

fiS fMr'f*(pi(Q-iit4 U T?5 ytii i ^M'Tsoi', Sabulofum effe, idem 
fcriptor tradit, quando eum 1. c. vocat -^^f^i^^^**^ > &paulo 
inferius dicit , nihil in illo ilumine firmari poffe propter fun« 
dum fabulofum ; cum itaque fit f apidiflimus ejus curfus , dc 
nultum fabuli fecum vehat, inde turbulentus fit, quod aperte 
Curdus teftatur Li VII. cap« io« hie (Oxus) quia limum 
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vehh , mrhidus femper, cui & Polybius adftipulatut L. X< 
cap« 4S* quando eum vocat ^•Xifhv. Cum itaque.hi fcripto* 
res cum Servio confentiant, quis ejus hac in re fidei quio 
quam derogabit? SCHMI^CKE. 

Diverfas has , nimium eciam prolixas j dodtorum virorum 
commentationes judicio CI, Heynii terminare lubet , Goronidis 
loco ) qui ad Virgilii locum ita : „ Mirantur fagaciores , cur 
9, tarn obfcuri nominis fluvius h« h a paftore nominetur, ne- 
9, que illud fads afTequuntur , quomodo poft Afrkam & Scy«> 
), thiam, quum remotiffimorum finium terra exfpedaretur ^ 
^y Cretae mendo fadka fic» Oaxim itaque jam veteres modo Me- 
^y fopotamiae modo Scy thiae fluviuni liaberi maluerunt ; nulla 
), tamen nominis commemorata audoritate. Fuere, qui Araxem 
„ reponi mallent; & fane apud Claudianum B. Gild« 31. inter 
,, Oaxem & Araxcm codices fluctuant* Poflit etiam coniirmado 
„ hujus emendationis e Theocrito ped , ut eum nofter ante 
„ oculos habuerit« Is enim^ Hieronis laudes ultra pontum 
,, Scythicum & Babyloncm ut extendantur , precatur Idylls 
,, XVI. 99« ioo« . . Verum ^ vel (ic rapidus cntae jungcndum^ 
^, qui rapitterram albam, radendo litus h« e< lutulentus. Ve« 
„ rum hoc durum< Excufemus poetam, quem defender^ 
,y equidem non fufcipiam. SufBcit> fluvium hujus nominis 
9, in infula Creta elTe , cujus mendonem hie fieri minus mi-> 
„ rabitur, qui ,ud Afros feu Libyas^ & Scythas , fic infulas 
„ ab Italia remotas Cretam & Britanniam fibi opponi , obfer* 
,, vet. Forte etiam intercidit poeta aliquis andquior , quem 
^ Virgilius ante oculos habuit. 0. 

Orontes 

y* Lucanus L«IIL V. 214. Claudianus in Rufinum L. 11^ 
T« 3s- Juvenalis Sat. IIL v. 6%, praeterfluit autem Orontei 
Cafii monds radices, v. Ammianus Marceliinus L. XIV. c. %^ 
(in alfis 26. ) at confute Cellarium 6« A. L. III. c. iz* Deiti 
non apud fed per Andochiam labitur , tefte Mardano Capellsi 
L. VI. p. 220* edit. Lugd. Batav. 1999. lum Syria dtfimim. 
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inter tppida Pkotruc'uu AnAoehia ^ ^uit tirohte athhc dlvldliuK 
Super tarn mans nomine Cafius , cujus altitiido quartd vigilia 
/oiem per tenetras v'uUt. ^ Vibio tamen facit Euftathius ad 

Dionyf. orb. defcript. VCrf. 919. dn ;r,}0$ at^arcXtii r»i A'.ct.' 
Sx^f TdLf t^^X*^* ^ ^^^ y^" *>'f;^(W» s/& TO fivfMt elvuliti* i^ 

teliqua^ Sic ipfe Dionyfius verC 917^ 

Hxf ^*f AyJi^X^^ tTtuvvfA^ Avliox^uii 
Xt^ltfp i»^ ^f0*9-i)0*<y JiTntfcunq v7«Aii^p0n 

ft Fufcianus perieg. verf. 859. 

Terrarum nudus Apanuat moenia ctarae ; 
Ad cujus partes Eaas^ cUrrit Orontes , 
AnthcAi medius dirhnii qui pirate regna. 

Dionyfii fcholiaft^n adde. Orontes vero dicitur a veteri 
Ibholiafte Juvenalis ad 1. c. fluvius in Antiochia civitate (quod 
dl , ac magis Latine quidetn i oppido five urbe ) per quern 
Syros ( Juvenalis ) fignificat , ut Virgilius i Et poruem indigna* 
glu Araxes. Denique apud Antiochiarn forfan Vibio idem eft 
ac in Antiochia. HESSEL. Oronti fluvio olim nomen Ty^ 
phonis inhaefilTe fefuiit a gig^ntis nomine, qui fulmine ad 
ejus ripas idtus periit. Orontem deinceps a v iro cognomine, qui 
turn ponte ftraverit, appellatum« In Coele Syria fontes fuos 
habuiL y, Strabo L* XVI. 750. Flinius, poftquam Cafium 
montem defcripfit , fubjicit ifta : at in ora amnis Orontes ^na-- 
iUs inttr Lihakum & Ahtilibanum , juxta Heliopolin^ v. L. V. 
Cap. 22. Hie locus forfan, perperam diftindis vocibus indu- 
xit Vibium , ut in Cafio monte fontes (juaereret fluvii , cu* 
jtis alveus ad lHom acccfdebat propius , Antiochiam rigaturus*. 
t. CROIX. Dodtrina Vibii de Oronte apud Antiochiam 
bibe2ite confentanda eft verbis Strabonis L c. ubi fie : 
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Andochia urbe )* •»t^ Y U t?« km?^^ XveJ^^^ fi^ **f5t*« 

ix**^^ ^ ^^^ ^^^ cye;t^tf8W) cb¥tthlMe-i TsiXkf rl ft»fM^ y^ ^ui 
rSs ^A^^f^Ldiif iU T19P Ai7*«;tf«/*i' Vf4t?^»¥t ^'Aij^tflio-*? t? ^rixs^i 
ft^S *if B-Jixaalctp x»)et(pifir$ii ri}V futr^fc SiAtt/xfMrk StleUCiam 

Pieriam intellige. Quod aiitetn fcriptotum alii Antiochian^ 
Orontem perlabi , pf ateterlabi referunt alii ^ id forfan indd 
fadum y quod ex partibus quatuor urbs laudau coixftmica 
fuit , telle Strabone 1. c* quae & fingulae fuo & omnes com» 
muni muro erant circunidatae» Iftarum aliam praeter-flu« 
xiiTe , eliam rigafle Orontem crediderim. OrUhtem quoque 
didtum &' Zephyris fpiranqbus Antiochiam refrigerare ^ fcribifi 
Ifidorus Hifpal. Orig. L. XIIL c* 2i» Idem Hegefippus L IIL 
Inde civitatem Oricntis ad oftia ejus locac Ravennas anony« 
mus L. V» c. gk Idem L L c. 17. fabulofa afiert : Fluviut 
Orontisg qiu verdt de Syria per cbvitatim Arethufam^ in mart 
ingreditur^ gyraru ipft orient aUm ^olfum ufquc ad Ephefiun^ 
Hodiernum nomen amnis varii varie exprimunt Oron^^ dici 
ab accolis & a Perfis BeirMl-naharaum audtor eft Thevetus. 
Aliis eft Soldino , Tarfarv , Per , Pir. v. Ortclius. In tabulis 
</ Afi falutacur* Orontes caeterum & mons fuit in Media 
& populus circa Mefopotamiam. 0» ' 

Padus 

V. Eridaniis* 

Permeflbs 

V. Scrvius ad Virgiliuni eel* VL V. 644 Itteticon rhohl efi 
iBoeotiae i quae £• Aonia dicitur : de hoc plurima caduni 
fiumina , inter quae etiam Permt^ffus &c. HESSEL« VirgiliuS 
L C* 

Turn canit trrantem PermeJJi ad fiumina &c. 
Stfabo Lt IX* p. 407^ K0M « ut^fAnc'crU It^i *OA^iM$ !« 

^fAPHv Tajy YstTrm^A rov 'AAiu|.7«» vx^e-Uv^ Paufanias L IX* 

L 
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Yidendus Sylburgius* gronoy. Ex Strabone apud Pan* 
ianiam legere jubct n8p^i»<r(r«« Hartungus. Eftqoe & n«p^fl«-- 
r6P meniio apud Statium & alibi paflim. -Nicandro 
in Theriacis v« 12. ntf>^vKroi falucatur* Sic & apud Mar- 
tianum Capellam in Aftronomia eft Parmijfus^ Contra Strabo 
Fifidiae urbem recenfet Termejfum L XII. p. $70. cf. SyU 
burgius ad Paulaniam* De Fermefli hodiernQ nomine non 
conftat« 0. 

Peneus 

» 

y. Callimachus hymn, in Del. y« 10 ^. Catullus epithaL 

' Thet. & Pel. Ovidius Met. L. I. v. 468. If Tzetzes ad 

Lycophron. v. 1)42. & Scbol. ad Callim. 1. c. hessel. 

Bebryces Thraciae populi fuere « incurfionibus celebres , 
quibus & Europam & Afiam infeftarunt , v. Strabo L. XIIL 
p. s8^* &<^i^ proinde fieri poteft, ut in Theflaliam ufque , 
a natali folo baud multum remotam, vidridbus armis pe- 
netrarint. s. CROIX. Inter Thraciae populos recenfet Be- 
bryces Strabo L. VIL p. 29 s- itemque L. XII. p. ^41* ubi 
tamen fubdubitare videtur. Imo L. XIII. p. c. a Thracibus 
eofdem diftinguit. Myfiam & Bithyniam habitalTe , pafGni 
docet Geographus, fed fucceiTu temporis fada generis cum 
Fhrygibus permiftione elTe aboiitos. InteriilTe hanc gentem 
cum aliis Afiaticis nonnuliis , ex Eratofthene Plinius quoque 
tradit H. N. L. V. c. 30. Unde ergo hauferit dodtrinam 
fuam Sequefter, baud Credo facile quemquam oftenfurum. 
Ad Peneum Bebryces nemo locat De caecero , ifti fluvio 
nunc nomen SaUmpria, Antiquis temporibus Araxes quoque 
didtus fuerat , cujus rei rationem hanc Strabo adfert L. XIL 

p. S3 1* tutkii<^a4 Apcfr|i3y • • ^ivk r« gin%^^T,j^a4 ^ dUn »x9b^fti^a4 y 

TJjjr *^oo'a-*» «tjr« Tflv *OhufA7eov f)}|«i>& t« Ttfi^n, Thcilala hacc 
Tempe, defcripta a Plinio L. IV. c. 8* & Aeliano Var. hift* 
L. III. c. I. depi^ miraberis ad Ubbonis Emmii Graeciam 
andquam in Thef. antiquic. Graec. Gronoviano T« IV. Ju- 
cundiHimam vallem , ortus e Pindo , iruus jua luce viridamt 
firtabuur Pm^m^ viridis calculo y amo^nus circn npas gra^ 
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min^ , cafu^ avium cottcentu ; quae verba futtt PUnil Elident 
quoque Peloponnefi urbem Tuus rigabat Peneus , tefte Stra* 
bone L. VIIL p* 1)7. c£ & Ptolemaeus L IlL c* 16. 0. 

Phafis 

I 

V* Scrvius ad VirgiL 6eorg.L. IV. v. 1^7, Lucanus L IIL 
V. 271* Seneca HippoL v. 905. & Med* v» 451. Apolloniu* 
Rfeod» L. IL V. lagi* Valerius Flaccus L. V» v. 49. 178, 
ao^'4l2 & 441. Sidonius carm. VII. v. 74^ 

Amaranto) Ita legit Daufquius terr. & aq. cap, g. ?• l^6, 
Quid fuper fonte pcrfcriptum fit Phafidis , vidcarau«^ Apol« 
lonius Khodius L. II. verf. 401. 

Tnxkif c| 0pUv vtiUii rt KtpKoicts 

fcholiaftes Apolionii Rhodii ; 'Aftttpuvri h ^te^tm^ipni ^ Sq 

M^^ljiloi , , , \ftMfAihi l\ TriMi h noi»7« ' i 9^n m K,tfA;t/^ 

i^<<» !*« Ttf evBetXili upou y^ ificAfdrntq • 'art i\ «6^p«y& op^ |f^ 
K0?iXot9 9 ir^fiT Krvjo-itti w ^ • ^s jPakc-tg ^tpgrof fnitv tLsr^ vSt 

$-Ji}M9'(rtiu Idem poeta L. IIL verC i3i7» 

fcholiafies ejufdem : *AfMtfu>lMt $$v^ ^i^Qa^ap vvkf Kixx^/i 

h T4 iU'ii'ftS • 'o$gif CM T» ,<Pfl6<riJ*^ -xyf/tiA i^t^ivytilat * i J>p(^ 

iiyfius orb. defcript* verC 69 1* 
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fcholiaftes Dionyfii : d^t9 kmvxcw^ viei rot '^fxtlvw 7cMo9 

tS Ktfiuiiit 9rf S^fv trvf^pefitfoi > %^ci top "Stittpov ei}j^t ( » /. rv 

T* ^A9fA%HH o^Hi TO jT^ftTT^r ifldfUp^. Euftathius enarrator 
ejufdem poetae: Or* t^ 'Af-^tf^i' flf^» »Vi** M^*" ^ 4>«e-«« 

ili'rt* «iiT«f. Prifcianus perieg. vetf. 675. 

Naj^citur Armenii fluvius qui vtrticc montis, 

DIonyQi tellimonio utitur Stephanus Byzantinus in \Kof&tpUt 
uti jam obfervatum cffc in, nods pag. 2^^. videri aliquibus 
polilta collegii Reginae focio Eduardo Thwaites ; qui (quem- 
admodum didici ex Fabricii biblioth. Graec. L. IV. cap, 2. 
pag. 27, ejufdemque bibliotii. Lat* L. III. c. 2. pag. S9S-) 
Dionyfii orbis defcriptionem cum vetcrum fcholiis & Eu« 
ftathii commentariis , itemque periegefin Frifciani cum nods 
Andr. Papii, edidit oiiKupv^u^ c theatro Sheldoniano Oxoniae 
i697» Berkelius autem explanator Stephani Byzandni pro 
l7Ft^tvyira4 legit in Dionyfio dTvtfivyircu ; & Holftenius adno- 
tat , Euftathium *«p» rip d^x^^p t?« 't^x^mW fcribere pro '^a-^ol , 
quod fcripfit « t* Upim y^d-^a^, Sed proficifci ad inftituta 
pergamus, Strabo L. XL pag. 498* A««ppsr V dvrip ^il<rn 

f/uycti vclcLfcciy f| 'Aff^iPteCi rdi dfi^ei^ «Ai*'i'> ^s;to/BCiv(^ top tb 
TXavx^p ^ Tw *'lav« SK TjUp 7:Xnc-iiP o^mp iKTeltrJop'^, & p. ^oo, 
Ti^vSirod ^ f» f^9 vvtpxtifdpm ofSp 7ro^tM4i o-vfM:}^ti'^evfitp(^ 

^nryoui. Chrcftomath. ex Strab. geogr. L. XL pag. I273« 

Qrt « ^Actf ^o&^( 9 <| ApjMfyic^ opfAoiff*ip^ , ^i}^Ha4 volttfi^g 
rip Ti '^Jt^cop i^ r«iF TXavkcp > i^ i^ua-tp itg roy TIoptop , icXnciw 

oftstpvf*^ -xixi^u Agathemer L. I[. c. i. 0£»<r<$ l\ 1^ Qiff^L 

\mp y^ "LeifyeLQ^ tts roy HopIop^ OuToi ^l c^i^op Tt '^if\ ra^C 

gtvTHi ToTTiii Tcii tK^oXtU i^^O-t TOUf TTlTyclTc,, PUniUS Hat. hlft^ 

L. VI. cap. 4. Oritur in Mofchii/ Solinus cap. 'i^. Heniocko* 
rum monies Araxem , Mojchorum Phajidem fimdunt. Mela 
L. I. cap. 21. Hie funt Colcki : hinc Phafa erumpit. Qua* 
rum omnium fentendarum fl fiat »%«xf^«WA»^<$ ; apparebit, 
opinor, Fhafidem non admodum longe ab Euxino mari per 
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Colchidem emanare ex montibus, five Amacantis , five An 

JDieniis « ( ^^ ^^ '-^ fA^.ncy 0.(^ /SyiTtM t^ 'XAtiivfliKtii ret ^A^f^ifUi 

tofte Euilathio ) five Mofchis placet. Tradtus ille perquam 
jnontuofiis , neque olim penetratus &tis , facit nimirum , ne 
magnam habeamus notitiam fontis Phafiacu Tamen afFert 
lumen infuper nonnullum Aethicus pag. 4^. Fluvius Faffis 
( is eft Phafis ) nafcitur in campis fub monte Caueafo , ege^' 
ritur in mart Ponticum , currit millia CCCV* & Julius Hono- 
BUS, quern Jac. Gronovio V. C. debemus, pag. i6. edit 
Lugd. Batav. 1696. Fluvius Fajis nafcitur in campo^ ^g^^it 
in mare Ponticum^ currit millia DCCCV. quern numerum, 
' nee immerico , damnat Relandus nofter diflert mifc. I. pag» 
10. Ceterum ifti monies confines Ponto, quaGque catenaci, 
modo generaliter definiuntur , modo fpecialicer ; unde fiib? 
oritur nonnuthquam aliqua diificultas antiquos fcriptores 
inter fe conciliandi. Ad hoc optime (acitMela L. 1. cap. 21. 
Hie furu Colchi: hinc Phafis erumpiti hie todem nomine ^ 
quo am/us eft^ ab Athemfiagora Milefio deduHum - oppidutH : 
hie Phrynifi templum & Ulcus , fahula vetere ptUis aureae nO" 
bilis : hinc orti motites longo /e jugo > 6* , dimtc Rhiphaeis 
conjungantur ^ exporrigunt 2 qui altera parte in Euxinum & 
Maeotida & Tanaim^ altera in Cafpium pelagus ohverfi Ce-- 
raunii dicuntur. lidem alicuhi Taurici , Mofchi , Ama^onici , 
Cafpii, Coraxici^ Caucaji i ut aliis aliifve oppqfiti gentibus y 
ita aliis aliifque dUii nomimbus, Vibius Sequefter , uc tan- 
dem aliquando veniamus ad eum » de monte Garamante 
iluere ait Phafidem. Garamantas^, qui funt populi inter Libyam 
& Africam juxta »sx«t;^W; tefte Servio ad Virg. Aen. L« VI. 
verf. 795, Garamantas, inquam, bene novt.; non autem 
Garamantem montem , 'ubi Phafidis caput fit Numne au<Stp. 
litas fi:riptoris noftri fufficere debet? Qiuis fcit, an condneat 
is mendum ? Tabula Pcolemaea repraefentat Sc ponit fontem 
Fhafidis in Paryadrc monte. At manum de tabulH. £xcu- 
tiendus reftat ,Orpheus Argonaut verf. 747. 

*Elf69bS'* *A,>0^|» piv^« f^iyctCfSfiiTH '^tlotfAOi^t 

£| it &tpfctt^09 9 ^£irii TtbvAii rt f intra y 
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Legendum ^maranto, Ita Apolloniut Argon. L» II. St 
Schol. ejus« CteHas L, IL Amarances montes in Colchide 
. locat Stephanus Phafim^maranuum did fcribit, quod ex 
lis montibus defluat Armenium montetn alii dicunt , ut Dio«> 
nyfius & Euftathius» Poteft forfan haec pofterior opinio 
commode conciliari cum praecedcnte« Quid , fi catena tota 
moncium Amaranciorum nomine venerit, cujus pars ea^, 
quae Phafin efiundit) di<fta Armenion ? Is Armenian ad Ar-* 
meniam ufque produdus cenfetidus eil, ex qua proindci 
Fhafm ortum nonnulli tradunt, quos inter Strabo L, II. 

Meff. GASPAR. BACHET Sr, de MflZIRlAC commru^ 
fur Us ipurcs d'Ovidc^ 4 Rottcrd. 172^* T* ILp.p^ 

In Lazorum patria fluere Fafin , refert Ravennas anony« 
inus L. II. c. 12, Quo facit & Procopius L, IV. Goth. c. i, 

ubi fie I JL6/.;^€Vi it cl'iv rk iti f^i r^v't AiZov^ ihpi* » *^Ci 

'jtoui.A <t>eliri9 ^^itfuif mKiirreu^ SclHcct hacc ita fequiori aevo« 
Contra Scythiae fluvium ^tvh Plutarchus vocat) quod latius 
paullo didtum 9 ex ufu forfan antiquiffimorum temporunu 
Idem id flumen prius A^umm nuncupatum effe pronuntiatj^ 
quam Pbafis in eo merfi nomine macflaretur , qua in re Eu- 
ftathium confentientem habet ad Dionyfii perieg. ad v. 689< 
Cui oiim Bhcm di<Sus fit , quod in tabulas D'Anvillii repe- 
rio,non fuccurrit; interim utrumque nomen hodieque vigec; 
Eafs enitn^ftrc ut*jam apud Aethicum/j^jj, & Rhioru fa-, 
lutaturi Europam ab Afia fejungere olim gredidere nonnulli ; 
teftis Herodotus t. IV, c. 45, ^eiir^u^ dvrn ns7ao$ n « 

'AiytJsr^*®- 9Fo^fMi MBm , )^ <J)*ff-<5 « K<>A;t<^» cf. & PlatO in 

Fhaedone. Oppidum Phafls, fluvio cognomine rigatum, ho* 
die PglifiofUa^ did aflerunt, D*Anvillius ibidem loci looae 
Poli. 0, 

Pantagias 

V. Scrvius ad Virgilii Aen. L. Ill, v. 689. Pantagiac ) Hk 
fiuv'ius Sif iliac , fuum plemis flucret , imphh^t fonitu pamc 
$Qtam Siciliam i wide & Pantagias di^us eft ^ quafi ubiqu^ 
fonans* Hie poftea^ quum Cereri quaerenti filiam obftreperet 3^ 
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eacere jujfus eft numinis volunuue. cf. Silius L XIV. v. 2;i. 
& de la Cerda ad Virg. 1. c. HESSEt. Adde Ovidium 

fefton L. IV. V. 47 !♦ In.finum Leontinum influit Ptole- 
maeus L« IIL c. 4« Caianam inter & Leondnos eodem (its 
pofuitf quo nunc Giaretta , antiquorum Symaethus , fluit ; Fii« 
nius L* III. c. 8- inccr.Megaridem & Syracufas referc ; utrum- 
que falfum , tefte Cluverio Sic. ant L. I. c. |i« qui exVir- 
giiii verbis patere oiiendit , ante Megaricum fmum Panta. 
giam flumen occurrere. Arbicratur proinde cum Fazello 
Dec« I. L.III. c. )« eum tSe ^ qui in finiftra proraontorii , vulgo 
La Croce didti , latere nunc accolis vocetur Porcana : quippe 

05 hujus fluvii utrimque vivo atque praerupto includatut 
{axo , XX ferine cubitos alto. Ut ergo re&e quadrent Vir« 
gilii verba 

- . - vivo proitervehor oftia [axo 
Pantagiae. 
Simili modo faxa rotanum jure did a Claudiano de raptn 
Proferp. U II. v. s7- <& 

facUem fuperan gurgitt parvo* 
« Silio I. c. idem docet. Nee dubicat Dorvillius huic ceL 
viri fententiae acceder^^ In Siculis quippe T« I. p. 206, aU 
veumejus amnis ciirvum^multis anfractibus & rupibus exefii 

6 cavernofis, exfurgere teftatur, prorfus ut a Virgiiio pin* 
gitur. Nomen flumini& diverfe fcribunt« Plurimi6 eft PofH 
tagiaSf Plinio PatuagieSj Ptolemaeo n^L^kx^ v. xU^'^^'Z^^ 
Thucydidi neUii^eti^ Etymon fi quaeras, Serviosi qjiem fe« 
quiturnofter, qmfi ubiqtu fonans vocari aiferit, quod Clus- 
verius ixl rS 7sm!g' «/i<y dedudtum interpretatur,vel podas 
Tc^rr^xf ^tt^ltii falutatus ab inido didus ei videtur ; nam 
fragor feu ftrepitus Graece eft sr«&v(^. Bochartus fuo more 
ad Poenos delabitur. A Syro pJlQ j^ctdan^ projicere 6f cum 
impem propell&e derivandum nomen ftatutt» Nobis jure ihe- 
ritoque utraque opinio lubnc^ videtur & fliramineo ftthda^ 
mento innixa. O^ 
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Pitornius lege Pitonius 

V. Cluverium Ital A. L. II. p. 765. HESSEt. Verum 
fmn nomen nobis fer\ra(re videtur Lycophron , ubi fie ; 

H^c xifitti ^ofMi eft Fucinus lacus , nO»pi<^ eft noftri Pitoj^ 
mus. Plinius L. XXXI« C« 1* aqaam Marciam^ inter retiqu^ 
Deum munera Urbi trihutam ^ quondam vocatam efji Aufeiam^ 
fonnnt Pkoniam refer t. Sic enim MS. eodices legere , tefta- 
tur Hafduinus , qua re prx)inde ftabilitur egregie conjedura 
Cluverii , pro Piconia fuadcntis reponendum Pitoni^. Pergit 
Plinius : Oritur in ultimis montibus PelignQnm ; tr^mfit Marfit 
& Fucinum lacum^ Romam non duh'u petens. Mox fpeci^ 
merfa^ in TtburtinQ ft apcrit^ VI UL M P.fomicibus JtruHtt 
ferduHa^ Primus in urbem d&ccrt aufpicatus efi Ancus. Mar* 
cius, unus ex Regihus^ pojka Q. Marcius Rtx , in praetura^ 
mrfusquc rejtituit M. Agrippa &c. Patct ex di<tis, ncceP- 
fum baud efle , ut Cluverium fecuti forfan apud Vibium 
fcribendum putemus Pico/zitfx, ut vifum p. 16. Certiflimum P^ 
tirnu nomen. Quod idem rede & Cbverius- Plinio reftituit, 
vbi L. II. G. 10). inepte legebatur , in Fucino tacu inve&us^ 
mmnii. Hardtlinos h. 1. Plinium non nominare voluifTe amnem 
arbitratur \ Blondus- contra eumque fecutus Leander legit 
/ttv^n(7i^,.ftatuitque , hoc fluvii nomen fuifle. v. Ortelius*. 
Cluverium fi audias, pones , in Fucino hcu Pitonius ^mnis. 0« 

Paftolus 

. Fabulam inde confinxit Ovidius metam. L. XI. quam 
La(Stantius Pkcidus brevi cohiplexus eft fab. }. LiBcr^ Thra^ 
(ia digrejfus , quum Tniolum montem Lydiat comitatuf BaccJus 
peteretj Siltnus ei aufiigit ; quern Phryges captum ad Midatn 
T^gem 4dduxeru^t, Affiitus ah eo exceptus eft^ & Libero adm 
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viematn redditus^ Quod vb btruficium optandi deus verdam <i 
dtdit; Jiqmd vcllcty a ft peuret. IIU , ui quacque contigiffit^ 
oMrum fieretu : quad ei inutile fiiit. Cui deus pttenti , ut re* 
fiitueretur Jibi , fecit, Jujfus erdrn ad ftumen Pa^olum perveniret^ 
ibique fe layaret , & Jic rediret in priJUaum flatum : unde aqu^ 
Aurei colons ejfe coepit^ Et Servius ad Virgilii Acn, X, 142* 
qui autem in eo difgrepaC « quod Sileno tribuit quod Bacchi 
eft : fie enim Ovidius v. 97. fq. Cctcrura Paftoli flumen au- 
nferum omnes fere uno ore praedicant poecae, ex quorum 
cnarratoribi^s antiquis videfis Euftathlum ad Dionyf. orb, 
defer* V. 8}o. ct & Tzetzes ad Lycophr* & fchoHaftae 
ad Horat Epod. L od. 15* v. 19. Poetarum loca, praeter 
jam citata, fqnt ifta, apud Lycophronem v. 1352. 5fonnum 
DionyC L. X. p. 276. & paffim. Prifcianum perieg. v. 791, 
Tibullgm L III. eieg. UI. v. 29, Senecam Oedip. v. 467 
& Theb. V, 602. Juveqalem Sat. XIV. y. 298* HESSEi., 

Nihil notius* Interim non aurum modo trahit , fed & lapi« 

dem auro commixtum , cui , fi Dis ita placeat , arcae num« 

, Duariae tuto committi poterat gura ; teftis Plutarchus in Pa** 

itolo , apud quern legendum riw<*r«f V « dvrt^ j$ ^'5-(^ d^ 

yi;/»«f w/f»| pro «/.Kf)*^J/v£»{ , quo nihil ineptius. j. c. DE paw. 

It fluvius fuo jure didtus x^vvo^^Ui^ pal^as quippe aurivel 
aureas arenas ex aurifero monte Tmolo , ex quo prodibat , 
fecum ferre fuevic. v. dodta commentatio Bartheiemii in hift. 
de TAcad. Royale des Infcript Tom* XXI. p* 19 fq. s. CROix« 

Mihi verofimilis non minus videtur , in Plutarchi loco a Pa« 
vone allato, Th. Reinefii conjedtura in Var. Led. III. 14, 
P» SS7) qui dvf^i/Mj^ emendat & docet, antiquis Graecis 
tivfli aurum notaiTe praecipue , quia ait Plutarchus , ^mipuxar^ 
^ wi rhv XpvflT^y & quia Padolus aurum vehebat. Sed qudm 
Plutarchus mox fubjungat: o«-*k*5 ilifoi <pS^%i Mkdainy, o-ix^ 

nmiireirrwt UtttcrtitxS ^pvp«c» fbrte, videbitur commode pofli^ 
legi «^«p«^vAtf|» forma rS lepvpo^eyc^ > vel retineri <»pvp«^J- 
A«| forma uieA*(pkf(^, ut lapis hie vocetur cuftos agri^ gam** 
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pi circa PaAolum. Verba tamen fuperiora magis innuant^ 
auri coftodem fuifie vocatum. 

d'oRVILLE in eruica varmu p. 220. 

Fluviorum auriferorum feriem fi quis videre cupiat, adire 
potcrit Franc. Lud. Trcitlingcri eruditam commentationcm 
de Aurilegio praecipue in Rheno , quae prodiic Argentorati 
t. 1776. forma 4ta. Padloli autem, & iuud & alterum xpv- 
v^ffiit nomen merfis in ipfo deberi fuo more refert Plutar- 
chus. Aurum , quod in eo gignitur , Daricum dicft idem , 
flumenque tU tIv iv^eitfi^a xcxwop delabi adjicit Felicem fi- 
num itidem ex auro , quod excipit , appellatum fufpicatur 
Ortelius , nomenque fuum cum infulis , eo tradtu fparfis > quae 
& ipfae fortunatae dicantur> communtcare^ Curfuen amnis 
Herodotus ita defcribit L V. c. 105. top UttKrstxhy 09 trtp^ 

^tiyfAA x^vtrcv nM^6fitt9 ttt rev T^^A^v* iti ftlo-iff r?$ »7«* 

Quibus addit ifta Strabo L XIIL p. 625. fu y l Hctxrsf^ 

Xoi $t7fo rev TfMiMv ^ tut%^f^M9 r^ 7r«X«<o» x^^^^^ '^yfca ^cXv^ 
i^ •V Toy K^7<rtfv XiyifAivn ^Xcvrcit » 3^ rSv 9f&yoitAt9 dttrw 

Phacelinus 

Phafcdinus vel Phacelinus legit Cellarius, quern oonfulerd^ 
debes G.. A. L. II. c. 12. HESSEL. Prius fcilicet legeba* 
tur PhaetelinusM quod nomen & Lcxico fuo fic inferuit Or« 
telius, qui tamen, eo dudlus, quod apud Boccacium eft 
faecclinus , quodque Dianam Factliaam hOc tra<3»] memo* 
rantveteres, primus fufpicatus eft, legendum FaeeHnus. 
Hoc fluvii nomen e Graeco audtore petiifle Vibtum, arbidra- 
tur Cluverius Sic. ant- L. II. c. 5. apud quern fuerit <i>«»i* 
xtvci TForAficef. Neque dubitat , quin JUelas , quern Ovidiut 
Romano more Melam dicit faftor« L. IV. v. 476. idem fit 
cum Phacelino noftro. Alias quoque Mylas falucatus foiffe 
videtur Fazello » qui fcilicet id inde coliigit » quod Mylas 
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oppidum , Appiano Bell. civ. L. V, c. & Straboni L, VL p. 
266. Ptolemaeo L. III. c. 4.. aliifque memoratum , rigabat 
is ^fluvius. Digna funt Fazelli verba Dccad* I. L, IX* c. 8. 
quae heic legantur. Ita ille : „ Ulterius Mylae fluvii , 
„ Nuciti hodie nominati oflium patet , qui ab aquarum ni- 
„ gredine, id enim Melas fignificat, quam adhuc habet, 
„ id fibi nomen contraxit, cui nigral etiam hodie arenae 
„ conveniunt. „ Sic ille Melani Mylamque promifcuc di- 
dlum arbitrator ; qua de re fubdubitare licet. Diana , cu* 
jus templum prope Mylas erat, quaeque Facelino fiumini 
nomen fuppcditafTe videtur ; Faul'ma Lucilio in tertio Sa- 
tyrarum didla eft, quern locum excitat Pomponius Sabinus 
ad Virgilium L. IL Aeneid, v. 1 Lf r his verisis 

* •• m> Et , facpc quod ante 
Optajli, freta Meffanae & Rhcgina videhis 
Moerua; turn Liparam £• Facdinae templa Diana^^' 

Adjicit autem Sabinus , vel extrito s pronuntiare Luciliumi 
pro fafcelina^ vel, ut alii volunt , facelkcm a facibus didam«. 
Servius ad eqndem Vlrgilii locum fimulacrum Didynnae 
Dianae ab Orefte , occifo Thoatite , fublatum & abfcondi- 
turn zffefdfce lignorum refert, uncfc & Diana Fafceliiis dU 
catur , non tantum a face , cum qua pingitur , propter 
quod & Lwcifera dicatur. Cluveria judicc , /i/c^/i/w vel/i- 
fcelinae vox a grammatiqis ita confidte eft, fabulam dcOre- 
fte atque Iphigenia explicantibus & ex Latino fafces etymoa 
petcntibus, quod redtius e Graeco ^«W.<^, quod iafcem 
lignorum itemque baud tsLtofacem denocat apud vejtres, & 
Germanico Fackel apte refpondet , deducendum er/t. Reji« 
cieoduiQ proinde Fafcelinae vocabulum , quod legebatur apuci 
Silium ItaL L, XIV« y, 2^0, maxime quum & Colonienfisr 
codex ibi habeat Facelino* Heic autem corripitur penuldma 
vocis , quae apud Lucilium producebatur. Ita eniiii SiUus : 

Mi^U Tfiaanteae fedes Fac^lin^ Divae^ 
Pelomm, quod reftat, promontorium hodie it faro di MeJ^^ 
Jina , Mylae tiwng Aiila^^o , Fagelinqs fluviqs vel ^\^\m 
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Pifaurus 

Lucani locus extat L. II. v^ 40 ^« 

In laevum eecidert lotus , veloxque Mctaums , 

Cruftumiumqtu rapax , & junBus Ifapis Ifauro, 

five, ut Hugo Grotius legit, 

fy junBo Sapis Jfauro^ 
five, ut alii legunt, 

& junBm Sapis Ifauro^ 

Catullus carm. 82* v. ;. ita: 

Praeterquam UU . tuus moribunda a fedc Pifauri 

Hofpes inaurata pallidior ftatua, 

quern ad locum IC Voilius pag, jog. ed. L. B» 1691. difpu- 

tat de hoc Vibii loco. HESSEL^ Pi(aurum , Umbriae op- 

pidum , Ravennas anonymus X. IV. c. j i. Pefaunm^ L. V. c. i« 

Pefaro nominat, atque Gc hodieque accentu in primam retradto 

fyllabam Pefaro nuncupatur. Cognominem habuifTe fluviutn » 

ex Plinio L, HI. c. 14. videtur patefcere , ubi Pifaurum cum 

dmne. Aggenus quoque de controverGis agrorum in Italia 

Pifauro fiumini , inquit , latitudo eft adfignata catenus , quo- 

vfque adluebat. Metri ^ufTa Ifaurum dixifTe Lucanum arbi- 

tratur Cluverius It. ant. L. H. c.^. Verum , fi Sapis Lucani 

eft lUo di Cefena five Savio , quod Baccio de vinis Italiae 

L. V. aliiG^ue & D'AnviUio placet, nimis remotus erit ab 

Ifauro , quam ut huic jungi a Lucano dici pocuerit. Pi- 

fiurus hodie Foglia Homen habet* O. 

Phoenix 

A Sequeftre longe diffentit Herodotus, quiL. VH. c. 200. 
Bhoenicem in Afopum incidere refert. En locum ; "fir^ ^f 

cLXbJl^ ^«iy<| Tt^fjCoi u fciytti ^foi ^tCitf*C^it9 rS ^ArtwS * 09 
9K r£t u^w nr7ea>r fistp h rot ''Arttifov ix^ti^, tubltt Vt rip 

9iyAdK • h It Tfi) fAf^et^v ^oiviJt^ Ttclctf^iS 3^ 0ep^M;rvAl*r» juv- 
ft>yi rk ifi » rr, Svousi, ^At6'tA.n Kitreu > ;ra(p «y H vctfuffitif • V^^-^jr^f 
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iV ^clxots'vxtf ixitioTt )$ %&>fO( vifA ocvriy svft/^ ab coque ^ utl 
Cafaubonus obfervat , paullum diffentit Strabo L IX. p« 42 8«. 

iioca-(P(iyoc y ^ jf *Atf'u«i^9 oakuvv/u^ rerip ilfmuUvoi^ AffwatH^^ uf 

Tu(p(^ 'aXuriov hUvulou ' ^otiiot JC ilvh M (s>£§nA9'av\»i el'sr^ 
'A^omS vtvlfxdiitxx, Ceterum poft Paehifos in edit« Florenu 
ponitur Phoenix Tkeffaliae fiuvius eft, HfiSSEL. Vocem 
Phoenix efTe bonae notae , etfi alii fubftituant Phocias , pa* 
tet ex ardculo Jpidanus. reland. Pro Epidano redius 
leges Apidanunis nil stamen mutandum puto, fynonyma 
cenfuit efle Vibius. Falfa tradere , ex iis quae fupra ad A4>« 
lancm dicta funt , patet. Phoenix in Afopum incidic prope 
vicum Antheiam. Nomen Phoenici debet heroi, cujus fc« 
pulcrum ibi oftenfum , auStor eft Strabo 1. c« Aegienfem 
praeterea agrum Achaiae rigabat Phoenix, laudatus Paula- 
niae Achaic. c. 2|. Quae urbes , regiones , quique montes & 
portus eodem gavifi fine n^omine , docebit Ortelius. Plurimos 
dedit Ptolemaeus. O. 

Pachynos 

Videamus, qoomodo Sex. Pompeii interitum tradiderinC 
memoriae fcriptores & Graeci & Latini» Sic igitur Strabo 
L. III.' pag. 141. *0 y«JfX0if ivIS Dels-®- ix KofJ-J€«ff (r«- 
h^\%i y^ fjuic^ov iv Totg iSyi^trt 'WoXsjuLncug xfdvovy v^tgov 'ZtxOJxv 
d'ssi^/ifnv ' UT sxtsrco'wv IvSivis ug r«y Avixv^ ocXag xyal ruf 
'Av7<wv/tf 5*^ ocnyywv , iv MiAvrw x«7fVf£4'* ''^i' iS/w. & Chrcfto* 
math, ex Strab. geogr. L. III. pag. 1216. Tli^?^ ^Hx Ko^ 

irx ^ e| oixfTtig Ixiswuvy zsXivvocg tig MiXiHoVf f^ xXag wl 
Tuv *AyTuviit ^fXTTry^Hvy olvlS it^xiTvog trOiivTuv-sif. Appianusi 
Alexandrinus de belL civil. L V. pag« 11 88. edit. Amftel. 

1670. Tht^ il rh fjiXy y^xTtfv ivri juLtrt^^ocrevO'ev ^Arruvieo* 
xvTcv ti Tov TiofMZiitoy rtv^xfocaio^h tr®^ QioZilx fv M<7^cu xa0« 
jfixxvevi urt &' efvrjj fAmmy c*|ef rng vvrl vSgfvgi )^ »X^S** 
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twv^it. Ex quibus locis difcimus, interiifle Mileti alterum 
Pompejum juniorem* Ceterifcriptores toquuntur Afiam, ut 
Vellejus Paterculus L II. cap. 79. Explicatis quippe utrluf- 
que partis clajjihus , paent omnibus cxutus navibus Pompejus 
Afiam fuga pctivit ; jujfuque M. Antonii , cujus opem petUrat^ 
dum inter ducem & fupplicem tumultuatur > & nunc dignita^ 
tern retinet , nunc vitam precatur^ a Tuio jugulatus eft, Flo» 
rus L. IV, cap. H. Perditis enim rebus profugit ; Afiamqut 
velis petit ^ veruurus ibi in manus hojiium & catenas^ 6*, 
quod mi/errimum eft fortibus viris , ad hoftium arbUrium fub 
percujfore moriturus. Aurelius Vidtor de vir, illuftr. cap. 84. 
Rupto per eundem Antonium foedere , Sextus ab Augufto 
( eundem Pompejum foedere , ab Augufto fufpicatur legendum 
efle Andr* Schottus , libente Anna Tanaq. Fabri filia littera* 
tiffima ) per Agrippam navali proelio vi6ius in ' Afiam fiigit , 
ubi ab Antoniams militibus occifus eft. ibi notabis hacc verba 
ab Antonianis militibus : per quae ( uc earn in tranfcurfu , 
quamvis cum Cafaubono faciens , atdngam rem ) ftat ^ quo 
minus reprobentur ilia Strabonis verba fuperiora L. Ill , fic« 
ut exhibica nonnumquam fuerunt ; Jtr« r Jy ^Avluyia ^f»» 
TiojTuv pro t;9« rSv 'Airr<uy/tf ^focTnySv. Age vero, Eutropius 
L. IV. cap* 3« Interim Pompejus pacem rupit^ & navali proe* 
Mo viHus ^ fuguns' ad Afiam ^ interfeBus eft^ Quod liberius 
vertit Paeanius hunc in 'modum ; OJ fJiv i/nstvsy iv) ruv raov'* 

/Kax/cc 3^ dyi^^ih^ Unus 9 quod fciam> Dio Cafllus Midaii fa- 
cit mentionem: ita enim ilie L XLIX. pag. 40 1. edit. Ha« 

pov. 1 606. Ktfff ivily laiiidi^xyTi; 6 Ti Tirii^ 9^ i ^^^vt^ sv rt 
S^ rSro AvTuvt®^ ivQv% /tuv w* 0f7«; imTTstXt c^iviy^ 'Ivx 

uisodxvii. & reliqua. Sed VolTius ad Velieji locum Dioni fidem 
derogac , accredens Straboni aequali fere Sex. Pompejo. Por« 
ro autem , ut a Vibio Pompejorum Fratrum alter dicitur ju« 
venis , ita eodem nuncupatur nomine a Floro didt* loc« 
Tanta mole belli penitus ( Graevius legit pet'uus , id efl « infe* 
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flatus) in Sicido fmo juvenis opprtffus eft. Quin immo Pom- 
peji vocantur ambo juvenes ab eodem Floro ibid. Mer ju^ 
vcnum in Hifpania occi<Urat^ alter fuga evaferat. Quid jam 
de noftro dicam auAorc ? Fortaffis cum haud bene peritura 
hiftoriae Geographiaeque induxit in errorcm Lucanus L, VII. 
>crC 871. 

Hefperiae clad<s ^ & fiehilis unda Pachyrd^ 
Et Mutma , & Leucas puros ftctrt Philippos^ 

ubi Lamb. Hortcnfius hoc adnotat ; Cum Scxtus Pompejus 
totum Siciliae litus inter Mylas & Tyndaridem armis teneret 
O^avius Agrippae negotium dedit eo trajicUndi cum parte 
copiarum. Ceterum poft varia proelia terra marique Pompejus 
viSus Siciliam deferuit^ oHo & XX fiipprejjis navibus ^ captis 
ceteris aut incenfis. & paullo inferius ; Undam ftab'dem Pa^ 
chyni [return Siculum dicit , ubi dimicatum navali proelio , & 
Sex. viBus fuit. nee non Joann. Sulpicius illud ; Pachyni 
Montis in Sic ilia , apud quern Auguftut & M, Agrippa Sextum 
Pompeji filium navali proelio fuperavit^ Minus accurate lo^ 
quitur interpres. uterque : attamen rei geftae verita$ lie fads 
elucet inde. Itaque pro Pachifos legendum vidQretur Pachy^ 
nos in Sequeftre. Tu vero , mi ledor > 

fiquid novifii redius iftis^ 
Candidus imperii; Ji non^ his utere mecum^ 

Pachynum pro iluvio circa Pachynum promontorium^hodi^ 
Cap0 Pajfaro vel Pi^ffalo , quod caput pajferis interpretatn^ 
Maurolycus , agqofcic Arecius , ce(te Orcelio^ Q. 

Rhenus 

Rheni curfum ita defcribit Caefar L. IV. c^ 10. Rhenus 
Oritur ex Lepontiis , qui Alpes incolunt & longo fpatio per 
fines Nantuatium^ Helvetiorum ^ Sequanorum^ Mediomatrico* 
rum ^ Triboccorum ^ Trevirorum citatus fertur ; 6», ubi Oceano 
adpropinquavit , in plures diffluit partes , multis ingentHfufqut 
infulis effects , quarum pars magna a feris barbarijfque natf^ 
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tubus mcolhur - « ^^ multifque capUihlis in Ocedtium inflmt^ 
Quid fibi heic multa capita velint, quibus in Oceanumin^ 
influere Rhenum Caefar fcribic , quum tamen alii fcriptores 
bicornem fluvium dicant & bifido meatu divifum efTe, alii 
Uia Rheno oftia adfignent , exponit Cellarius L II. c* )» 
Quod autem Vibius Germaniae potiflimum vindicet amnemi 
hoc ab eo maxime tempore valuit, quo Cisrhenanae Ger« 
maniae nomen ortum eft. Nam antea & Germaniae & 
Galliae rede poterat did Rhenus , quas inter decurrebat 
medius« In Italia quoque Rhenus eft, parvus didus , cui 
& in vernacula nomen eft Reno, In eo triumvirorum infula 
fuit prope Bononiam, quae hinc Silio Ital. L. VIIL v. 60 1« 
falutatur /^rvi Bononia RJuni. 0. 

Rubicon 

T. Lucanus L» T. v« 21). ubi Gc: 

Fontt cadit modico ^ parvijque impdluur widb 
Puniceus Rubicon^ cumfervida conduit aeftas t 

Ferque imas ferpit valles^ & Gallica certus 
Limes ab Aufoniis difterminat arva coloms, 

HESSEU 

Citerioris Galliae & Italiae terminus is amnis erat, quern cum 
exercitu tranfiffe nefas. Unde C^ftfytf/* apud Suetonium c. 32* 
confecutus cohortes ad Ruhiconem fiumen - - pauUum conftitit^ 
ac reputans^ quantum moliretur ^ converfus ad proximos ; etiam 
nunc ^ inquit^ regredi pojfumus ^ quod Ji ponticulum tranfieru 
mus, omnia armis agenda erunt, Ponticulum quum dicitj in« 
dicat fane , baud magnum junxilTe iiuvium. Qui quidem 
cuinam hodie refpondeat fluvio, non convenit inter erudi- 
A.6^* Scilicet defluit ad dextrum latus Arimini in Adriaticum 
mare Aprufa vel Apefa flumen , ad finiftram Ariminus olim ^ 
nunc Maricula didtus. Prope Caefenam a laeva deproperat 
in finum eundem Hadriae Ifapis. Ifapim inter atqueArimi* 
num amnes , propior huic Lufus^ ifti propior Pijfatellus de< 
currlt , in qyem tres incidunc rivuli , quorum primus Ma* 

talardus^ 
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^[dardasi niedius Argoffie nom&[i hafaet, ultimus h^ud pro* 
Gul oftio Piffatelli Amniculus Sabiniani audit Haec ita in 
tabula ampliori depidta Tiftuntur > quam Rubiconi fuo Jaco<? 
bus Villanus, cujus itiox nientio fiet, adjecit Equidem 
apud alios , & in his apud D'Anvillium , Ariminum five Man* 
culam Marcchia & FifTateiluin Fiumicino nuncupatum re« 
perio, quod & ipfum amniculi Sabiniani nomen e(l« 

Ex ifiis duo iunt flumina» in quibus caxdo litis vertitur ; 
Lufo , pro quo Ariminenfes & Plfciatdlo , pro quo Caefena* 
tes , utraque pars , tanquam pro aris & focis , acrius quam 
par erat , & conviciis magis quam rationibus pugnarunt , 
quod judicium eft Petri Mariae Kavinae in Faventia rediviva^ 

Qjuibus quidem placet, amnem Lufum pro antiquo Ru« 
bicone accipere , .illi ad Strabonis ftatim verba provocant |^ 
qui L. V, p, 2Z7. fatis vage quidem 'pat/fiW *«7<*|t; 'Af>/- 
fMw )^ 'pAWfmi ait, aft p. 217. ita habet: ^Aovaliot ^t y^ 

J. ■» • • 

. 'A^ifuvu, Verum his ipfis fibi potius & Pifciatello amni 

favere Caefenatiura patroni arbitrantur Geographum. Similis 

eft controverlia de Plinii loco , utrinque allegari folito L« III. 

C. 1$. In or a fluvius Crufiumium , Ariminum colonia fiumamnu 

bus Arimao & . Aprufa. Fluvius hinc Rubico , quondam finis 

Italiae^ Ab eo Sapis &c. Heic qui Arimini partes fequun- 

tur , Aprufam hodie Aufam , Rubiconem Lufum efTe conten* 

dunt ; qui Caefenatium caufTam defendunt , Aprufam, Lufum 

Rubiconem Pifciatelio ftatuunt. Vibius nofter , Arimino pro* 

pius defluere Rubiconenl diim tradit, Ariminenfi Lufo 

favi^re creditur ; v^rum Pifciatelli patrocinium qui fufci- 

piunt , Sequeftrem riiodb oftiuni refpexifle refpondent , cujus 

intuitu pbtuerit laxiori fenfu'juxta Ariminum dicere Ru-^ 

bicdnem. 

Cui dodtorum virorum aadoritaS tion eft pro nihilo*, ille 

plures pro Pifciatelio quarh pro Lufo ftetiffe deprehendet. 

£o pertinent Bdccacius in arciculo de RubiconCj Blondus 

in Italia illuftrata , qui Rubiconem nunc Pifatellum ab ac 

Golis quoque Ruconem vocari tradit , atque marmoream tabu^ 

M 
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lam in fehtentuie fuae praefidium afibrt , quae hodieqiie '; 
eum fluvium in publica via duobus pafluuiii millibus a Cae- 
fena pofita cernitur atque fie fonat : 

JVSSV. MAN DAT WE. P; R. COS 
IMP. MILL TYRO. COMILITO. 
MANIPVLARIVE. CENT* TVR 
MAEVE. lEGIOKARIVE. ARMAT* 
Q.VISaVIS ES* HIC. SISTITO. VB 
XILLVM. SINITO. NEC. CITRA 
HVNC. AMNEM* RVBICONEM 
SIGN A. ARM A. DVCTVM. CO 
MEATVM. EXERCITVMVE. TR 
ADVCITO. SI. QVIS. HVJVSCE 
JVSSIONIS. ERGO. ADVERSVS 
lERIT. FECERITVE. ADJVDICAT 
VS. E S T 0. H O S T I S. P. C. A C. SI. CO 
NTRA. PATRIAM. ARM A. TYLER 
IT. SACROS. Q. PENATES. E. PEN 
ETRALIBVS. A S PO R T A VERIT. SA 
NCTIO. PLEBISCITE SENATVS 
VE. CONSVLTI. VLTRA. HOS. FI 
VE€. ARM A. PROFERRE. LICEAT 

NEMINI 
S. P. Q. R. 

forto Leander Albertus Bononienfis iddem in defcriptione 
Italiae, quern tamen aeque ac Blondum in definiendis hujua 
tradtus fluviis male verfatum oftendit Cluverius in Ital. ant. 
Is. I. c. 28. Dein Nicol. Ferottus epifcopus Siponcinus in 
cornu copiae , voce Occido , ubi Caefeoae agrum Sapi ac 
Rubicone divifum efle commemorat Andreas fiaccius quo- 
que in verfione Appiani nunc PiffattUo vocari Rubiconem 
docet Job. Ant. Maginus tandem in topographia Romandic 
la^ habet: PiJfaulLo Rubicone. Ut nunc alios mittam, 
data opera Scipio Claramontius , Caefenas , in hiftoria pa- 
triae urbis, quae Caefenae a. 1641. 4. prodiit in lucem, at* 
que recufa in thef. antiq. ltal« T* YII. legitur , multis argu* 
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nendi , ex prifcis atiftoribus atque ex confenfu recetitioruni 
petitis , contra quendam Clementinuni> qui pro Lufo fcri. 
pferat) oftendere nititur, nullo modo dubitandum, quin. 
Pifdattllo fueriC Rubicon^ Atque inter alia tx Friderici IL 
Imp diplomate > a» 11^ ^« dato & ex Uberti vice-Comitis , 
^ui Caefenates inter ac Ariminenfes in controverGa de fint« 
bus arbiter federat , jadicio patefcere contendit , ipfos Ari- 
minefifes faeculo XIL Fiflateilum pro Rubicone agnovifle. 

Non (erendam banc injuriam ratus Jacobus Villanus , Ari- 
minenfis, eodem anno 1641 Arimini, itidem in quarta for- 
fna Ariminenfem fuum Rubiconcm edidit , thefauro quoque 
antiq. Ital. infertum , in quo fluvium per profopopoeiam in- 
troducit aflerentera fe Ariminii eflfe non Caefenae, atque 
argumenta Scipionis Claramontii refellentem. Is fergo & loca 
veterum fibi favere perhibet, & noftra potiffimum Vibii 
verba tirget , & marmorcam tabulam paulo ante expreffani 
ridet , eamque vel a Blondo effiiflam vel pofftam, ab Aii- 
guftino Tarraconenfi , Grutero , Cluverio', ^liis certatim ex- 
plofam tradit ; ex ftatutis etiam Caefenatum conatur often. 
dcre, Piflatellum non fluvium fed rivum cffe, qui emendi- 
catis faepe aquis fluat & invitis. Movere ifta a Villano , ae- 
que ac fimilia a Raph. Adimaro de fitu Arimini , propofita 
Harduinum , ut ad Plinii locum Lufum prifcum efTe Rnbi- 
conem aflereret^ 

Biennie poft, a. 164). ne Caefenatum cauHam dereliAam 
daret ac defperatam , Vincentius ipfe Caefenas iterum At 
Rabicone antiquo adverfus Ariminenfes fcriptores difputare 
aggreflus eft. Et iftud opus in thef. antiq. Ital. T* laud, oc* 
currit . Ciaromondi hie veftigia legit , ejufque placita ad* 
verfus nuperum quendam Ariminenfem hypodidafcalum, qui 
forfan ipfi Villanus eft, defendit , neque convigiis parcit 
ftrenuus beilator. 

In eodem thefauri volumine porro & P. M. Kavinae opus 
extat, cui is Faventiae redivivae titulum fecerat, quodque 
Faventiae Forma 4ta anpp. 1670 adfpexerat lucem. Hie Ari« 
ininenfium rurfus patrocinium fufcipiendum ratus « Yit^i} 

M % 
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tefiimonium clariffimDm efTe pronuntiat, atque ex idnere 
Caefaris, quern Suetonius, Appianus aliiqueyi^ luctm (pri-f 
mam ) ad Rubicenem & paullo ante diem vel circa folis or^ 
turn pervenifTe Ariminum teftantur, meridiana luce darius 
patere ait, propinquum Arimino Rnbiconem extidfTe. Ne^ 
que iter illud prorfus fex millianum Aiifle , calculo infiicut<> 
declarat , quae proinde diftantia locorum ad fpathim , quod 
Rubicone ad urbem Ariminum intercedit , probe quadret 

Quibus" fcriptis utrimque ea lis inde ab a. 1 670 conti- 
nuata fit , non fuccurrit. Nuper tamen R. P. Angelus Ca« 
logiera> Camaldulenfis ordinis monachus, &fciculos opufcu- 
lorum, ut Italice efFert, fcientxficorum & philoiogicorum 
edidit, quorum parte quinquagefima eademque ultima, edita 
Arimini a* 1756 , duas recenfec epiftolas^ ad ean4em con- 
troverfiam pertinentes. Iftis Job, Blancus, vulgo Bianchi, 
Gabr. Mar« Guaftuzzium denuo pro Lufo , coniraR. Patrem 
Joh. Angelum Serram pro Pifciattllo contendere docet 

JViiflis Italis , Cluverium tandem audire lubet , qui ante 
Scipionem Claramontlum fcripfit, & in Ital. ant. I. c» Ru* 
biconem non tam ipfum Pilateilum, quam potius ilium, in 
quem Pifatellus incidit, cuique Rugarpe vel Rigone yel etiam 
l/rgoTu vulgare nomen eft , ex antiquo Ruhiconis refiduum, 
ede ftatuit. Eft autem idem, quem fupra Argojfam &lutari 
*fcripfimus. Dein Rubiconis oftium ab alio, quem itidem 
paullo inferius recipit , Sabiniani fcilicet amniculo , fiume di 
5avig/2tf«o vocari addit. Litem egregie coniicere poffet Theo- 
dofiana tabula, fiquidem locorum diftantia curatius foret 
(pxprefTa^ Neque Ptolemaeus quicquam heic effidt, quippe 
apud quem Rubiconis oftia inter Ravennam & Ariminum 
indicantur. 0« 

Rutuba 

Ejus meminit Lticanus L. II. v. 42i« 

Dexteriora petens montis declivia Tihrim 
Unda facit , Rutubamqut cavam^ 

if. Cellarius G. A. L. II* v. 42»i« HES6EL. Maridraae 
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Liguriae oppidum fait Albium Intemelium , poft Albintemc- 
lium faluUtum, quod ab accolis Vimimiglia nunc vocari 
confuevit* Ad orientals ejus latus deiluit Rutuba flumen, 
quod Flinius male ad finiftram Intemelii locat L* III. c* 5, 
fiumai Ruuihdj oppidum Albium Intemelium , fiumen Merula &g^ 
Hie Rutuba Plinii vulgo nunc la Rotta & corrupte Ri>don4 
id ei): Rotta rio falutatur. Eundem e(Te cum eo , cujus memii 
nit Lucanus , in Ital. ant* L. I. c. 8. putat Cluverius , quod 
tamen yix concedi poteft , videtur enim Lucano fermo efle 
de iluvio in media Italia ex Apennino defluente. Itaque & 
Ortelius & Cellarius diverfos effe fluvios fufpicantur. Quod 
in Tiberim incidere hunc Rutubam Vibius dicat, vix enim 
dubito, quin ita fcripferit, adeoque conjedturae Simleri re» 
ceptae poenitet , id facile video, ex verbis Lucani, quae 
perperam more fuo intellexit nofter, eife exortum* Caete* 
rum Rutubae hujus altum ubique fdentium. O^ 

Rhodanus 

lillus L IIL V. 447, 

Spumanti Rhodanus^ profcindens p^r^u compos y 
Ac proptre in pontum lato ruit incitus *alveo^ 
Auget opts fiaim fimUis t tackoqut liquorc 
M'lxtus Atavj quern ptrgitihus eompUsffis anhcf^ 
CunHantem immerfit pelago^ raptumque per arva 
Ferrc vetat patrimn yicina ad li^tora mmefi. 

c£ & Claudianus in Rufin. L. U. v. iii. Aufonius cfer^ 
urb. carm. g. & Mofell, v. 479. 

Tyrrheno ) Proprie GalUco finui maris mpditerranci. HESSEL. 

Ex quo primum Phocenfes in Galliam adventarunt , Grae- 
corum coloniis iparitima ejus rcgio & ad auftrum pofita fte- 
quentata fiiit Bona pars quoque verborum Graecorum in 
vernacula Provinciae lingua fuperftes deprehenditur , neque 
dubium eft , quin Rhodani nomen debeatur Gfaecis. Ho^ie- 
rus , ubi valde rapidum fluvium defcribit * 9rg|;* p«^*w» didt 
Iliad. XVIII. v* S76 In quo loco fic conftituendo etiaipfi 

M 5 



iSl NOTAE VAHTiaRVM 

fion convenetit prifcis Grammaticis , fiquidem ZenodotiJB 
fet^otxcify Ariftarchus p^^vA^y legit , v. EtymoLm^n. pag. 701. 
ed. Sylb* & Euftathius in v. citatos, ipfe camen Euftathtus» 
fpurius Didytnus, codices omnes fcripti vulgarem ledtionem 
^abiliunt» Significationem vocis autem vox KixiMa, , qua^ 
|)f aecciFit , fads fuperque declarat. Qpid , quod hodiej^ue in 
Celcico £ritannica lingua (dans le Gallois) rJudeg notat rapida 
ifurfu profluen, Qois autem non perfpiciat , quam prope ad 
Rhodani nomen id nominis accedat? Caeterum^ ubi de maii 
Tyrrheno loquitur Vibius , iilud cum Gallico finu confunderc 
videtur. His , a viro quodam amiciffimo fubmifiis , adjicio , 
Vibium Tyrrheno mart nimis iatam fignificationem tribuere. 
£.hodani curfus praeterea egregie ab Ammiano Marcellino 
li. XV. c* 28* pingitur. Oftium ejus quum difficilioris jam 
^lim aditus efle- videretur , partem amnis, fofTa per campom 
lapideum , quo naturae miraculo & ipfe fuperiori anno ftu- 
pui , in lacum Maftramelam dedudta , Marius navigabili al- 
veo eftudit. v. Mela L. II. c. s« ^luf^ in jungendorum ma- 
rium fiuviorumque moliminibus de, hoc argumento dixL 
Nomen Rhodani, utnotum, prifcam fere formam fervat 
Germaniae fluviis male Rhodanum accenfet Mela L. IIL c. )• 
De oftiis ejus v.- Piinius L. IIL c. 4. cf. & D'AnviUe notice 
de la Gaule. Ef idani nomine Rhodanum nonnunquam venifiTe 
olim , monef^^OrteKus. Id non nifi per vitium fcripturae fa- 
(ftum videtur. Saltern doAiffimus Schneiderus in Oppiani , 
quern proximo anno , 'apud nos dum haereret , expurgatifli- 
mum edidit iu lu^em) L* III. a^ivrixai» v. 62s i ubi lege* 
batur prius 

JK.g>.T*/ - - - - 

vel hvTs^p 'iif>iitA»o7o &c. commode reftituit ^ivrtpoi h *p«- 
iamc ; forfan tamen loco is hie H ponendum. 0. 

Strymon 

Sic , nam Graece i^r^v^m. de gelu v. Ovidius trift. L. V. 
^leg, 5. V. II- de Thrada v. Lutatius ad Statii Theb. L. Ill* v. 
5»6. & L. Y. V. J 88. H£SSJEL. Mf. Strymon. recte. GRONOV 
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Ratio , quam afiert HeiTelius , non ftringit^ Quemadmodun^ 
emm a Graeco TDJirm fit Ladnum Plato, fie & a Jnrfvft^v 
Strymo» Verum Graecas fere formas amat Vibius. Hodie 
Strumona itemque flavins Jtmboli falutatur ab urbe, quam 
oftio fuo propior rigat» Qui Marmara did aiTeiit Bellonius » 
citatus Ortdio, confundit ipfum cum Ponto amne, quern 
non minus ac Strymonem alii Thraciae, alii Macedoniae ad* 
fcribunt. Ratio in vulgus nota. Addit Ortelius , d£t , quibus 
Strymo (alutetur Radini , item Ifchar & Rhedive ; quo 
jure, difquirendum aliis relinquo. Antiquiflimo aevo fuc« 
ceiTu temporis Conoiusj dein Palaefiinus^ taindem Strymon^ 
ab iis, qui vitam moerore compuUi in ipfo amifere, appeU 
liutus eft, fi quidem audtoride fluviis , ^bularum conditoi% 
fidem adhibeas* O. 

Sequana 

v« Strabo L. IV. p* 192- 194. ntfi II r^f Si|jt««y«f fp^ 

MTcxietp. Caefardebelh Gall. L VII. cap. 57. Dum haec apud 
Caefarem gtrumur^ Labienus to fuppUmemo ^ quod nupcr <x 
Italia vencrat , rclifh Agendici^ ut ejftt imptdimeniis praefidio^ 
cum IV lepordbus Luteciam proficifcUur : id efi oppidum Pa^. 
rifiorum , pofitum in infula fluminis Sequanae. Ammianus Mar* 
cellinus L. XV. cap. 11. A Btlgis vtro eandem gcnum Matrth 
na difcemu & Sequana ^amrusx magnitudirds geminae; quifiuenm 
us per Lugdunenfem pofl circumclaufum amhim infulari Pari* 
porum cajUllum Luteciam nomine &c. HESSEL. Quod in* 
fulam facere Vibius jure dicat, ex allegatis locis abundepro<» 
batur. Ea pars prmcipis Galliarum urbis hodieque civitas , 
vulgo la cue , antiquo nomine nuncupatur. In hoc maxime 
fluvio iuculento prorfus teftimonio ' patere afferit D'Anvillius 
in Notitia Gailiae , quam mifere sreteres Geographiae fcripto- 
res halludnentur. Pelfime profedto Strabo 1. c, "a;*^®- ^' «r»» 

C fiS Toy 'Qxc«9oy , ^OL.gk^nX(^ T^l \i»tf%ut, nffOVi OfMitvfUVi SCC* 

Alira doctiifimi viri ofdtantia! Non minus turbatae funt 
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Ptolemai rationes , qpi L. II. c* g« ad Sequanae oftia Abritu 
catuos transferre non dubitat. Simile fere huic peccatunt 
Ammiani Marceilini t&, loco ad quern Heffelius provocat , 
prope caftra ConftantiA^ hodie Coutancts cum Matrona in 
marc fundi afferentis. Aethico in Cofmographia & Nilus di* 
citur Gcon v. pag. )i. ed. Simleri, & alius fluvius, quem 
inter Garumnani& Btcornium, fie illeRhenum plus fimplici 
.vice falutat, in Oceanum occidentalem influere memoratp. 
36. turn pag. ig. adjicit, currere millia CCCCIL Quum aii- 
tem Deque Ligeris neque Sequanae mentionem injiciat, Sim« 
lerus alterutrum intelligenduni efTe ];e<fle judicavit. Tandem 
vero, ne pemtus fufpeda fides Aethici foret, Valefii fortu- 
' ^a fecit , qui in cl||pnico quodam medii aevi nomen Gicm. 
Sequanae datum rcperit. v. Ej« defcript Gall. p. $17. Ben? 
janain Tudelenfis in Itinerario Siban nuncupat Sequanam. 0. 

Spercheos 

non Spcrchios, v.Nic. Heinfius ad Ovid, met. L, I. v. S79# 

Theffdiac) v. Servius adVirg. Georg. L. IL v. 487» Lu- 
tatius ad Sftatii Theb. L. IV. v. 8 J 8- & ad AchilK L. L v. 628. 
▼. & Statins ipfe Achill. L. K v, 98 & ^n- hessel. 
Prope Anticyram in intimo fin,u Maliaco in mare exibat 
Spercheos. Antcquam in Locridem perThcrraopylas intrare 
liceret, Spercheus, Dyras, Melas & Afopus fuperandi erant. 
y. Herodotus L. VII, c. 198. 199. 200. A Thermopylis ad 
Sperchei oftia maritimum iter decern modo ftadiorum fuit 
V. Strabo L IX. p. 428. s. CROix. Sperchei riomcn, 

quod hodie obtinet , Agriomcla eft apud Brietium in parallel 
G. V. & N. P. IL p. 56^ Sic & Sophianus vocat, teftc Or- 
telib. Theveto tamen Comcn did , hie adjicit. Redius forfen 
id nomen ad Spcrchiam locum oftio fiuminis appofitum, Pto« 
lemaeo L. III. c. i;. laudatum vel ad Spcrchion PliniiL. IV. 
c. 7. quadrare dixeris. Vicus effe videtur in promontorio 
locatus. Verum Sophianus Phtkdia appellari tradit. Amnem 
Sp^fChium fuo aevo Salambria fuiffe di(ftum If. Tzetzes te- 
ftatur , verum fupra Salampria appellari Peneum vidL 
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mas, p. 162. lUi Peleus, parens Achillis, pro fauftofilMa 
Troja reditu crinem fovifle fertur^ Quod ipfe Achillea 
apud Homerum 11. ir« v. 144. fie enarrat.: 

2^9rsp;^e<'> etX^tti vliyi Tettrif tj^io-ti*]^ Un?<i»f^ 

|mo ibiidem paullo ante Ac^Ues ipfe in Pati'^cU funere 
feorfuni a pyra flavam abfcidiiTe comam f^ttut , 

l(tqPeIei exemplq Paufanias in Atticis c. 17^ docet, pmni. 
bus Graecis in more fuifTe poQtum , crinem tondere ilumiT 
nibus. Exhibet Pelei yotum eximia gemma Hetrufci artifi- 
cis, quam defcriptam a CeL Winckelmanno in Gefch. der 
Kunft T. L p« 10 1, exhibet in edtypis vir laudibus meis 
major Lippertius DaAyliotfaecae P. I. n. xqoo. 0. 

Syrapus 

Quum confpirent in hac voce codices , neque in aKa fe« 
cedat Boccacius, nolui foUicitare iluminis nomen, nemini 
notum. Neque tamen dubito, quin legendum fit Sybarite 
Non conveniebat profedto Sequeftri , hoc flumen ficco pede 
praeterire , qui in Siculis & Itaiicit amnlb^s recenfendis 
admodum iAduflrie v^rfari folec. 0* 

Seiinus 

V, Pierius ad Virgilii Aen. L. IIL v. 70^, & Ocllarii (J, 
A. L. IL c. 2« 

ap'mm) v. Servius ad Virgilii Aen. L III. v. 705. HojC 
in Selinontiorum nummis confpici , non amblgitur inter ex- 
pUcatores prifcae rei nummariae : Begerus confiilatur thef; 
Brandenb« fel. pag. ;7^, itemque Spanhemius difTe^t. dc 
praeil^ & ufij numifm. antiq. difiert* 4* Nummum auten^ 
Pcfgamenorum Selino, qnodfiumen longe diverfum eft aSi- 
cilienfi flumine, praeter cetera infignitum, ramifque, ficut 
Tidetur, heleofclinj, tra(ftavit Triftanus comment hiftor^ 
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pallice fcnptis pag* 501. edit. PariC 16)^. at minus accof 
rate qqam Spanhemius idem pag. 48 s. atque g^i* Etiam HoU 
ilenium confule fis ad Steplian« Byzant in SfA<t«y(« hesseu 
Selinus , Hyblaeorum Megarenfium colonia telle Strabone 
L» VL p. 272. & Thucydide L. VI. Graece s<a<w'«« 
five contranfte Zi A<y«tr$ vocabatur. Mirae ejus reliquiae noftra 
aetat; reftaht, de quibus maxime confuiendus D'Orviliius in 
Siculis cap. 5. A praeterlaH^ndbus fluviis urbes adftrudas 
yulgo nomen efle fortitas in Sicilia , & multis jam exemplis 
vidimus , & Stephanus Byz« in 'Ax^tiyeti difercis verbis tefta- 
tur , ad Selinuntem quoque provocans. Vartos fuifle , prae- 
ter hunc hoftrum > Selinuntes fluvios , condifcimus ex Strabone 

L. VIIL P» }87- 'P" ^« ^^ '*7« 'A*yi6*/J' «r<^AfA>5 yre^fcoi X«A<- 
90Vi9 o/Mvvfc^ ra n gp *£^f0-« ^Kp« to *Aprg^Vioir pstfvr/, i^ 
tS U Tfi fv» HAf<«e rS yrct^tt^^io/li to p^ot^ioif > o (pita-iv avno'obS'cif 
T*i ^Apifi^i Zifo^Sv KtSi x^^^f^" * »^^ Vt XsAiytfvs o vtL\A 
Totq i*^>Mtot§ Miyctoiv^t ) ovi ixirniTA* Ket^^Ti^iHot, Ab Apio 

didtum Selinuntem Siciliae notavit HefTelius ex nummis, 
quos certatim harum rerum gnari protulerunt. lilis nonni- 
hil roboris adjecit nuper D'Orviilius , apud quern Tab. XIIL 
T. II. Siculorum redius, quam ante fuerat fa<ftum, jFoliunji 
felini vel apii expreffum cernitur. Nequ^ .. alios j/efte judi- 
cafTe ad eum locum p. 419. obfervac P. Burmannus.^ qui 
fibi palmae folia in iis nummis deprehendere fmt vifi , etiam (i 
non neget , palmas agreftcs olim prope Selinuntem repertas^ 
ut vel ex Silio pateat, apud quem memorantur L. XIV* v.200. 
Audax Hybla favis ^ palmaequc arbufia Sclinus» 

ErralTe quoque Froelichium oftendit, ubi fimiles nummos 
ad Peloponnefum trahit* Praeterea rariflimum numifma, 
iluvium ipfum Selinuntem fub bovis forma humana praediti 
facie referens , addica voce xeainoex > ex fuo mufeo pro* 
duxit Ser. Caftellus P, T. M. in prima Aggiunta alia Sicilia 
numifm. T. IL n. 14. v. opufc. diaut. Sicil. T* XL cf. & 
T. XIII. p. 27* Verum, ut ad Vibium noftrum redeamus, 
Mejfaliorum , ut legebatur , vel Mejfaniorum quod is ex con* 
jedura Simleri Selinuntem dicit, aperte falfum eft. Forte 
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{priptum fbiiTe, SUanorum vel Megarenfium^ fufpicatur Clov 

yerius Sic. anc. L. I. c. 18. quia Sclinus erat colonia lYlega^ 

lenTium. Cellario Sicanorwn quoque vox arridet D'OrviU 

lius contra , quia totus is tra(ftus , qui ad Selinuntem fpeiftac, 

ab urbe Ma^ara nomen nunc habet & Vibii tempore jam 

habuerit , quod quidem non fatis certum mihi videtur , Ie« 

gendam putat MaT^araeorum. Selinuntem hodie Madiwd nun* 

cupant accolae , telle Cluverio & Maurolyco. Lanarium An. 

tonini in Itinerario eundem cum hoc noftro Selinunte arbi« 

tratur Ciuverius , vereque didtum fuiiTe Apiarium^ antequam 

id nomen corrumperet librariorum infcicia. Contra Wefle* 

Iingio,cui adilipulatur D'Orviilius 1. c* p. 77* ad eum locum 

ifta viri dodtiffimi conjedtura prorflis difplicet, turn quod ab 

ofio non Apiarius fed Apiacus vel Apiatus fuiflet derivandum 

fluvii nomen , tum quod nil obfit , quo minus ob aquam 

fuUonum forfan ufibus accommodatam Lanarius did potuerit. 

Reftat & alius fcrupulus animo Cluverii eximendus^ quem 

ipG ordoy quo locata Sequeftris verba , injecit : Sel'mus M. 

a quo civitas Sclinus diAa , quod apium ibi plurimum nafcitur^ 

Ad quae laudatus vir ,» Oratio paullo intricatior ; non enim 

„ civitas ab apio , id eft *^o rev ohmpw » fed amnis primum 

„ didtus fuit, ab hoc poftea urbs idem nomen accepit ,,. 

At heic nodum in fcirpo quacrit Ciuverius, Refpondcmus 

cum Burmanno , non dicere Vibium , urbem ab apio didtam ; 

podus a fluvio dedudlum nomea is aflerit., quod petituai 

ab apio« 0. 

Sagaris 

y. Dionyfius perieg. v. 8*^* Ad ejus amnis vocabula , Cel- 
lario Geogr. Ant. L,, III. c. 8- recenfita , Sangarus addatur. 
Scholiaftes ApoUonii Rhod. ad L. XI. v. 724, Zufyd^toi v^ 

'ZflMykfn^ Jf u ri TrtCA ^fvyletg ^n(rif > Xsifyitv rtti ictSi^ 
o-ctp^ Tftei fi» 'P«*^ fAileL^ttv iU rovTA T^ vJ«»p. J^ fltV Jvrov 
rh v^AfMv 'Zetyyi^Mv ovc^S-^vai, HESSEL. Erat omninQ 

fcribendum Sangaris v. Sangarius^ Sic ciiim Graeci ^fysL^ 
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^(^. V. Homeros II. L. III. y. 187* Strabo L. XIL p. ^4),' 
& S<$3. Ptolemaeus Geogr. L. V« c i, Stephanos Byz. verum 
Vibius Ovidium eft fecutus de Ponto L. IV« ep. 10. ▼« 47. 
hue Lycus , hue Sagans. Berecy nthii Phryges , Trojanis tern- 
poribus inclyti , in ripa Sai^rii habicabant. v. Strabo L» 
XIV. p« 681. Berecynthiae nomen Cybelae tributum ab eo 
populo , cultui ejus potiffimum vacante , ftrepitugiie Gallch 
rum^ Sacerdotumejus, perfonuere ejus littora; 

Antholog. a Ccphala condit. epigr. 471. p. 25. cd. Oxon^ 
$. CROIX. Sagans nomen a Poetis abfque dubio confedtum^t 
ne metro ob^flet « fiquidem a capite brevem fyllabam requU 
yercnt, ut vel ex Ovidii loco patet. Verum Plinius quoquq 
fic fcribi afTerit ; fie porro Solinus , fie ^ in nqmrnp Juliaq 
l}omnae NiKAiEftN catapic v. Vaillant in NN, Graecislmp. 
Rom. pag. 9). apud Scyla^em quoque in peripio eft2«^7«^<f> 
itemque apud Phodum ex Memnone. Haec ita jam apud 
ijcUar. 1. c. Quibus addes , & apud Hyginum in poet, aftrom. 
|egi Safaris. Hodiernum nomen refpondet. Dicitur enim So* 
gariy Sakaria^ itttt\ Slangarh Curfum amnis ita defcribitAr^ 
nanys de exped. Alex. M. L. I. p. go. t¥ J** j^fyei^Uv «i fo^ 

z^^atf i^lne-» sU TOP 'Bi^fmp Tehrrcp. Inde emendandus Livius, 
qui L. XXXVIII. c. \%* m Propoutidem ft cffundere doce^i 
ubi Cellarius legendum pronuntiat in Pontum, Porro Uvius 
€X Adoreo montt profiucrc & ad Bkhyniam Thymbri ( legen- 
(^um Thytnbreti) fluvio mifceri addit. Agat;hiae epigramma in 
Sangarii pontem habes in Antholo^ia p. 512. & m Analedlis 
Ve^. Poet. Graec. a Cel. Brungkio editis T- HI. Pf 93. Sagaris 
pppidum apud Ravennatem anonymum memoratur L. ll. c. 
17* & L. V. c. 9. Bereeyntius an Bereeyathiu^ fcribendum, 
fub judice lis eft. v. Cellarius L. III. c« IV. $. 98* apud 
Diodorum Siculum eft Bi/)lxM(^. L. V. p« })}. alibi paffim 
per T pingitur, 0. 
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Sebethos 

t. Cblmnella L. X« y. 134. 

Do&aqut Parthenape Scbethide rofcida fympkoi 
c£ Stadus L» L Silv. 11. v. 266. hessel. 

Ultra Neapolim minus mille paflibus defluit Nympham ei 
praefidere credebant, hinc Virgilius Scbethidis nymphac me. 
minit Aeneid. VII. v* 734. Hodie fiume della Madalcna fa- 
lutatur; populariter c^uo^ut Fdmello liofnihacur , tcfte Ortelio. 
In tabula, qiia Neapolitaiii crateris & Vefuvli ^Neapolisipfius 
iitiis depidus cerhitiir , quaeque prima tomo pidurarum Her- 
^ul^ncinfium praefixa eft, fervatum antiquum fluvii nomen 
video. Ibi quippe legitur boccd di Sthciho. Non fine ad- 
fpiratione exprimendam vocem, docet lapis apud Ginttm 
rum pag. XCIV# n. 9. 

P* MEViV$. EVTYCHVS 

AEDICVtAM 

itEStltVIT. SEBETHO 

Cum Sabatd funt qui confundant, peffime. Cdiltra ttAt 
pro eodem cum Veferi fluvio habetiir, apud Aurelium Vidto- 
rem bis memorato , cuique Veferis oppidum fuerat adftru« 
dhim. y. Cam. Peregrinus Carrip. Fd. DifT. IL c. i;. Clii- 
Verio tamen arbitro nullum flumen Veferis nomine fuit, cor. 
tuptufque , eft Aurelii Virions locus, v. Ital. ant. L. IV. c. ^. 
Quicquid fit, Sebethum inter atque Sarnum fluvios clade 
fua ac aiiaftafi pariter memorabile Herculaneiim oppidum fi*^ 
turn fuif. Nomen fluvii , ab hebraicb quipf)e JS2SJ deri^ 
vandum, detignare quietem^ quod quietus placidufque pro-, 
tnanet , audor eft D'hancarville ad Hamiltonii vafa faetrufeai 
T.I. O. 

Sarnus 

€x Saro ) forfcaife legendum eft ex Samo monte^ €aeteruii| 
vid. Servium ad Virg. Aen» L. VII. v. 738. ubiad SarraJHs, 
populos , haec habet : Popidi Campamae funt a Samo ftuviok 
Conon in to libro^ qutm it ItalU fcripfit ^ quo f dam Pelafgos^ 
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idiofque ex Pelopormefo convenas ad turn locum Italiae veniffi 
dictty cui nullum antea nomen fuerit , & flumini, quod inco^ 
Urentj Samo nomen impofuiffi ex appellatioru pdtrii fiumims^ 
^ fe Sarraftes appellaffe. Hi inter multa oppida Nuceriam 
condiderunt. HESSEL. ' L0CU8 Virgilii hie eft: 

late jam turn ditione premebat 
Sarrafteis populos & quae rigat aequora Samus^ 

Eum fluvium fat apte defcribit Boccacius ita : Samus fium 
vius efi Campaniae , ex Apennino in Capream injulam ten^ 
dente pluribus in locis vaflo faxei montis murmure funditur^ 
adeo abunde , ut non ante exierit , quofn amplijjimas paludes 
fecerity incolas nebulis^ quibus femper abundat, infefians ni^ 
mium ; ex quibus tandem in aheum coa&us Pompejanum fub 
Vefuvio monte irrigat agrum & pauco contentus curfu, nee 
alicujus alterius comitatus undis , fatis tamen aquarum copio* 
fus , hand longe a Stabia Tyrrhenum ingreditur mare. Hie 
apud Samum oppidum , quod fontibus ejus imminet , ligneos 
fujies^ paleas y frondes & quodcumque in eum cadat, lapi- 
deo paucis in diebus cortice tegit . • . Hunc Samum aliqui 
minus advertent es Amum Florentiae fluvium putavere, Multa* 
rum inftar eft haec Boccacii defcriptio, ad quatn pauca ad» 
notare lubet* Is Apennini tradlus, ex quo ille profluit, 
idem cum flumine nomen hodieque obdnet, Sarno d\^^^ 
tJnde fiG (atis eft verofimile « apud Vibium legendum quo* 
que ex Samo monte ^ non ex Saro monte. Quod & Cluve* 
rius fufpicatur, L. IV. c. }♦ etfi nomen Sari vel Sarri, G 
quidem hoc genuinum fit, aptius fere judicet, ex quo in. 
colae Sarrajles fuerint nuncupati. Oppidum Samum , quod 
fontibus ejus amnis imminere fcribit Boccacius, aliis inco. 
gnitum, bis Ravennas recenfet anonymus L- IV. c. 32* & 
L. V. c* 2. Ergo faeculo VIL faltem jam ftetit, hodie prin. 
cipatus etiam dtulo decorata eft. Plures habere fontes Sar. 
num, teftatur quoque Cluverius; funtque eorum alii ««rd2 
rh iF^i^^* TV Bt/iCiu* in Samo monte, alii aldus oriuntur* 
«d oppidum S. Severini. Paluftres Sarni eras Orofius quo^ 
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que commemorat L. IV. c; i ^« Inde fit , ut Locano de B. C^ 
L. IL c. 42 }• dicatur 

" . • no&umaeque editor aurae 
prorfus ) ut Boccacius nebulas excitarc aflerit. Pompejanum 
fub Vefuvio monte irngare agrum, teftis eft Plinius, qui 
L* IIL c. (y^ fie habet: Pomppji^ haud procuV adfpe&aiue 
monte Vefuvio^ alluente vero Samo amne : ager Nuctrmus £• 
IX. Af« P. a man ipfa Nuceria, Inde Nuceriae , hodie No* 
cera^ tribuitur a Vibio. Pompeji olim Vefuvii incendio de- 
leti, nunc ex parte refurgunt, ut notum. Stabiam quam 
vocat Boccacius, Stabias dixere veteres. Incruftantibus fiu- 
viis accenferi Sarnum , nefcio an alibi notatum. Similium 
exempla praeter ea quae fiipra ad pag. 78 relata leges, da- 
bit Plinius L XXXI. c. 2. cf. & paulo poft S'Uer. Qui 
Arnum cum Sarno confudit, Orofius eft L. IV. c. i^. a'Clu* 
vcrio quoque ea propter reprehenfus. Praeter Amo nomen, 
quod hodieque permanet , Scafati quoque inferiore fui parte 
communi vocabulo cum urbe ipfi impofita fidutatur. Olim 
praeterea & Draco audiitj tefte Procopio 1, c. quod nomen 
adverfus Cluverium pulchre defendit , Cam, Peregrinus Camp, 
fel. DiiT. II. c. 24. medio quoque aevo Draconcellum , Dra* 
coruium^ Draconteum in plurimis titulis nuncupatum ^t 
Sarnum demonftrans. O. 

Symaethos 

Servius ad Virgil Aen. L. IX. v. 584. Symaethos ftuviui 
efi S'uiliae a rege Symaetho diilus^ haud longe ah urhe Ca* 
tinenfi^ circa quam funt Palici Dei'^ quorum talis efi fahula: 
Aetriam nympham vel\ ut quidam volunt : Thaliam Jupiter 
cum v'uiajfet , 6* feciffit gravidam , timens Junonem ( fecuru 
dum alios ipfam puellam ) terrae commendavit , & Ulic enixa 
efi. Secundum alios , partus ejus pofiea cum de terra erupijjet^ 
duo pueri Palici diSi funt , quafi iterum venientes , nam ^oL/ap 
%*A¥ efi iterum venire. Hi primo humanis hoftiis placabantur^ 
pofita quibufdam facris mitigati funt , & eorum immutata fa* 
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€rificia , bide ergo pUcahUis ara : quia Mtijgata fimt torum nu^ 
mma^ Palicos nauticos Deos Varro appellate Alii dicunt 
Javtm hunc Palicum propter Junmas iracundiam in aqmlam 
commutajfe. Alii Ftdesni & Aetnae filium dicunt. HESSEL. 
Oritur iis fluvius ex radicibus borcalibus Aetnae, & poftea-* 
quam partem mentis occiduam circunlfliiitt prope rudera 
antiqui Murgentii in mare undas devolvit^ Neque hae fub 
terra labuntur amplius , ut olim ; &, quod prifco aevo h^ud 
videtur ullo modo notum fuiffe , niagnam eledtri copiam in 
oftio fuo ofiert, cujus ut color eft elegans, ita odor fortius 
ietiam nares afficit , quam quod iii littore Boruffico colligitur. 
Primus hoc , quantum novi , obfervavit Brydonius in itin. 
Siculo. epi XII. Pontes fluminis Mucuha, Lucchiola^ Canal 
Calngno Scfonte ferrato did, refert ex anonymo audlore Or^ 
telius. Hodiernum nomen Leandro eft Lazaretto , ni fallor^ 
idem quod La Giaretta , proniinciandl modo fere in Vene^ 
torum moreiii immutato. Fazellus & Aretius fiume di S^ 
Paulo nuncupm tradunti contra D*Orvillius cap. 13^ p. 2ogi 
Mofat Sen Caftellus Princeps T. M. in proleg« ad Infcrt 
Siciliae p. XXVIII. fame di S, Filippo appellat. Demum a 
Ftolemaeo baud rede Catanam inter & Tauromenium Idcari 
Fazellus oftendit In Agyrinenfium nummo maximi moduli^ 
quern laudatus Caftellus cit opere in tabula NN; num. XXIX«, 
exhibetj Symaethus more Graecis confueto bovem humana 
facie praefert , ni fit ad Chryfam referendum numifma , in 
Agyrinaeorum iinibus itideni profiuentem. Simetos , ut ante 
HeiTelium legebatur in editis^ extat fcriptum liomen in ta- 
bula TheodoQana, eftque id eo minus mirum, quod afpira-* 
tionem litterae t graecis tritam n&glexere Latini. v« Cluve- 
rius Sic. ant L. I. e* 10* Nomen iluminis fuo more ex 
Phoenicia lingua accerfere laborat Bochartus^ qui in Chan^ 
L. I. c» 28* heic Stephani quoque Byz. teftimonium adducifc 
in medium^ Samatho enim infula e Libyca voce diAa re-, 
fertur a Lexicographo pro magna, £n ejus verba : Mtiyv* > 

f^fh %etfm$ti > 4 fr< (*iyihr,i Itaque fmiiU iupdp Symaethum 

fluvium , 
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fiuvium^ eoquod maximus fuerit Siciliae, ab QlSj}) ^uod 
numerofum defignet , flDlXp & P^r aphaercfm riDIX nun- 
cupatum pronuntiat. Palicorum quoque Deorum nonien a 
Syriaco vel Chaldaico n^D 1 Quod coUre fignifiGat, apte 
dedud poffe, idem Bochartus docet, dictofque initio ?>n'S9 
CO modo i quo apud Graecos ^iftvai qhu vocatae fint Atque 
commode in ejus quafi fententianl Aefchylus in Aetna, loco 
apud Macrobium fervato , 

Verum tamcfi is tragicus ipfe 1. c* vulgarem opinionem , 
qua iro rS tfoIxiv iU dyd^atJtcvi lyJ^cB-etj dicfli putabantui* Palici , 
fuam facit. Sed cas gerras Siculas , nugafque nugaciflSmas 
judicat Bochartus. Interim meretur Macrobius , quern de Pa- 
licis differentcm audiamus^ L. V. c. 19. In Sicilia Symae- 
thus fluvius eft. Juxta hunc Nynipha Thalia , Comprejfu Jovis 
gravida, metu Junonis optuvit ^ ut fibi terra dehifceret, fafium 
eft, Sed ubi venit tempus maturitatis infantum , quos alvo ilia 
geftaverat^ reclufa terta tft ^ & duo infantes d$^alvo Thaliae 
progrefji emerferunt : dppellatique funt Palici dTro tov velxt, 
tKiG-B-od ; quonidm pHus in terrant merfi , denuo inde revtrfi 
funt. Nee longe inde laeus breves funt , fed immenfum pro^ 
fundi, aquarum fcaturigine femper ebullientes ^ quos incolae 
crateras vocant^ & nomine dellos appellant ; fratrefque eos 
Palicorum aeftimant : & habentur in cultu maximo ; praecipuc 
que circa exigendum juxta eos jusjurandum praefens & efficax 
Tmmen oftenditur , nam cum furti fiegati vel ejufmodi rei fides 
quaeritur , & jusjurandum a fuJpeHo petitur , uterque , ab omni 
contagione mundi^ ad crateras accedunt^ aecepto prius fide^ 
jujfbre a perfona^ quae juratura eft^ de folvendo eo , 'quod 
peteretufy fi addixijfet eventus, Illic advocato loci numine ted 
ftatum faciebat ejfe jurator , de quo jura/ret^ quod fi fideliter 
faceret , difcedebat illaefus ; fi vero fubejfst > jurijurando mala 
confdent'ia , mox in lacu amittebat vitam fa! fus jurator, Haec 
res ita religionem fratrum commehdabat , ut craterae quidem 
iffiplacab'iles ^ Palici autem placabiles vocarentur Nee fine 
divinatione eft Palicorum templum ; nam ^ cum Siciliam Qe^ 
rilis annus arefeciffet, divino Palicorum refponjo admonin Si-'' 

N 
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cufi heroi cuidam ccrtum facnficium ceUhravenmt ; & rever* 
tit uhertas^ qua gratia Sicidi omne genus frupim congejferunt 
in aram Palicorum^ ex qua ubertate ara ipfapingtds vocata eft^ 
Hinc lucem redpit Virgilius L. IX. v. 584* 

Symctica circum 

Flumina^ pingtus ubi & placabilis ara PalicK 
Simili modo Silius Italicus L. XIV. v. 219. 

£t qui praefenti domitant perjura Palici 

PeSlora fupplicto. 
Ubi Nic. Heinfius legere mavult damnant. 0. 

Siler 

Ab aliis Silarus ScSilaris dicitur. Dionyfius in perieg. v.}6i. 

ubi EuftathiuS : r^vref yaty^^^ XiXttftp yfd^my Xtyu 
<pvref dTFoMdovLu i ^p?Mr%¥ tjjf /wp^^r, GRONOV. 

oppido) Cluverius ItaL ant. L. IV. p. 1254. & Cellarius 
G. A. L. 11. c. IX. p. S78. fnonte legunt. quos vide. HESSEL. 

Strabonis verba Euflathio memorata leguntur L. V. p* 291^ 
Docet autem praeterea, Silarum Picentem regionem ab an- 
tiqua Campania fecrevifle , itemque eorum , quae in aquam 
ejus conjiciantur , lapidefcendum non modo formam manere 
eandem fed & colorem non mutari. Quod quidem minus eft 
verofimile. Unde nee a Silio Italico nee a Piinio aflertum 
legitur. Ifte L. VIII. v. 582. ita canit: 

Nunc Silarus quos nutrit aquis , quo gurgite tradwu 
Duriticm lapidum merjis inolefcere ramis. 
Hie L. II. c. 10;. Similiter in Silaro , ultra Surrentum^ nan 
virgulta modo immerfa , verum £* folia lapidefcunt , alias Jom 
lubri potu ejus aquae. Paullo ante idem de Ciconum flumine 
praedieat Plinius , quod ad pag. noftram 78 nocatum velim. 
Sie enim habet : In Ciconum flumine & in Piceno lacu Velino 
lignum dejefium lapideo cortice obducitur 6* in Surio Colcfddis 
flumine 9 adeo ut lapidem plerumque durans adhuc integat 

cortex. Idem L. XXXL c* 2» alia ejufdem rei exempla a& 
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{ert , In -Eurynufds , inqait ^ dtjefiae coronae in fonlem lapidt* 
jwnt. In ColqJJis flunun eft ^ quo lateres conjeBi lapides «x. 
trahuntur. In Scyrctico metallo (i, e. in metallicis fbdinii 
iatiihc Scjti) drhores ^ quaccvmque flumine alluuntur ^ faxa 
fiunt own ramis. Ariftoteli Silarus iioftet videtur CetUs did. 
la libro enim cle mirabilibus aufcultationibus (ic ille : iha» 

it Xiyovo-n jy tKUvotq re7$ rcTPatg tsiq/i rajy ILufM^f %c^fMf rt¥0k 

^ lix^ ttTr^xt&ovG-B-ui, Nomini Kerw forfan mendum fubeflg 
furpicaturGluverius, idque eo magis^quod in fcriptis non» 
jDullis ejus loco legitut Mam^t^ai'. Hodie SUara, S'dUro ^ 
SilUro^ Selo acGolae vo€ant« Reftat, ut de Alburno dicatun 
Quum nemini ufquam Alburni oppidi mentio fiat , ipfeque 
nofter infra montes inter ejus meminerit ^ non dubito equi- 
dem , quin & heic montt Alburno legendum fit. Praeterea 
ex loGO Virgilii Georg* L* III. v. i46» 

Eft lucoi Silari circa, ilicibufqut virenteni 
Plurimus Alburnum volitans i. . - • 

d^rumfifle Verba fua videtur Vibius ^ in quibus non de Op. 
ipido fed de Monte fermo. Forfitan tamen iii tabula Peu« 
tingeriana nonnihil praefidli efl oppido Silafo. Ad flumen 
eAim , quod in nominandi cafu dicitt^r ibi Silarum , idem 
hoc nomen repetitum tttnot neque montiuiki adpitfta eft 
imago» 0» 

Sarott 

Ex his Silu ttaL verbis L. Vll , V. 480; 
Hadriaci fuptc infmfti Safonis arenas,, 

Vibius efEnxit ^ ut ego certe mihi perfuadeo ^ fluriuih Safo'^ 
nem vel Sargntm, Scio equidem ^ infulam efTe Safonem ^ fed 
quum apud Statium legatur £« IV. Sylv. S. ). (y« i8o«) 
Et Untema palus , pigerque Save 

vel Safon , uti alii codices habent , fiuvius hie Statianbs Sapa 
vel Savon a Vibio habitus eft pro eodem ac Safon apud Su 
libm , atque ita fcripfifte eum opinor , Savon Hadriae, Undi 

N % 
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natum , v littera in r mutata , Saron in codicibtis vulgatis. 
RELAND. Lynceis profec^o oculis yidit Relandus. Vibii 
comma totum hUum & fupinae n^ligentiae partus eft Ve- 
rum , quum ita res fe habeat, quumque Safonis infulae me- 
minerint certatim veteres, cf. Cellarius O* A. L IL c 14. 
ubi apud Silium legendum dicit Saffbnis, malim equidem 
credere, Vibium fcripGfTe Safon, quod a fciolis commuta*^ 
tum in Saron. Quam fibi fimilia fint vulgo haec duo ele* 
menta /& r in libris manu exaratis, nemo eft, qui ignoret. 
Neque, ut hoc addam, hie magis ferenda funt verba Bog* 
cacii: Saron fiuvius eji ultra Taurum montem^ 0. 

Sicoris 

Lucanus L. IV. v. 12* feq. 

fupir hunc fimdata vetufia 
Surgit Ilerda manu ; plaeidis praelabitur undU 
Hefperios inter Sicoris non ultimus anints , 
Saxeus ingenti quern pons ampleSitur arcu j 
Hybemas pajfurus aquas, 

& Aufonius ep» ^s* v. s8* hessel. De curfu Sicoris 
Hortenfius ad Lucanum ita : Sicoris in Pyrenaeis jugis ortus 
labitur praeter Ilerdam^ & longius deveSbis in meridiem, toju 
dem Ibero mifcetur^ Plinius H. N. L* IIL C. 5. Ilerdenfes . . 
juxta quos Sicoris fiuvius^ ubi Harduinus rede : Ilerda nunc 
Lerida, juxta Rio Segre^ qui Sicoris. Hunc fiuvium cogitafTe 
Thucydidem putat Cellarius L. II. c. i. fed. 3. quum c^^r^ 
vcv xtMbvev rev if *i/Sue^'flt Sicanos Sidliae deducit. In Sicorim 
tria influunt flumina prius quam ipfe cum Ibero undas com- 
mifceat, fcilicet Nucaria Palliarenfis, Nucaria Ripacurtia 
atque Cinga, vulgo Noguerra PalUrefa^ Nogutrra Rihagor^ 
^ana & Senga» 0« 
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Tigris 

V. Virgilius eel. L v. 62. 

fuh terra &c. ) ▼. Lucanus L. IIL v* 261. 

At Tigrim fubito tellus abforbet hlatu , 
Oceidtofque tegit curfusj rurfufque rcnatum 
Fonte novo flumcn pelagl non abnegat undis. 

PionyGus v^ 987^ Prirdanus perieg. 909. Seneca Troad. v. jo« 

Et qui rcnatum primus excipUns diem 
Tepidum rubenti Tigrin immifcet freto» 

cf. & Relandi diflert de mari imbro. HESSEL. Huic er« 
reri, quantum video, anfam dedit, quod Tigris Euphrati 
jungitur, prius quam in rubrum mare exeat , ex eo loco 
nominatus Pafitigris. v« Strabo L. XV. |>. 729. Sic alter ho- 
rum fluviorum videbatur alveum fuum perdidilTe. Forfan 
Vibius rem ex Seneca in Q. Nat. L. III. c. 26. haufit, ubi fie: 
Idem £* in Oriente Tigris facitj aljorbetur & dejideratur diu^ 
tandem longe remoto loco, non tamen dubius an idem fit^ 
emergitur, s. CROIX. Forfan Lucano Sequefter acceptum 
debet. Paludem, in qua fefe condit Tigris, Thomtin vocat 
Sionyfius, qui v. 98; feq. ita egregie decurrentis fiuviicur-, 
fum pingit« 

- «• • le^rebfuSm tfjctr^ Arfttvlttf 
liyiAi ivff%irm ^ffiloi »' p0dy Irov ixjivftif , 

"Ovyafict &tiHTii9 ^9 (IXKtleU U f^^X'"' 1^<V&*$ 
*£y 7r»9't¥ voTtHfMt9-i B'oarrtfof elx^y tl'oie^ 

Atque ex hac rapaci hujus amnis velocitate , qua feri indo- 
lem imitatur, Tigris ipfi nomen indicum. Non enim au- 
diendus Plutarchus , qui in libello de fiuviis , genio indulgens 
fuo ad fabulofa delapfus^ aut a tigre, quam Jupiter Baccho 

N J 
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fubmJferJt , quaque is vciflus SoUacem ( vd Sylacem ,ut E«- 
ftathius ad Oionyfn v. 976. habet) fuperarit, aut aBaccho 
]pfo , ut Alphenbo^am nympham trans flaviun^ memoratum 
ferre liceret , in tigrim converfo , nuncupatum flumen copi- 
memorat.. Forfan utrumque ^ flumen & ferqm a fagitta, 
apud iV^edos quae tigris falutatur , $ cujus velocitatis funt 
9emula> Qoniinis originen;! traxit. v. Plinius H.N. L.VLc.sy. 
Loco Thonitis paludis. Plqtarchiis ArfacUem nominat, Jufti- 
'nus L. XLII. c. 3. in paludes Euphrads recipi fcribit. Fail* 
tigris nomen ex eo loco , quo alyei ejps remeant atque he- 
rum confluuntj accipere Plinius teftatur, t. c. Strabo contra 
1. ^. flumina gun^., quae Sufiam peryadunt , in Ti^is alveMOi 
ac Euphratis intcrmedias foiTas iilabi r^fert , atque hinc Pa- 
fitigrim diet perhibet« Hpc Pafitigcis nomen n^fcio ^ 
prorfus necefTarium fit refiitui apud D^odorqm Siculum L, 
XVIII. p. S97 & 620. ut vult Palmerius. Non ^nim prifcis it% 
folemne fuit Pafitigifim dicere in inFerioiri parte, utnon& 
Tigrim fimpllQi voce nuncuparent. In defcribendo qurfu amnis 
nemo veterum diligetitior eft PUnio , quem L c. velim con- 
Ailas^ Ipfiusy qu^ t^rdigr fim , Diglito nomen jffe {cdhxt. 
Commode hoc profe(n;Q PUnius ^ffert , apud Jofephum enim 
Antiq, Jud* L. I. Q- 2» a<7A£»^ falutatpr & hodie quoque 
Pagheli itcin Tegil nuncupari fertur. Ex eadem radice an- 
tiquum nomen Uidekel propuliqlaiTe manifeftum eft. Demum 
Tigridinoftro duos quoque alios cognomines fluvios memo* 
rat in Armenia Herodotus, L,^. q, 52, 0. 

Taurominius 

Taurominium) T, Jan. Rufcgerfius var. Icift. L IV. c* to. 
cf« Cellarius G. A. L* II. q. I2. p. 6z^, Idem l^k MeJJinen 
cum edit. Fiorentina. Denique Eufebon chora Sva-sSSp x«^f* 
Rutgerfius etc. loco conjedfcatus eft; hessel. 

Tauromemum) banc vocem olim Pincianus ad Flinium L* 
III. c. 8* & Delrio ad Solinum cap. 2. ex membranis refti« 
tuerunt & Goizius ex nummis taytomenitan. 
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Euftbon chora) hanc conjedturam Rutgerfii firmat Codex 
MS. Mediol. Pietatis laus inde , quod Tauromenitani Apol« 
linem dj^^ny^'^i' tanta religione colebant , ut in nummis eum 
exprimerent cum litteris afxafeta ; in averfa autem parte 
lyram cum racemo tatpomenitan. gronov. 

Tauromtnium Vibii eundem cum ipfius Afinio , Plinii Afiie^ 
Thucydidis Acefine , Appiani Onohala efTe , Fazellus aliique 
tradunt , & hodie la Cantara vel Alcantara did. Addit Ser«. 
Callellus Princeps T. M. fiume di Tavormina quoque vocari; 
prorfus ad Vibium appofite , quem & alibi more fequioris 
aevi flumina oppidorum ad quos fpe<^ane nominibus ma<^re 
vidimus. *£i;<ri/3<»» x'^^Af quum Vibius Tauromenium vocat, 
videtur mihi illam urbem cum Catana confundere , prorfus 
ut fupra Acidem confudit cum Afmio , y. notaCa noftra ad 
hunc p. 59* Prope Catanam fcilicet piorum fratrum, Amr 
phinomi & Anapis, campus & ftatuae fuere, tefte Conone 

apud Photium cod. 186. ^<« r»v(^ m X<»(Ai4vr«tf rif Tf x**^* 

cf. Dorvillius in Siculis T. I. p. 2ig. In Catanae nummis 
quoque beatum id par fratrum fiftitur poit Parutam in Sicilia 
numifmatica & Carreram in monumends Gatanenfibus apud 
Dorville- T. II. Tab. IV, ad quem locum c£ Burmannus pag. 
9i4feq, Quid, quod & in lapide Catanenfi, quem ex Gual* 
therio, Muratorio & Abbatc Araico rcpctit Ser. Caftellus Pr^ 
T« M. Catana vocatur 

ETCEBEnK KAITOM 
ACT I (pro ACTT) - - 

T. le ant. Ifcrizioni di Palermo p. ,175. Antiqui fplendoria 
teitimonia nee rara nee tenuia fcrvat hodi<sque Taurome- 
nium oppidum; in his theatri, quod omnium Siciliae theatro- 
rum longe maximum fuit olim , itemque hippodromi & aquae« 
ductus , de quibus confuiendus eft laudatus D'Orvillius. 0. 
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Tagus 

V. Martialis L. VII. cp. 87- v. 7. hessel^ Hodie 

Tap , quod accolae prorfus, quafi Tago fcriptum foret, pro- 
nuntiant, De auro, aliis miflis , audiemus Plinium L« XXXIIL 
C. 4. Aurum invenitur in noflro orbe , ut omittamus Indicum 4 
. a formicis aut apud Scythas gryphis erutum, Apud nos tri" 
bus modis : fluminum ramentis ^ mu ui Tago Hl/paniae y Pada 
Jtallae, Hebro Thraciac ^ PaBolo AJiac , Gange Indiae &c. 
Ubi Harduinus jam eas Tagi arenas defiiffe notat. Fam:i 
haec unde fit orta , docet Refendius in antiquitatibus L. IL 
At Celebris ilia auri fama^ per omnes po'etas vulgatij^ay 
obfcurior modo ac prope exJlinSia ejl^ cautione legum^ ne com* 
motae arenae deprejfiores frumentarios agros nocumemo adfU 
clant^ In tejiimonium tameh cantatac gloriae ^ regum Lufita" 
norum fceptrum ex Tagano auro , quo purius reperiri nullum 
fotefty faflum & fcimus & non femel vidimus. In Aethiopia 
Tagum quendam fluvium locat Sidonius in panegyrico foceri 
fui, 0. 

Turia 

' Salluftius hid. Fragm. L. IL p. 409. ed. L. B. & Rot i66f« 
Imer laeva moenium ^ dextrutn flumen -Turiam j quod VaUn- 

' tiam parvo intervalh practerflmt^ Prifcianus L. V. & VI. Tu- 
riam dixie J qui accufativus generis mafculini eft non neutri. 
Interpretes Saiiuftii lege. HESSEL. Mela L. II c. 6. 5i/f« 
croncnfis finus , . Saetabim & Turium 6* Sucronem non magna 
txcipit fiumina, Urbes complexus 6* alias quidem , fed notijji^ 
mas Valentiam & Sagumum Plinius L. III. c. 5. Valentia com 
Ionia IIL AI, P, a mari remo$a , fiumen Turium , & tantunm 
dem a mari Saguntum, Itaque hi duo fcriptores Turium falu- 
tant, Turiam Salluftius. Nunc Guadalayar vocatur. Fuit & 
Turia fluvius VI. M. P. ab urbe Roma, cujus meminit Li- 
vius L. XXVI. c. II. ubi tamen Sigonius ex fcriptis libris 
praefcrc ri^/i<i , ad Siiium quoque Ital. provocans^ qui L. 
Xlll. V. 5. fie: 
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Tutia deducit ttraum fine novdne rhum 
fed & heic codices nonnuUi legunt 7\iria ; ut proinde non 
liceac litem dirimere. Boccacius habet : Tucia fiuvius efl non 
amplius VL M. P. ab urhe diflans, & paullo poll : Turia 
fiuvius eft Hifpaniae: Falentiam parvo intervallo proittrfiuu & 
in Suproneafim {hgt Sucronenfem) Hiberijinum deoidit, Ut 
auteni in Vibio inalim praeterfluit quam interfiuit^ ut Icg^ 
batur prius , Salluftii verba ab Heflelio produda effiqiuni;) 
q^a^ abfquq dubio fua fecerat Sequeften O^ 

Taras 

Boccacius ita : Taras fiuvius eft Adriae, Hie forfan ex Ste« 
phano haufit , qui Tarento urbi fluvium cognominem adfcri« 

bit : li^OLi , ait ^ v^A<$ \retxie114 y^ volctfMg o^»vfc(^ Trenfei B-i^ 

?MT(r»¥. Stephano autetn Diodorus Sic. L. XII. facem prap- 
tulerat, icemqi^e Paufapias in Phoc. c. 10. ubi m>h7t0u yctp 

in Tet^ctq xoSei r« elv^ct rn vixu i^ o itStifdi, Jam ad Ts- 

rentinum finum extendi Hadriaticum , latiori fenfu accepta 
voce , concedi poflet , etiamfi ad Hydruntum Jonii & Adria- 
tici maris difcrimen ponat PKnius L* III. c. 10, Porro equio 
dem non dixerim , annon apud Vibium noftrum itidem olhn 
lecflum fit Taras Hadriae^ Sane Taras Ep^iri^ quod eft in edi* 
tis, ex codicibus fcriptis Revii, Mediol^nenfi 6!: Parifinis 
exulat, Neque Taranti Epiri uUum ufpiam praefidium inve- 
nid« Caeterum fuit & Tarus Galliae togatae fiuvius , in Pa* 
dum decurrens. Memoratur is poft Plinium L. III. c. i^ 
Ravennati anonymo apud quern. Taron dicitur L. IV. c. %6^ 
at()ue id nomini^ aetatem tulit« Hodieque Taro vel Tdrr^, 
audit 0. 

Tanager 

Virgilius Georg. L. III. v. i^i* 

- - - fiirit mugitibus aether^ 
Concujfus , fylvaeque fr Jicci ripa Tanagri, 
ubi Servius : ficci Tanagri, non mulcum valeruis, Tarager 
autem fiuvius eft Lucaniae : & ficci ad tempus aeftatis relatum 

N ? 
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</?. £Ji enim torrens hicm^. HESSEL. Similia tradunt 
Pomponius Sabinus & Probus Grammat. quinon aquam ha- 
bere, niii pluviae tempore adjicit* PauUinus'quoqueNola- 
nus Natal. III. de Felice v. 62. . 

quiquc 
Ufintcm Samumqui bihuru ^ qui ficca Tanagri^ 

Contra fluvium dicie Boccacius. Idque firmat Celfus Citta* 

dinus , qui in epiftola ad Orteiium data , quam is in thefau- 

ro fuo Geographico memorat, tantum abefle refert , ut tor* 

rens modo fit Tanker neque aquam habeat nifi pluviarum 

tempore, ut potius fiuvius fit, qui in fe recipiat & alios 

fluvios & inter caeteros quendam vulgo didum la Botta di 

P'lc^rm , a Ficerno oppido antique femidiruto. Feronnes ha* 

here fontes , etiam Cluyerius tellatur L* IV. c. 1 4, Hodier« 

num nomen U Negro ex Tanagri nomine , auferendi cafu 

pofito & gapite truncato , ortum efl. Adjicit Celfus ille Cit- 

tadinus, verifTimum efle quod Flinius L. IL c. 103. tradit 

in Atinatc campo fiuyium merfum pofl XX M, P. exire^ idem 

enim hodieque videri pofle, Paullo fufius rem tradjt Hardui- 

nus ad Flinium, quem fie exponit: j, Tanagrum intelligit 

I, Fringipatus giterioris in Italia amnem, qui in Silariniji 

„ Selo , defluit. Is infra Atinum , Ateno , ad diverforium 
„ publicum, la Folia ^ in fpecum magno fe cum murmure 

„ montis condens , pod IV circiter M. F* haud procul 
„ Auietta iterum emergit, ad diverforium, cui ex ea re 
^, feda appellatio, Vhofieria del Pertufa^ hoc eft, diverfo- 
„ rium foraminis. >, Itaque in defignando intervallo a Plir 
nio videtur error commiflus efTe. In Antonini itinerario in- 
ter Nuceriam & ad Cahrem legimus in medio Salerno ad Jom 
narum^ ubi abfque dubio iegendum ad Tanagrum^ qupd jam 
Cluverio placuit. Miror, dodtilT. WefTelingium ad Vibiuja 
noilrum, non item ad Virgiiium, eo loco provocare» O. 
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Tibris 

4lhula &c.) V. Scrvium ad Virgil. Aen. L, VIII. v. ijo, 
Ovidium Faft. L. 11. v. 389. Metam. L. XV. v. 4;i. Vir* 
giiium Georg. L L v. 498* Lucanum LL ▼. }8i. HES$£i,, 

$efvius ad haec Virgilii verba citata 

Turn rtges^ afperqiu immani corpore Tybris^ 
A quo pofi hall jiuvium cognomine Tyhrbn 
Diximus'j ^mifit verum vctus AlbuLa rumen, 

diverfas affert retemm de etymo Tybris fentenrias , quas 
heio transferre nihil attinet. Plinius paucis L III. c. $* 71- 
heris , ointea Tybris adpellattu & prius Albula, Varro de LL« 
'fidjfi refert, qui a vicino regtdo Vijemum Dehebri ^cereni 
appellatum prima Dehebrim^ Tybrim «Ve rni vfi^isti > a contii* 
melia) vocatum apud Servium legitur. Contra Thymbim 
potius didum praedicat Dionyfiqs perieget^j qui V» jsu 
itSL de terrs^ Ladnorum ; 

Qvfib^fH fvffUTiK acvrikfJiMf ^ctv^ktiri^'^ iJSbMp ^ 

Tiberim a Tiberino Latinorom Rege, quod ibi interieriti^ 
nuncupatum , pervulgata apud veteres ferebat opinio. Albulaei 
nomen a colore habuit , Servio tefte, Addit Ifidorus origin. 
L. XIIL c. 21* quod nivibus albus fit. Interim caeruletia 
quoque & flavus frequenter falutatur, ut multis exempiis 
probat Cluverius L. 11. c 10. Ex radicibus montis Apennini 
quod profluere nofter Tiberim dicit, plenius eum fluvii 
curfum defcribit Plinius L c. Tiberis , , ♦ ^ medi^ fere Ign* 
gitudine Apermini fontibus Arretinorum profiuit : tenuis prima , 
nee fufi pifcinis corrivatus , emjfufqu^j n^vigabilis ^ Jicut, Tu 
nia & Glanis influentes in eum n^enorum ita conceptu dierum^ 
fi rum adjuveru imbres, Sfd Jiberis propter afpera & corifra* 
gofa , nejic qtadem ^ praeterquam trabibus verius quam ratibus « 
lor^e meatibus fertur per CL* M, P, rwn procul Tiferno Pe* 
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rufiaque & Ocriculo Etrunam ah Umhris at Sahinis: mox 
citra XHL M* P. urbis , Vejentcm agrm^ a Cruftumino, dein 
fidenaum Latinumque a Vaticano dirimcns^fed infra Aretinum 
Glardm XLIL fluviis auSbis , praccipuis autem Nare & Anie* 
nty qiu & ipfe navigabilis Latium includit a tergoi nee mi- 
nus tamen aqUis ac tot fomibus in urbem perduBis : & ideo 
quamtibct magnarum .navium ex Italo mari capax , rerum in 
toto orbe nafcentiun^ mercator placidijjimus , pluribus propc fa* 
lus , quam cctcri in omnibus terris amnes ^ accoUtur afpicitur^ 
qu^ villis^ Patet t% hac luculenta defcriptione fimul, cyr 
Tufqos dicatur dividere Tiberis* Paflim etiam Tufcum & 
Tyrrhenum dicunt fqriptQres* Apud Steph^num nomen amnis 
eft TkfieA^ > Hodie Tevcrc nuncupatur. Praeter diverfa nomii^ 
eju$ antiqua jam produdta, Rumon quoque icetn Tcrcntus^ 
non Tarentus^ ut male habet Ortelius, & Serra vpcatus eft» 
telle Seryio ad Virgilii A^n, U VIIL v, 6j, 0. 

I anais 

▼. Lucanus L. IX. y. 413. Ovidius ep. heroid* VI. v. 107^ 
Sidonius carm. V. p. 274. ed, PariC IS98» Servius ad Virg. 
Georg» L. IV. v, 517. & Philargyrius ibidem* 

Afiam ab &c. ) Legito fcholiaden Dienyfii ad orb. defqr^ 
V. 14. atque Euftathium. cf. & Prifcianus perieg. v. 21. & 
649, Lucanus L. IIL v. 279. Ovidius ep. ex Ponto I^. IV* 
ep, X. V, ^5. 

CL Dausquius terr. fi? aq. a 8, p. 177- ed. Ps^rif. 1677. 
quafi copulando Vibii Sequeftris verba de Tan^ atqpe Hy* 
pani junxit^ hessel. 
Egregia funt & clara Lucs^ni verba L. III. 

qua vertice lapfus 
Rkiphaeo Tana^s divcrfi nonuna mundi 
Impofuit ripis , AJIkequc 6* terminus idem 
Europacj mediae dirimcru confima tcrrae* 

Confentiunt in hoc limite Europae & Afiae plures fcriptorum 
veterum, in his MelaL« I. c- 1. & Strabo L VIL c» )io« 
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Aliis tanien in divetfa abire placuit. Phafim putav^re non^ 
nulli Europae termiilitm , itemque ifthmum inter Cafpium 
mare & Pontutn Euxinutn* cF. Cellarius O. A. L I. c. 11. 
Amaionium olitn vocatum efle Tanaim , quod in ipfo lava- 
rentur Amazones, audtor de fluviis refert. SUis quoque di- 
&m eft accolis ^ fi Euftathio fides ad Dionyfii I. c. & Plinio 
L. VL c. 7. Hodie Don falutatur , item Tana, Tanais quo- 
que ui-bs ad ofiium fluminis fitum fuit, tefte Strabone , Pli. 
nio , Ftolemaeo \ ifti nunc A^^ow relpondere putant O. 

Thermodoon 

Hie artictilus in oontextum Vibiani opufculi recipitut au- 
^ore MS. Rev, hesSEL^ Rede^ firmatijr quoque Me- 
diolanpnfis & Parifmorum audtoritate. O. 

Thermodoon) Hujus vocis orthographiam tracflant Joh^ 
Pierius Valerian, ad Virg. Aen. L. XL v. 659. Nic» Erythraeus 
ind. inVirg. Nic, Heinfius ad Ovid< meu. L. IL V4 249«* 
Chr. Cellar* G* Ant« L. III. c. 8* Lud, Carrio Caftig, in 
Val. Flacc. L. IV. v. 601. De fluvio ipfo vid, Propert. L. 
III. el. 12. V* 15. Val. Flaccus L. IV. v. 601. ApoUonius 
Rhod. L. II. r. 972. Dionyflus v. 6s7» & 773. Prifcianus 
perieg. V. 647. & 748. 

Ama^onas) Videre tibi licet fchol. Dionyfii ad v. 6^7 & 
& 77 J. Euftathiuraque ad v. 657 & 772. fchol. ApoUonii 

Rhod. ad v. 972. Tzctzen ad Lycophr. I. v. 647. ac fchol. 

Pindari ad Olymp. od. 8- v. 62. HESSfiL* 

Colchidi olim vafti Fuere limites. v. Strabo L» L p. 46. 

Atque'id Vibium induxic, ut ampliiTimam quoque fiftereL 

Fabulofae Amazones Thermodoontis ripas .habitafTe Fereban- 

tur j verum ea de re Alexandri aevo nulla amplius mentio 

fit. V. Arrianus L VII. c. 13. Succeffu temporis contraifti 

maximopere fuere limites ejus regionis. v. Strabo L. XL 

P» 497* ^^4' Ptolemaeus L. V. e. 9. Bathys* & Olcampfis flu- 

mina earn a Ponto fegregabant. s. CROix. Thermodontis 

antiquius nomen refert more fuo Plutarchus in lib. de fluviis, 

ubi Chryjialluni didtum fcribit eo , quod aeftate quoque god« 
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geletur. Fabula hac occafione recitata a Plutarcho intercidit i 
quippe lacuna adefi« Hodie Pomon vocari ex Nigro tradit 
Ortelius. In tabula D'An?illii prifd nomini$ veftigia reftanu 
Termeh falutatur flumen* 0» ^ 

Trafyipenos 

Ortelium fi audias, forte Lydiae dixit hic Vibius pro 
Etniriae^ a'Lydis populis, qui earn aliquando habitarunt* 
Itigeniofe inagts quam Vere. Etiamn enini facile crediderim^ 
lacum cum fiuvio confudifle ftoftrum , tlunquam adducat 
tamen ut credam , eum hic Lydiae nomen dedilTe Etrurtae, 
Pxitius a librariis cortuptum efle locum arbitror , & fcri- 
ptum initio fuiffe Tufciae : quae vox facile potuit iii alte* 
tarn iftam immutarier. O. 

Thapfus 

K^uficade, oppidum Numidiae, hodie 5^i^itf , vel fecim' 
dum alios Stora , j4ftora , EJiora , colonia Romana fuit , tefte, 
Hon quidem Ptolemaeo^ quod Onuphrius retulit, fed tabula 
Theodofiana , in qua claris verbis legitur. Thapfus oppidum 
duplex memoratur prifcis, alterum in Sicilia, alterum in 
Africa propria & quidem provincia Byzacena fitum.* Hoc 
pofterius nunc Demfas audit. Thapfum vel Thapfam aut 
Tapfam fluvium nemo veterum memoriae prodidit Cui« 
cunque liberum igitur efto de hoc Sequeftris articulo pnii* 
cium; in quo me prorfus caecutire profiteer, O. 

Triopala 

Difficile profedo fuerit huic corruptiffimo loco medelani 
iidferre , fcripds maxime c6dicibus nihil ufpiam lucis afFun- 
dentibus. Equidem duo articulos heic in unum confluxiib 
crediderim, vel pdtius articulo a Seqiieftrcl poflto , qui hic 
niihi videtur fuiffe , Triocala , qui & ifbums , poftea obfcu- 
nm alicujus fcioli diligendam adlevilTe juxta ALahon Mega* 
feiifium. Fofteriora haec verba hue nullo modo quadrant^ 
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at id commodi nobis praeftant tamen , ut redife fupra pag« 
66* Alachin in Alabin vel Alabon convertifle nos conilet 
Quin Triocala legendum fit , non dubito. Etfi enim oppidi 
modo, non & fluminis, id nomen occurrat,'novimus & vei 
Cafiiini exemplu oftendimus , fequionbus iaecuiis urbes fre- 
quenter fluviis, quibus aquarum copiam debebant, nomina 
fua mutoaife* Neque credendum eft , Vibii induftriam Ijhurk 
amnis, quem ignara librariorum plebecula turn notiori no- 
mine Ajfori confudic* mcntionem praeteriuifiile^ Nee vero 
haec conjedtura mea impediet , quo minus in redtiorem pla* 
nioremque, fi quis forte fuppeditaric , fententiam lubens 
difcedam. Imo vero alia mihi ipfi fufpiclo e^inde oboritui^^ 
quod foli Pcoleniaeo hburus is attinis notus , qtieni Cluverius 
Sic. ant. L. I. c. 18. fiume di Calta BcUotta falutari hodie 
tradit. Ejus loco apud Stephani epitomatorcm occurrit Co* 
fyrus , ubi Gc : KoVvp^ , yn^e^ xj* Si Aiwt/)»5t , jg s<«iA/tf« tca^ 
TccuU y^ '^*oXii ofAuwU^ &c. Unde legendum foret apud no« 
ftrum Triocala j qui & Cofyrus. Atque hoc magis etiam cor« 
ruptelam vocis in Ajfoms verfae excufaret Verum Berkelii 
opera fi redte fit emcndatus Stephani locus , fie nunc legen- 

90A^ cftmvfic^ &c« turn profedo nuncius huic admodum 
verofimili conjedhirae mittendus. Triocala apud Ptolemaeum, 
intercepta littera> T/><o»a« dicuntur. Stephanus Te/lxocAdy & 
TeJiKobAcb vocatj & gentile 7Vica/i/zonMrs nomen addit. Cicero 
in Verrem adt. V. Tricalinum locum falutat* cf« Cluverius L« IL 
c* I2» Unicum addo. Boccacius quoque pefCme hunc arti" 
culum mutuatus eft a Vibio* Is ita: Triopolo , qui & Ajfolus^ 
fiu^^ eft juxta albomagannjmm. 0. , 

Turnus 

MS. Rev* Ternius*^ at hie amnis eft Sardiniae* HESS£I.< 
Hujus Turn! Umbriae fiuvii nemo eft, qui meminerit. Ve^^ 
rum in Ardcatino frigidi fontes funt ^ ... qui fulphurati di* 
cuntur , tefte Vitruvio de ArchiteAura L« YlII* c. }« Ifto9 
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fontes exiguum efficere lacum docet Cluveritts It anti L.IIT. 
c» 5. qui videtur Tumi lacus eiTe cognominatus Columellae 
Rer. Ruft. L. X4 / 

Et Tumi lacus & pomofi Tihuris arva^ 
Lacum cum fluvio confudiiTe noftrum & Umbriae per erfo- 
rem adfcripfifle alienum amnem, necaudadler afieverare nee 
hegare praefra<fte vclim, Forfan & in voce Turnus mendum 
latet, cui codices quidam Termusg Thermus bxh&kauxit. 
BoGcacius hie filet. O. 

Taygeti 

V. Virgilius Georg. L. II. v. 48> 

durarc) In hoc Vib. Sequeftrem joh. MeurGus caftigat 
mifc Lacon. L. IL c. 9. quod ex fua negtigentia id, quod 
Eurotae flumini maxime proprium fiiit , fcilicet natos faevo 
gelu durare & undis« de monte Taygeto praedicavit. HESSEL* 

Non de monte haec praedicat Vibius , fed montem a cogno-* 

mine fluvio adlui putavit , in quo ifte mos a Lacoqibus fit 

fervatus. Forfan Virgilii verba citata Vibium in errorem in« 

dux^re. Is ita : 

Flumina amem , fylvafqut ingtorius ^ 6, ubi campi 

Sperchmfque & virginibus bacchata Lacacnis 
Tay^cta * - - 

Simili modo deceptum noftrum variis Lucani ihaxime locis, 
fupra pafTim vidimus. Corpora juverium frigida durare aqua 
hodieque, qui borealem potiflimum plagam habitant, frequen- 
ter folent Lockius etiam vir longe celeberrimus inter prae^^ 
cepta fua inftituendae juventutis id ipfum pofuit* O* 

Titareflbs lege Titarefos 

v. Homerus IL II. v. 751. 
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^0? fliif ?ii^ilufy i *Hsr€iV^ & Lucftnus L. VL v« ]75« qui 
Homeri verba fie exprimit : 

Soliu ut^ aLterius nomen turn venerk vndak ^ 
Defendk Titan fiu aquas ^ lajifuftpte Jufcmt 
Gurgitt Pinei pro ficcis utimr arvis^ 
Hunc fama cfi Stygiis manare paludihui ammot^ 
£t capitis numorem^ fiuvii contagia vkis 
IfoUe pati^ fupcrwn fin ftrrart mwrtm^ ' 

HESSEli* 
lEdamli Stephanos Byzandnus in urbt Titarone hujus fiuvii 
Jttcminerit ^ certum tamen eft^ non nifi ex Homcro eum in* 
AotuifTe, cujus defcriptionem fequitur Vibius* Secundum 
f lintum Titareftas fluvius Idem eib cum Eurota ^ qui in Pe^ 
neum influit v. L. 1V» >p. 8. Aeliano ,cft idem hie Pemeus^ 

Var. hift. L. IlL C. !♦ S^ CROIX^ Ti%f>^m^ ^i/uf ®nr<re^ 

Ita Stcphanus Byz. Gentile noiiien Titaitrn fcxettpld ttabi. 
litur Mopfi apud ApoUonium Rhod^ L. I. v. 65. Urbs iffe 
Titarus abfque dubio adftfudla fuit monti Titaro, ei quo 
HDIympum finibus fuis atdngente, Stfabo L. IX. p. 441* 
Titarefium oriri dicit. Ta-x^io-iov, ita ilte, *«« «{ 'ifou^ TtrcL 

tim^K Addit , Penei aquam eflb purafti ; Titatefii contfa 
pfnguem ex quadam materia, undeHomerus olei iti inoj^m 
ejus aquas aquis Penei fupertlatare fcribat. Rgpetit ex hac 
Strabonis dodtrina robiir maximum cohjedtuta Cafaubonii 
qui in epitome L. VIL p. ;p. ubi legebatut ai h 'E'upe^vrev 

Vo&jM^t; ynrya^ ea rev yJ^^ov 'o^ov% etpxioyra4 i o U'tv c-Vyt^^^ rsf 

'^OxifiTfijti jubet report! « rou Ti%f^iov Iteni pro ^EvpuTrov vult 
*Et/p«»Tw , forfan redtius 'Evotl'^ Sic enim Geogvaphus L* XL 

p* 440* ov 7fo?tp d^iv r§v '£vp«^& 7eila./Mv j cv $ TCotrtri^ 

1 1nfirm x«Ag7« Itaque Scrabonia fentcntia erit haec, ex Ti* 
tiro monte, qui Olympo condguus fuerit^ defluxifle Tita« 





^10 NOtAE VARIORUM 

9 

ieGum, alias Eurotam falutatom. A pud Flinium quoqtie L# 
^IV. c. 8* Euroton credidit legendum Barbarus; fed Hardui-^ 
no tefte in fcriptis libris eft Oreon^ ut proinde pateat, ex 
quo fonte in Vibittm Id nomen manarit. Simul credo ex Vi* 
bio roborari iftam ledtionem Plinii, quam antiquo jam obti- 
nuifle aevo pacet. Unde redte fie l^tur : Ptruus . . acci- 
pit amnem Orcon^ rue rccipu^ fed olei modo fupematantem ^ 
ut diMum tfi Homero^ brevi fpatlo portatum ahdicat : poena-' 
les aquas dirifque genitas , argenteu fids mifcen recufans, 
Diverfum ab Eurota fluvium perhibent Geographi recendores 
Titarefum. In his D' Aavillius hunc longe inferius in Peneuin 
incidentem fiftit, quam iftum* Forfan nominis andqui um- 
bra quaedam reftat in hodierno , mihi ignoto* Titareifon 
iirbem Armeniae minoris in Meiitene reponit Ftolemaeus 
L. V. c. 7« O* 

Vulturnus 

Cafilinum fupra dixerat nofter. v« p. 8- cf* p. 97. Maxi- 
inus Campaniae fluvius eft Vulturnus five , ut Varro de LL. 
L. IV. eifert) Volturnus, hodieque prifco nomine infignis. 
Cluverius ItaL ant L. IV. c. 2. ex pluribus veterum locis 
inter fe Collatis , genuinum prius germanumque apud acco>- 
.las amnis nomen fuifle cenfet "A/dt;/»(^ , ex quo poftea Ro- 
mani fecerint Volturnus j ac tandem Vulturnus^ Oppidum 
Vulturnum Livius L* XXV. c. 2o» caftellum vocat ad flumi- 
jiis oftium locatum. Atque vel nunc Caftel di Voltumo item 
Caftello a mar di Voltumo falutatur. Juxta Puteolos oppL. 
dum dicit nofter Vulturnum oppidum « fiitis late. ^ Inter Si- 
nueflam & Cumas -vel Puteolos novam viam ftravit Domi>- 
tianus Imp. quam Statins L. IV. carmine %. celebravit, fir 
mulque pontem cum arcu triumphali in Vulturno fiuvio 
ftruxit. Hinc eleg^nter Statins I. c. 

At , flavum caput humidumque late 
Ciinem mollibus impeditus ulmis , 
Vulturnus Uvat era; maximoqut 
Pontis Caefizrfi rcclivis arcu 
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fnatiis talia faucihus redundat i 

Camporum bene eonduot rmorum ^ 

Qui me vallibus aviis rrfufum 

Et ripas hahitan nefcitntem 

ReSi legihus alv<i ligafii^ 

Et nunc ilU ego turbidus mnaxqU^ 

Vix pajfus dubias prius carinas 

Jam pontcm fero i perviufque ealeari 

Qui terras rapere & rotare Jjilvas 

Adfueram , pudet I amnis ^e coepu 

Sid grates ago^ Servitufque tanti efl\ 

Quod fub te duee^ te juberue^ ^(^# 

Quod tu maximus arbiter ^ meaeque 

Fi{tor perpetuus legtre ripae^ 

Et nunc limite me coUs beato ; 

Nee fordere finis f matumque late 

Deterges flerUis fdi putorem ; 

Ne me pulvereum gravemque coen0 

Tyrrheni finus obruat profundi 4 • • 

Sed talis ferar ^ ut nitente curfu 

Tranquillum mare proximumque poJfifH 

Puro gurpte provocare Lirlm, 

Haec amnis « • » 
Ifgo hoc demum Domitiani beneficio amnis coepifc vfle Vul* 
feurnus, purafque volvere undas & jufto fctri alveo» O* 

Virbius 

Hippotytum) v. Vir^lius Aen. L Vll. V* 76 $• Ovldiuf 
fiift. L. VI. V. 7)7. & metam. L. XV*^ v. 497^ c£ & Ser* 
vium ad Virg. 1. c & Munckerum dd Hyg. fab. 274* hesseu 

Sententiam Ortelii ambabus ampledor ulnis^ VibiDin heio 
homen hominis fluvio tribuere pronuiiciantis. Nemo ufquam 
Virbium flumen nuncupatum memoriae prodidiC) ac Hip* 
polytum Ua di^um complures« Erroris fons fbrfan apud Ovi- 
dium quacrendus ^ qui Faftorum I. c. poftquam Hippoly d ab 
•quis difcerptij fed ab Aelbulapio roox in vitam revocati# 

a 
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fatum enarravit, Aricini nemoris v. 7sd« mentionem fadt , 
in quo Dianae lacris ifte vacare fit folitus : 

Lucus eum rumon/que tui , Di^nna , recejfus 
Cclat^ Aricino Firbius Hit lacu, 

Lacum quum vidit Sequefler, fiuvium ex eo orientetn co- 
gitavit cognominem. Virgilius fabellam Hippolyti totam clare 
fatis cxponic h c. ut is turbatis diftradus Jit equis & occidt" 
tit , ut Paeordis rcvocatus fit in vitam herbis y 

Ut pater omnipotcns, aliqucm indignatus ab umbris 
MortaUm mfernis ad lumina furgere vitae , 
Ipfc repertorem mediclnae talis & artis , 
Fulmine Phoebigenam Stygias dctrufit ad itndas. 

At Trivia , ita nunc pergit , Hippolytum fccrctis alma recondii 

Sedibus & Nymphae Eger'iae nemorique relegate 
Solus ubi in filvis Italis ignobilis aevum 
Exigcret , verfoque ubi nomine Firbius ejfet, 

Virbii nomen Servius ad hunc locum inde deducit, quod 
quafi bis virum voCari jujferit Diana Hippolytum. Quod qui- 
dem etymon , fi quod unquam , quam maxime claudicat. 
Scholiailes Perfii ad Sat. VI. v. 56* ita didum refert Hip- 
polytum , quod bis in vitam prolatus fit^ Idem quatuor miU 
libus ab urbe Virbii clivum abeffi memorat , qua efi iter ad 
Ariciam & ad nemus Dianae , ubi Virbms colitur. 0. 

Ufens 

Plinius L. III. c* 5. Dein fiumm Ufens ^ fupra quod Ttf 
racina oppidum, lingua Volfcorum Anxur di^um. Apud Fe- 
ftum fi:rjbitur Oufens^ unde Oufentina tribus. Strabo L V« 
p. 2; J, "Avcptlcif dicit* iTbi cnim de Tarracina, prius, uti 
vult, Trachina vocata dixit, addit ifta : ^FfUura* It dvli^ 

Palus , quam memorat , Pomptina eft. Earn duo maxime flu- 
-vii implebant Amafenus , de quo fupra , atque Ufens. Stra- 
jbonem fcripflffc "ov(pt(^> fufpicatur Xylander, quem reftc 
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^Av^i^^f in Aufentem mutafle , jiidicat Cafaubonus, Cluvc- 

rius contra perperam viros doclos apud Scrabonem legen- 

dum fuafiffe cenfet "ot^^ps*?. Non cnim temere mutandam efle 

vocalem ; utique , quum hodieque vocetur amnis VAufentc^ 

& antiquiflimis illis temporibus fuerit Oufens. Alio nomine 

hodie quoque U portatore nuncupatur. De curfu fluvii au« 

diendus Virgilius Aen. VIL v» 802: 

gdidujquc per imas 

Quaerit iter voiles , atque in mare conditur lUfens^ 

itemque Silius Italicus L. VIII. v. 38i« 

& atro 

Liventes coeno per fqualida turhidus arva 

Cogit aquas Ujins , atque inficit ^aequora limo, 

Praeter hunc Ufentetn noftrum alium quoque Galliae Cifal-* 
pinae cribuit Boccacius , quern inter & Athefim Senones ha< 
bitarint.! Ifta IJvio debet i&Q, apud quem| L. V. c. 3^* 
haec habes : Turn Senones , recentijjimi advenarum , ab Ufctae 
flumine ufque ad Athefin fines 'habuere. Verum heic mira in- 
tcr fe confenfione veteres libri habent Utente , tefte Sigo* 
nio, qui vitiofo Athefin qupque fubiUcuendum ex Strabonc 
docet Aefin. 0. 

^Varus 

Galliam) v. Lucanus L. I. v« 404. & Servius ad Virg. 
Aen. L. I. v. i . Ifto tempore , quo Aeneas ad Italiam venit ^ 
finis erat Italiae ufque ad Rubiconem fluvium • » . Unde ap* 
paret f^ntenjorem non ad Italiam venijfe ^ fed ad Galliam Cif 
alpinam , in qua Venetia eji. Poftea vero , promotis ufque 
ad Alpes Italiae flnibus 3, novitas creavit errorem^ 
ante) v« Savaro ad Sidon. L 1. ep« 5. HESSEt* 
Perperam haec noftri verba cepit Ortelius fub voce Vir* 
bins , qui fxuilra fuccenfet Vibio , quod Varum antea voca* 
turn Rubiconem tradaC. Non id iibi vult Vibius • fed dim 
Rubiconem diflerminafle Italiam a Gallia fcribit, poftea Va- 
rum. Traxit autera ifta ex Lucano, qui loco laudato fie: 
Finis & Hefperiae promoto limite Varus, 

o ? 
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Sic & Plinius L* III. c* 4* ^^i^s^ V^kq ok Ifalia Hfertt^ 
Narboncnfis provincial Hodieque Varp vocatur* O. 

Ululeus 

Hodic Argentea dicitur in tabula Graeciac D*Anvillii. la 
tabula Caftaldi Ortelius invenerat Argento. Idem Vibii lo- 
cum citatiic: Ulceus fiuviiu Dyrr^chii (fi^ ex quQ Dyrra,-^ 
chio mimfirantur aqu^c Verum ita Boccacius habet « ita qucH 
que in editis eft Vibii libris. Pauilo aliter in fcriptis , quos 
fumus fecuti* Dubium eft de caetero, Ululeus an Ululeusi 
recte dicatur, nemini praeter noftrum notus. Sedulicatem 
Vibii, in Dyrraching topographia confpicuam , fupra animal- 
vertimus p. 71* 0« 

Veftinus 

Kon videtur Vibius fat bene Lucani verba percepiiTe. ita 
ctiim iile L. U. v. 42a* 

dela^itur in^e , 
FultumMfque, celer M nQ0umaequ4 editor aurae 
Sarnus f & umhrofae Liris per re^na Maric^ti 
Fefiinis impulfus aqitis^ 

ubi Liris dicioir Veftinis impulfus aquis , nan autem Sarnus. 
Etenim a Veftino populo baud longe recedit Liris , longiili- 
me vero Sarnus^ Equidem opinor^ fie male intelleclo Lu- 
cano , natum efle Veftinum Campaniae flumen. hessel. 
In MediolanenG & Parifinis godicibus iftum artiqulum de. 
fiderari fuo logo diximus. Cluverium Ital, ant. L. IIL c 10. 
atque CamUlum Peregrinum de Campania FelicQ PifH IL C, 7. 
fi confulamus 4 apud Lucanum legendgm eft 

VefcinU impulfus aquis. 
Scilicet praeter agrum Vefiinqrum^ qui inde a fbntibus Vo» 
mani, Matrini & Aterni ad mare habicabant , erat & ager 
Vefcinuss Ciceroni memoratus de lege Agraria contra Rul- 
lum II, 25. ubi fie : Albanus ager efl: Seiinus , Privemas ^ 
fmdanus » Vejcmus ^ Falemus ^ Liternus^ Cumanus^ Cafi^ 
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nMs &C4 Etiamfi enim hie codices nonnuUi habeant Vefti-^ 
nus , ordo tamen ipfe, quo haec agrorum feries recenfetur, 
manifefto eft indido , dc Veftino ferraoncm Oratori cffe non 
pofle. Intelligendus eft ager Vefciae , urbis Aufonum ^ de qua 
Livius L. IX. Caeterum Aufonum gens prod'uione urbium, fim 
cut Sora , in poteflatcm venit , Aufona & Mintumae & Vc" 
fcia urba trant, Ut autetn hoc loco legas Vefcia , Sigonio 
debcs , mi ledor. Nam vetcres libri habebant alii Vefthia^ 
alii Vejlia^ Acute vir dodtus ex Stephano locum emenda- 
yit , qui fie : Bia-Kta. ^oXtq ^\v<ro,m, Ejufdem Livii & alius 
locus L. X. c. 21. citato robur addit. Itaqut placuit^ ut 
duae coloniae circa Vefcinum & FaUrnum agrum dcducerentur : 
Una ad oflium Liris fiuvii , quae Mintumae apptllata ; alter a 
in faltu Vefcino , Falemum contingente agrum^ Quae qui- 
dem Livii verba cum, Lucano collata conjecfturam Cluverii 
& Peregrini confirmant abunde. Neque tamen aufim, hunc^ 
fecutus, apud Vibium pro Veftino reponere Vefcinum; 
quippe admodum verofimile eft^ corruptum Lucani librutn 
ob oculos' habuifle Sequeflrem. Denique, quod HcfTeliut 
Sarnum cum Livio confudifTe Vibium pronuntial, idem & 
P^jegrinus notavit. 0* • 

Xanthus 

V. Servius ad Virgilii Acn. L. I. v» 477* Xanthum fluvium^ 
Trojae. Virgilius Aen* L III. v* 497- & v. j^o. L.X. v. 69. 
Dionyfius V. 8i9« Prifcianus perieg. 78). 

ex Ida) V. Homerus 11. XII. v. 19, 

Simoenti) v. Plinius H. N. L. V. c. ;o. Vein partus jtchaeth^ 
rum , in quern influit Xanthus Simoenti junHus* cf. & Scho«t 
liaftes ad Hom. lU L VI. v. 4. ubi i^tf^itti y^ itipfi^ sro^^^ 

in Propontidem) Cellarius G* A. L. lll.c. ^ p. ^g.Lapfus 
eft Propontidem vocans ^ qui Hellefpontus eft^ excipiens haec 
cunBa fiumina^ Generatim loquitur Virgilius Aen. L. V* v« go?* 

rue reperire viam , atque evolvere pojfet 
In mare fe Xanthus^ 

♦ 
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& fcholiaftcs Horn, ad II. L II. verf. 46 s. 'o« ^^ XxAfiA^lf^ 

r«j l\ •s.i,j6<^, HfissEL. Troja ad Hellefpontl fauces fita 

talis Vibium arguit erroris , oftenditque non poflb in Pro- 

, ponddem fundi Xapthum. Homerqs de eo fiuvio ita IL 
L. XX, v. 74, 

quae verba , quantum tnihi vidqtur, ita funt capienda , Sca« 
. mandrum olini Xanthi nomine venifle , quo raro ufum fit; 

VulgUS. S. CROIX* 

Ex Ida &c. ) Haec ddunt in MS. Med, nee ab Sequcftr^ 
Tcripta fupt. Nam Xahthus Troadis fluyius non fiuit in Pro^ 
pontidem , fed in Hellefpontum. v. Strabo L XIII, p, 990* 
Plinius L. V, c, ;o. Euftathiusad Dionyfius perieg. v. S47» 

X««t^yjptff. GRONOV. 

Scamandnm ) vid. Nic. Erythraeus ]nd, in Virg. Xanthusr 
4 IC VoflTnis obf, M Gatullt cpithal. Thet. & Pel. p, 247, 
Hpratius epod« 4« ^d* ^3* '^- '4- & i^^ Cruquianus enar'^ 
rator. h|:ssel. f 

eqm HcS. &j4ck.) v. Homerus 11. L. VIII. v. 189. A 
L. XIX. V. 400. HESSEL. Fuit & nomen equi Diome- 
dis , V. Hyginus fab. 30. atque inde equos nobiles hoc no- 
mine infigniveriint Graeci, ut apparet ex Ariftophane hi 
Nub. Adt. I. fc. I. V. ^4. De equo Achillis v. & Homerut 
II. r. v. ;98. 404 & 420. Lucianus in Gallo p. 159. CLAUD* 
' • In marmore apud Gruterum pag. CCCXLI. inter varia equo- 
rum nomina occurrit SanSto : at nefcio equidem, an hoe 
isnquam &ndo ilt aqditum; forfan in lapide ^ntXantho. 0« 

Xanthus 

V. Lutatius ad Stat. Theb. L. IV. v. 8n- Xarukus uttrqUi, 
quia Lycuu & Trojae eft, of. & Scholiaftcs Horn, ad II. L.II, 
V. 877. it. Homerus U. L. VI. v. 172. Virgilius Acn. L. IV. 
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y. 14). HCSS^I. Xanthus \% olim didus eft Sirhes. Ad« 
verfo ho9 flumine per decern ftadia ad templum Latonae 
advehebantur tlavigantes & per LXX. ftadia ad Xanthutn ud 
que principem Lyclae urbem ; inde iter deducebat Pataram, 
V. Strabo L. XIV. p, 458* ^'^' « nivi^t* ffob'fM^ > iv s/f/3u» 

/^nrSioit fWii • Vi/Tep l\ ret} U^ov arp«gAdJi7< t^it^fret , i ^oXn 4 

rm 5ff>^«Wj». 8f».> f^iyirv '^«» ^^ AvkU. qf. & Ptolcmaeus lum 
V, c» J. Pomp, Mela t. I. c, i^, Plinius L. V^ q^ 27, Hie» ' 
irpqle$ Syne<;dem» p, 684« Ifti cum aliis quoque Xanthum 
urbem memorant, cujus tamen nomen in Scylacis periplQ 
non legitur. Ita . ille habet : 9^ s«y^(^ , It }i tl'^tU?^^? tk 
n06&f)« V«A<v ^c. peripl. p. 57* ^dit. Voff. Me qyidem ju« 
dice tranfponendae funt voces , quarum ordinem tu]:bavit 
fcribarum infcitia. Conjundiva ig fads indicat, legendpmt 
ndfdi^ y^ TTo^fMi &c. Sed, ut ad templum Latonae redea*. 
mus^ id dubio prbcul eQ loeo fitum erat, ubi ifta Dea ex 
aquis Xanthi fidm reftinxerat & fobolem fuam abluerat, 
Dicatys fl^viqs Apollini erat, qui hiberno femeftii Patarae, 
aeftivo apud Delum fundebat oracula. v. Servius ad Aeiu 
LIV. q. i4\* Antoninus Liberalis metamorph«c« 35. $. CROI^^ 
Apud Stephanum in Tfifjuxn , ubi male habesi 

legere par eft 2(pi3« Sc^, ^ochartijis in Chanaane L. I. c. 6^ 
denvat voc^m Sirbae vel Sirbi ex J^'V Zirbiy quod, apud 
Arabes ftavum feu ruhcntem fonat Simile fere nomen eft 
Zcrb'u fluvii , quem in Tigrim cadcre tradit Plinius , t. VI, 
c« 26. quemque ab Hebraico y\^ di^um autumaf idem 
Bochartus in Phalege L, IV. g. 19. quod mr< tQrrentis cf^ 
fit^eri fignific^tt 0, ^ 

CA9 
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AD PONTES 

Aganippe 

Servius ad Virgilii Eel. X. v. 12^ 

nam neque Pmdi 
C/lla moram fecere, neque Aotda Aganippe. 

ita : Aganippe eft fans Boeotiae , quae & Aotda dicitur . . 
CaUlmachus Aganippen foniem ejfe^ dicit Permejp fluminii^ 
HESSEL. Ilia de Calltraacho repetit & fcholiaftes vetus 
^d Juvenalcm Sat. VII, v. 6* 

cum, defertis Ag'anippes 
Vallihus, efuriens migraret In atria Clio* ^ 

Interim locus ipfe Cyrenaei Poetae, qui in opere quodam 
ipfius de fluviis Suidae citato extitifTe videtur, ngnc eft in 
deperditis« v. edit Spanhemii pag. )^4 & 422. Inter Boeor 
tiac fbntes Aganippe recenfetur a Plinio L. IV. c. 7. fontes 
inBaeotia, Oedipodia^ Pfamathe ^ Dircey Epierene ^ Are^ 
thttfa, Hippocrene, Aganippe ^ GargaphUy ubi ab Hippo- 
crene diilinguitur » quemadmodum & apud Solinum in po- 
lyh. c» 12. Intelligitur inde, Ovidium Faftor. L V. y. 7. 
ubi ita Mufas invocat : 

Dicite , quae fontes Aganippidos Hippoerenes 
Grata Medufaei figna tenetis equi. 

non eo dicere Aganippidem Hippocrenen, quod eos Fontes 
pro uno eodemque haberet^ uti putavit Rob. Stephanus in 
theC L* L. fed quod loco eflent vicini. Ad Heliconem 
uterque manabat De Aganippe Paufanias inBoeoticiscap. 29. 

i 'Ay«wW« 9njy»J. Nympha fontis Aganippes, eodem gavifa 
nomine, Termefii vel Permefli forfan fluvii, de quo fupra 
pag. 161* filia fuifle fertur , eodem au(^re Paufania. Ad 
declarandum etymon Aganippes facit citatus Ovidii locus* 
Scilicet, lit Feftus refert, Pegafus quern fontem i^u ungulae 
dperuit , appellatus eft Hippocrene. S'Imili modo Aganippe ab 
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Jtytt>9 & tTfTT^ di<fta creditur , quafi vMe ah equo formata ;^ 
id eft, terra a Pegafo valide percufla. Hyant^am appcUat Ovi- 
dius Aganipp^n Metam« I.. V« v. ^\z» quod Boeodae incolao 
olim Hyantes nuncups^ri confueverint. v. Strabo L, IX* pt 
401. cf. Plinius L. IV. g. 6. Rationem fi quadras, alii a 
Rege Hyante deducunt ; Pindarus a Strabone L. VII. p« )2i, 
^itatus vetq , fqes , diiftum efTe Botdtr^v %69^ commemorate 
Reftar , ut Mufls & ApoUini facrum fuifTe fontem diqam , 
un^Q pqtHs infpiratiqnem fac€re I'merarum praedicat Solinus 
1. c, Aganippides quoque Mufae nonnunquam VQcantur; nun 
Aganippae,, ut refert Boccagiu$* 0, 

Acidalia 

Servius ad Vlrgilii Aen, L. I- v. 724^ Aciddia Venus dicU 
tur » vel quia injic'u euros ^ quas Graeci ctM^cti dicuru, vet 
eert< a fontt Acidalh , qui efi in QrchomeuQ Boeotiae civ'uatt^ 
in quo fi Gmtia€ Muunt^ quas Vfneri confiat ejfe facrata^n 
Ipfius <nim 6* Liberi filiae funt, HESSEL* Acidalius erat; 
fcribendum, non Acidalia ^ nee Acidalisj yt apud Bocqa-' 
cium extat, qui praeterea in exponenda vocis origine plus 
fatis ineptit. Habet & Acidufam in Boeotia fontem Plutar- 
cbus in Problematibus , ab Acidalio qoftro forfitan baud 
div^rfam, Q^ 

Arethufa 

Servium videfis ad Virgilii egl, X. ^* 4» & Acn, L. III. v. 
^94. Lutatium ad Statii Theb, L, L v. 271. Sgholiaften Pin- 
dari ad Pynth. od* }. v, 120. Schol. Theocriti ad Idyll. !• 
v« 117. Hang Arethiifam in muliebr^m figuram habitumquq 
formatam videre in Syracufiorum NN« videtur Begerus theC 
Brand, fel, pag. 384. hessel, Arethu&m Sicilian ean« 
dem efle , quae prope Olympiam Peloponnefi terra fe con* 
dat, non Poetae modo, fed & Pbilofophi & Hiftoriqi tra« 
dunt, Hodieque accolas in eadem opjnione vcrfarij t^ftatut 
Brydone in itinere Siculo epift. XII. qui praeterea obftrrati 
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mediocri ab Arethufa intervallo ingentetn aquae d6Icis foti- 
tern reperiri , ex profiindo mari ebuUientem. Oculus Ziticac 
{occ/uo di ZUica) ab aliis , ab aliis Alpheus falutatur^ quetn 
fubter mediterraneum mare in Siciliam ufque perfecutum Are« 
thufam referunt Poetae* Pons iftc , veteribus ignotus , forfan 
adipfum Arethufae fontem pertinet, cujus pars videri poffit. 
Ceterum his fimilia L. Baro de Riedefel deprehendit & afib], 
Dt prope Tarentum , propc Bajas , prope Geiiuam^ Demum 
& illud notandum , fub Alphei & Arethufae nomine in gem- 
ma quadam muFei regis Galliae repraefentari Germanicum St 
Agrippinam. Siftitur HIa apud Montefalconium in Antiq. 
cxpL T. III. PI. VII. a. Porro Alpheus in Arethufae fon- 
tem iltabens occurrere creditur in marmore quodam palatS 
Famefiani, quod juvenem exhibet, qui redta fefe per del* 
phinem tra jicit & quafi jaculatur. Imaginem Arethufae cei:- 
nere datur apud Gronovium in theC Antiq^ Graec. Vol. II. 
Item in Lippertii Dadtyliotheca Mill. 11. n. 94, Qui plura dc 
Arethufa noffe defiderat, is Cluverium adire poterit, qui ^ 
Sic. ant. L. I. c. 12. ex frequentibus veterum lods docet^ 
in Ortygia infula ebulliiffe fontem, qui protinus fluvium in 
mare emittebat ; fuiife nitidiffimi & perlucidi ad imum 
ilagni, aquae dulcis, pleniflimum pifcium, qui facri habe- 
bantur , adeo , ut fi quis in cibi ufum eos vertere effet au< 
fus, manifeftam numinis iram fentiret Porro plurimos quh; 
dem veterum tradere oflendit 

Alpheum « . . hue , Elidis amnem , 
OccuttoA cgijife vias fuhter man , • • 
& Arethufam fecifle fontem ; aliis contra placere, non fub« 
ter fed fuper mare Alpheum fluere ad Ortygiam ufque ; aliis» 
in Sicilia nafci Arethufam & venienti fluvio occurrere. Prf« 
mae ifti vulgadfBmae olim opinioni robur conciliate fabulam 
ex Strabone narrat , qua pateram , apud Olympiam in AU 
pheum prolapfam , ad fontem Arethufam fuiffe delatam per« 
hrbebant; quin & ipfius Delphici Apollinis voce eandem fen- 
tentiam ftabilitam effe Paufanias tradidit. „ Eft enim omne 
„ hoc , ita porro Cluverius , de Alpheo & Arethufa nego- 
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), tium nil nifi prifcorum facerdotum figmentum , po&arum 
,, poflmodo carminibus concelebratum. ,, Porro, quae 
Brydonius de duplici fonti refert, altero ^Arethufae, altero 
Alfei ex oculo Zilicae emergente, eadem jam Aredus & 
IVIirabella , ille in chorographia Siciliae , hie in Syracufaruni 
topographia docuerat , quorum loca profert Cluverius* 
„ At prifci ill! mortales, ita rurfus idem , non hoc fonte 
5, Alpheum cmergere, fed ipfo Arethufac ore tradiderunt. „ 
Cluverii docftrinam , contra Jac. Bonanni fugiliadones , qui- 
bus earn in Syracufis illuftratis infetftatur, defendit D'Or* 
villius in Siculis T. I. cap« ii. qui fimul adjicit, 'hodie 
Arethufae aquam non nifi lavandis veftibus intra murum in- 
fervire ; ex'tra murum ad decimum ufque pafTum & ultra in 
ipfo mari eum fontem canttnyo aquarum motu cognofci ^ 
quoufque ejus fcaturiginem pertinere certum eft* Muni* 
nientum edam> & molem, quibus, Cicerone tefte in Verri* 
na IV , a fludu defendebatur , nunc magna ex parte eya« 
nuiiTe itemque pifces, quibus abundabat olim. Arethufae 
nomen denique & ^rbibus quibufdam in Macedonia, in Sy- 
ria , in Arabia commune fuit. Quih & fontes cognomines 
occurrunt Syracufano in infula Ithaga , in Euboea , in Magna 
Graecia« alibi, v. Ortelius. 0. 

Clitumnus 

CVuumrms Umbriae inquit Vibius de flumin. Siquis autem 
miraris, quomodo Clitumnus Mevaniae idem aiat de font, 
habe teftimonia fcriptorum; qui verbis quafi praeierint. Dc 
iiumine loquitur Virgilius Georg. L, 11. verf. 146. ( locum 
vide p. loi.) Propeftius item L. II. eleg; XV. verf. 25. 

Qua fonnofa fuo Clitumnus flumina luco 
Integit, & niveQS ahluit unda bovts^ 

De fonte & iiumine agic Plinius L. VIII. epift. g. ubi Cli. 
tumnus pulcherrime depingitur* Quin edam lacus dicitur 
Fhilargyrio ad Virgilii Georg. L. 11. verf. 147^ Clitumnus <• 
Dius £• lacus in faibus SpoUtinorum g ex qu9 bikentia ptcora 
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Ma fiutu. Cujus audtoritas ( de qua PaTcaf. Grofippus ^ feti 
potius Gafp. Scioppius, infpiciendus eft parad. litter, epift. 
XIII. pag. 6s edit. Amftei* 16^9.) ii oon minimum valeatj 
poteft inde lux dari Propertio L. IV. eleg. i. verC i2f« 

Umbria te notis antiqua penatibus edit, 
Mentior? an patriae tangitur ora ttiae t 

Qua nebulofa cavo rorat Mevania campo ^ 
Et lacus aeftivis intepet Umber aqUis^ 

tlitomno gurgitem tribuit Claudianus epigr. IV. verH )• 

Non tale^ ^ Ctitumne ^ lavas in gurgite tauros , 
Tarpeio referunt quos pia vota Jovi* 
£t Fontem & flumen loquitur idem poeta de Text. conf. , Hch 
nor. verf. {06 « fi attinet hoc omne ad Clitumhum, quod 
tion autumat Cafp. Barthius ; 

Quin & Clitumni faeras viiloribus undas ^ 
Candida quae Latiis praebent armenta triumphis ^ 
Vifere ^ cura fuit^ ruc te miracula fontis 
Praetereunt: tacito pajfu quern Jzquis adiret^ 
Lentus erat ^ fi voce gradum majore citaffet | 
Comnuftis fervebat aquis, Cumque omnibus una 
Sit natura vadis j fimUes ut corporis umbras 
Oflendant ; haec fola novatn ja6lantia fortem 
Humanos properant imitari flumina mores^ 

Quidquid fit^ inter omnes conftat, Ciitumnum Umbruie 
amnem elTe, & Mevaniae quidem in ea regione oppidi. 
Silius L. VIII. verf. 447* 

Sed non ruricolae firmafunt robort cajira 
Deteriore cavis yenientes montibus Umbris^ 
Hos Aefis ^ Sapijque lavaru^ rapidafqut fonanii 
Vertice contorquens undas per faxa Metaurus ; 
Et lavat ingentem perfundens fiumine facro 
Clitumnus taurum, • • « • . » 
H'u urbes J Ama, & latis Mevania pratis^ 

•& L IV. verf. S4S* 

liuic cadis infelix niyeis Varenus in armis ^ 



AD FOKTES iaj 

Mv^^Mi Vdrenus ^ arat eui divitis uhet 
Campi Fulginia , & patulis Clitumnus in arvid 
Candentes gdido perfiindit fiumine tauros, 

Itaque Statius L* L filv. IV. verH 128* 

ncc fi vacua Mtvama valUi ^ 
Aut pfaejlent niveos Cl'uumna novalia tauros^ 
Sufficiam, 
& Servius ad Virg. G^org. L. 11. verC 144. CUtumnui au» 
itm fluvius eji in Mevania^ quae pars eji Umbriae partii 
Tufciae, nee non Philargyrius ; Clitumnus arnnis eft Umbriam 
a Tufcia dividens, Significat autem haves Mevanienfes ^ qui 
funt albi. Ceterum nullus eft fluvius , cui fuus non adfcri- 
batur fons. Quare redtius , me judice « Ciicumnum baud 
adnumeraiTec Incer fontes Sequefter. Nefcio denique, anfac 
re(^te apud Plinium nat. bilt L. II. cap. 10^. legatur; In 
Falifco CUtumni amnis aqua pota Candidas boves facit pro i» 
Falifco omnis aqua : quamvis adftipulentur MSS. codices , 
heque le(^ioncm iftam improbct dc la Cerda ad Virg. loc. 
did. quandoquidem eft incredibile Falifcum agrum^ & tarn 
late patuiiTe , & ad Ciicumnum perdnuifle. Sed animadver* 
to , Joann. Harduinum $. 89* not. & emend« ad Plin. meas 
partes jam praeoccupalTe , 6c multo ante eum Sigifm. Ge« 
ienium. Poftremo Max. Miflbn nov« itiner. Ital. Galilee 
fcripto epift. XXL pag. }}o, torn. I. fcripfit fuperhodierno 
ftatu Clitumni. 

Mevaniae) MS. Rev. Mevaniae, Mevefiates apud Jac* 
Sponium mifcell. erud. antiq. fedt. V. pag. 18). fie 5 Me* 
vanates apud Plinium nat. hift. L. III. cap. 14, auc apud 
Siltum loc. fupra defignato Mevanas , fecus eft : quod *^wx« 
alteri praepono. HESSEL^ 

fAnovAnoLs Straboni L. V. p. %z%, 6RONOV. 

Clainius 

v^ Virgilius Georg, L. IL v. 2a^ 

£* vacuis Clanius nan aequus AcerrjSf* ' 
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& Servius ad h. V dein Silius It L. YIU. y, s}6. 

£• Clanio comemtae femptr Acerrat^ *H£SSBL« 

Acerrae) fie Codex Med» Efttamen pluralis numeri. 6R0* 
KO v» Acerrae videtur fcrtpfifle Vibius , cujus rei teftet 
funt membranae. Neque obeft, quod vidum infit voci» 
quippe cui fimilia inveniuntur apud noftrum. Boccacii eft 
illud, efi apud Acerras^ unde librarlus quis homo tranfcripfit 0» 
meditatur pefttm ) hoc poefim redolet : etenim tali modo 
Horatius L. IV. od« i4« y. a^* 

Sic tauriformis volvitur Aufidus , 
Qui rtgna Daunt pracfluit Appuli ^ 
Qimm faevk^ horrendamqut cultis 
Diluviem meditatur agris* 

ubi meditatur praefert vulgato mhitatur DionyC Latnbinus* 
Is autem dicit praelatam ledtionem agnofcere Porphyrionem* 
]£ft ita , ut ait : verum earn aon probat grammaticus ille 
Male , aiens, dixit meditatur, quia in ipfo a&u eft; nee de-- 
ket cogitare , aut condi/cere id^ quod jam facit» Meditatur 
agnofcit eciam Acron : qua de voce confulito enarratores 
Horatii , Jac. Cruquium , Laev. Torrentium & Andr* Da* 
cerium« . 

peftem) Super hujus vocabuli fignificatione Cyriac. agit 
Guntherus Latin, reftic. $. 1348* Peftis hie fignificat pemU 
fiem^ quo verbo Tacitus ann. L I. cap. 79. utitur in re fi* 
mili. ASium , inquit , deinde in fenatu ab Arruntio & Ateio, 
an oh moderandas Tiberis exundatiorus verterentur flumina & 
lacus^ per quos augefcit, Auditaeque municipiorum & colo^ 
niarum legationes ; orantibus Florentinis , ne Claras folito al^, 
yeo demotus in afnnem Aniutn^ transferretur ^ idque ipjis per-" 
niciem adferret. & reliqua lege« Horatii diluviem interpreta* 
tur Cruquianus interpres horrendum aquarum impetum cum 
tvirjione agrorum^ Verum enimvero neque Clanius hie elTe 
debebat in numero fontium. H£SSEL« 

Clanius male fontibus accenfetur. Duplicem Campania ha- 
buit Clanim fluvium, quorum alter idem cum Liri, de quo 
fupra pag. i}j^. alter idem cum Literno, cujus hie raeminit 

nofter. 
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fiofter. Uterque diftinguendus ab alio Hetniriae , qui inci. 
dit in Tiberim^ Hie hodie Cbiana falutatur , iUe Glanio y. 
iagno^ iSte ' Garigliana alidit. 0» 

Caftalius 

Canentem audito Stattum Theb. L. i« v. ^62* 
Poftquam caeruUi Jinuofa volumma monftri 
Terrigenatn Pythona Deus fepum orbibus atris 
AmpUxum Delphos , fquamijque annofa ttnnttm 
Robora^ Caftaliis dum foniibus ore trifulio 
Fufus hiati nigro fitiens alimenta vcneno ^ 
Penulit ^ abfumtis nunurofa in yulnera tttis • ^ 

his verfibus aemulatus eft Ovidium , qui metaai, L» L yerf. 

44 1 » fie eanit; 

Hunc Deus arciienens^ & numquam talibus amis 
Ante y nifi in damis capreifque fugacibus , ufus , 
Millt gravem telis^ exhaujia paene pharctra^ 
Perdidit ^ efufo per vulnera nigra veneno. 

ut itlis ejufdem L. L verC 696. 

Phoebe parens , feu te Lyciae Patataea rdvofis 
Exercent dumeta jugis , feu rore pudico 
Caftaliae flavos amor eft tibi metgere crines ^ 
Seu Trojam Thymbraeus habes ; • • • 

illis , Inquam » Statius aemulatus eft Horatium ; qui L* IIL 
ode 4* yerf. 61. fie eanit: 

Qui rote puro Caftaliae lavit 
Crines folutos\ qui Lyciae tenet 
Dumeta^ natalemque filvam^ 
Delius ^ &' Patareus Apollo^ 

Unam aeniulationem nemo , quod fciam > interpres adnota« 
yit ; alteram autem Acron & Cruquianus enarrator : fed in 
utriufque commentariis mutili exflant atque Mantes verfus 
Papinii. De reliquo , fi Caftalius dicatut ^ requirit ea voX 
voccm fons. Itaque apud Senecam Oed. verC 227. 

Gemina PamaJJi nivalis arx trucem fonitum deditg 

P 



1Z6 NOTAJE VARIORUM 

Imminens Phoebea Idums iremuit & mov'u domum j 
Ac rfpente fanEia fontis lympha Cafialu fietU^ 
& Mardalem L. XII. epigr. ). verf. 9. 

Vel fi malucru , prima gradiere Subura : 

Atria funt illic confulis alta mei. 
Laurigeros habitat facundus Stella penates, 

Claras Hyanttae Stella Jititor aquae^ 
Fons ubi Cajlalius vitreo torrcnte fuperbit , 
Unde novtm dominas faepe bibiffe ferunt* 
ri fons fubjungitujr to Cajialius. Vide fis Jan. Vlidum ad 
Netnes. cyneg. verf. 5. v. & Probus ad'Virgilii Georg. L. 

IIL V* 29J, 

juvat ire jugis j qua nulla priorum 
CaftaOkm moUi divertitur orbita clivo^ 
ubi fie : Cafialius fons eft Delphis , in Apollinis oraculo , qui 
abltdt ipfam aram Dei; diBus a Caflalo^ Delphici Apollims 
filioy nepote Neptuni. & Scholiaftes Theocriti ad idyll. VII. 

V. 148* K^TA^iVtfC^ yt tivTtp elvlci; el%l KMrct iet^ rni Iv Af A^a^V 

xp«W> ifB-a )g ^uurcA^ovG-i. HESSEL. Eft & alius fonsCa- 
ftalius Daphnis in Andochiae fuburbano , cujus meminitRu-i 
finus H. Eccl. L. I. itemque PauUus Silendarius in epigramm. 
T. III. Ahale(ft. Vet Poet Graec. Cel. Brunckii p 68- ubific: 

De Delphico audiendus in primis Paufanias in Phoc, cap. g. 

^£k ti T0V TvfAvtM-Uv rif U TO Ufcf dpUrrt > iV<» h ^<|^ ''^^ 
«^ov TO vittf Ti!( JSJawttXimg 9 i^ 7fn79 «^i/« A^vpoi it r^ cvfuu 
T? ^ny^ yv99UxM >skyovTt9 s^t^m^otf > •I it tbtifet KatriM^u 
Jlecpvttff-o-ii if n*^v$bf^6v ^tvcinx^i ii 'HfcuuSfib Hvn > S-vytbri^ti 
'A;^fAA/v rif Y^xistt?dob» ^ma-h uhm « . "Hkuo'A i* 1^ uXtk§ roMriu 
TI iiitp T^ KfiLTcbXttc Tf^ltbfiou iSfcif UPM rov ILn^trtrov* rcvv 
tTtotno-t )^ 'aAx«7(^ » ^f^cifMm ra if *A^eXt^9» > fitQtttovrreu i% 
cv)^ ifiurM ct Ai^itfMiV 9 ol c$ Tcv ¥ji(pt(r§v ruiv 7rny'(^if Tpififict^ ixi^ 
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Clitor 

Ladantius Placidus ai^um. metam, Oridii L. XV* v. jf2. 
quo de libro v. Fabricium biblioth. Lat. L. Leap, i^.pag. 
266, Clitorium fontem qui hihit^ odium vird capita Clitorius 
forts in Arcadia vinum in odium adducit , quod Mdampus 
Amithaoms fiiius ^ Proetidas quum ab infania liberaffity no* 
vijjime remedia in turn projectjfe fertur^ Vitruvius L. VIIL 
cap. 3. In Arcadia vero civitas eft non ignota Clitor, in 
cujus agris eft fpelunca profluens aquae ; quam qui biberint 
fiunt abftemii. Ad eum autem fontem epigramma eft in lapide 
infcriptum haC fententia verfibus Graecis : earn non ejffe ido^ 
neam ad lavandum ^ fed etiam immicam vitibus , quod apud 
turn fontem Aielampus facrificiis purgavijfet rabiem Proeti jU 
liarum^ reftituijfetque earum virginum mentes in priftinam fa* 
nitatem, Epigramma autem eft id, quod eft fubfcriptum : 

Ai-^^ «V is-xtSta><i KAg/rof®- *Uxi^fAiv«v > 
Tv$ /wcy a&^o k^'Avth oLfvc-cij ycofjut^ y^ TTctfci vu^^etig 

Ad hunc locum eft operae pretium legere GuiL Philandrum, 
& Abrah. Berkelium adSceph. Byzant. in 'A<^«v/ee; quibus 
jungas velim Chrift. Cellarium geogr. andq. L. II. cap. i^. 
p. 792. In Vibio fcribendum efle vidctur Clitorius nempe 
fons Arcadiae, HESSEL. Clitorem urbem in Arcadia me- 
morat Ptolemaeus L. III. c. i6. cujus margini pro hodierno 
nomine adlitum eft Gardichi, Secundum Paufaniam in Area- 
dicis c. 21. prope Clitorium oppidum trajiciebatur Clitor 
amnis j verum de fontis ejus mira virtute altum eft apud 

P Z 
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eum filendum. At aliunde fads de re ipfa conftat Ovidius 
Metam. L XV, v. 522/ 

Cluorio quicumque Jitim dt font€ levarit , 
Vina fugit , gaudetque mens abfiemius undis, 
Seu vis efi in aqua , calido coniraria vino , 
SivCy quod indigcnac memorant^ Amithaone natus j 
Proetidas attonitas poftquam per carmen & herbas 
Eripuit fiiriis, purgarmna mentis in Mas 
' Mifit aquas , odiumque meri permanfit in undis. 

De fonte Clitorio id praedicat Ovidius ; fimiliter Athenaeus 
L. II. pag, 43. Sodon in excerpds pag, 139. n«(« KAfJ«- 

rpv tfi'rov riv o^fi^t cv ^ipst. £uni fonteoi in Azania repe-> 
riri Eudoxus audlor eft apud Stephanum Byz. in ea voce , 
fed ifta Azania Arcadiae pars fuit« Pro fonte lacum vocant 
Flinius L. XXXL c, 2. & liidorus hifpaL L. XIII. orig» 
cap. 13. 0. 

Camenarum 

Non occurrit mihi Romae fons Camenarum , at vero in 
Aricina valle fonsEgeriae ; quod numen acceptum erat Mufis, 

^f^as commemorant Cafmoinas ejffe. 
utEnnii verbis utar. Audire juvat Ovidium faft. L. III. v.zyj. 

Defluit incerto lapidofus murmure rivus : 
Saepe, fed exiguis hauftibus , inde bihes, 

Egeria efi^ quae praebet aquas ^ dea grata Canunis^ 
Ilia Numae conjux confiliumque fuit, 

Confulcndi funt praeterea interpretes Juvenalis fat. III. v. is. 
& aliquot fubfequendbus. Quorum unus Joann. Bntannicus, 
baud equidem video , ut e Plutarcho Num. pag. 68. eliciat* 
non folum Camenis lucum & prata^ quae circum erant, fa» 
cravijfe Numam; fed & fontem ipfum^ qui facris Veftalibus 
virginibus erat confiltutus : JBc enim locus fefe hdbet; "fir/ il 
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avij^lofy, Camcnis confecrandus eiTe dicitur ibi campus & 
circumjacenda ei prata, fons autem virginibus Veftalibus. 

HESSEL. 

Dircaeus 

Dircaeus ) videlicet fons. Ita Pindarus Pyth. od« IX. v. i $ )• 

*/LU flif4,VXT0l>f, 

ubl fcholiaftes ; KjM or<« fic^yf rSv t?? Al^xiig v^dretv euS-eL 

nreu y^ ix^t ficvificnv, Suo certo ac proprio vocabulo nomi- 
natur Dirce. Ovidius metam. L. II* verf. 599, 

quaerit Boeotia Dircen, 
uti legit pro queritur divulgadfTirao Broukhufius ad TibuU. 
L. 11. elfeg. 5. verf. 26. cf. &; Lutatias ad Statii Theb. L; 
II. V. J 22. Dircen^ fontem Thebanum^ per quern Boeotiam 
debemus accipere. HESSEL» Fontis ejus meminit Strabo 
L. IX. p. 408- prope Thebas ; item Plinius loco pauUo 
ante memorato in Aganippe. Apud Paufaniam in Boeoticis 
five L. IX. c. 25. a Dirce, uxore Lyci, quam , quod An- 
tiopen injuriofius tra(H:^{ret , miferabili morte , in celeberri* 
mo tauro Farnefio exprefTa, necatam ab Antiopes filiis refer 
runt, amnis Thebanus didtus praedicatur. Prope eum Pin« 
dari domus fupererant reliquiae « tt^e eodem fcriptere. In« 
de lucem accipit Horatius> qui L« IV. ode 2. v* 2$. de 
Pindaro fic : 

Multa Dircaeum levat aura cygnum, 
Dirce amnis e Dirce fonte promanabat. Cognominem huic 
Thebano fontem juxta Pharas , in Achaia Peloponnefi locat 
Strabo L* VllL c. 588. 0. 

Efus 

Vibio qui hie fuccurrat, nemo eft ufpiam. Dodioribua 
medeiam loci procul dubio corrupti commendamus. O. 
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Garga lege Gargaphia 

In Aiflaeonis fdbula , quam narrat Ovidius mctam. L III, 
▼allis eft Gargaphia verf. 155, 

Vallis erat piccis & acuta denfa cupreffu , ' 
Nomine Gargaphie^ fuccin^ae facra Dianae ; 
Cujus in exmmo eft antrum n^mordle recejfu 
Arte laboratum nulla^ Simulaverat artem 
Ingenio natura fiio^ Nam pumice vivo 
Et levibus tophis nativum duxerat arcum. 

Hujus ad dextram fons eft in eadem fabula nominatim non 

appellatus. 

Fons fonat a dextra tenui perlucidus unda, 
Margiru gramineo patulos incin^us hiatus, 

Rationem poetae fequitur Ladantius argum. metam. L. III. 

fab. 2* Diana ^uum in voile Gargaphia^ aeftivo tempore fatl^ 

gata ex ajjidua venatione fe ad font^m perlueret ; & reliqua. 

Herodotus autem L. IX. femel atque iterum ac faepius me- 

morat Paufanias L, IX» cap. 4, Potuit valli nomen indidifle 
fons , aut fond ex contrario vallis. Itaque haud fcio , an 
rede fcribatur apud Vibium in hoc loco Gargaphie Boeotiae; 
quemadmodum opinor voluilTe fcribere Here* Ciofanum ob« 
ferv. in iui municipis verfus fupra aliegatos. etenimfic ille; 
Nomine Gargaphie, Sic emendandus eji locus Vibii Sequejiri , 
uhi loquitur de fonte , in quo A^aeon Dianam nudam vidit^ 
Faucis ante diebus hoc nelcio quid exararam , quum animad- 
verti , Bocharcum Chan. L. I. cap. 16. pag. 428* & Muncke- 
rum ad Hygini fab. 18^9 quos confultos velim , Gargaphie 
Boeotiae & Gargaphie Boeotiae hie legere. Scilicet rem con- 
ficit Plinius nat. hift. L. IV. cap. 7. Praeterea fontes in Boeo^ 
tia Oedipodia, PJammate, Dirce, Epigranea^ Arethufa ^ 
Hippocrene i Aganippe, Gargaphie, Martianus Capella L. VI. 
pag. 210. Nee Athenis cedunt Boeotiae , bi quibus Epigram^ 
Arethufa^ Hippocrene y Aganippe y Gargaphie^ & Lutatius ad 
Statii Theb. L. VII. verl. 274. Gargaphye) Fons Dianae aut 
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Hecatae confecratus. GargaphU veto legatur apud poetam. 
Cetereim laudatus modo Hyginus valletn 9 cui nometi eft Gar* 
gaphia^ & fontem, cui nomen eft Parthenius, praedicat» 

HESSEL. > 

Adaeonis necem in farcophago Hetrufci operis exprefTam 
dat Gorius in Mufeo Etrufco* De nomine fqntis illud adjungo, 
Boccacium quoque noftri vitium fecifle fuum ; habet & ille : 
Carga fans eji Euhoeae &c. 0* 

Hippocrene 

Nefcio plane , quid fibi velint hie Achaia & Arcadia 
regiones Peloponnefi. hessel. v. quae fupra notata funt 
ad Aganippcn. Heic nobis Strabo fufFecerit. Is L. VIIL p. 
379. poftquam Corinthi (itum defcripfit, itemque montem 
Acrocorinthum , & Pirenen fontem , ad quern Pegafum a 
Bellerophonte quum ibi biberet captum refert, fubjicit, eun- 
dem Pegafum & Hippocrenen in Helicone elipuiffe* Tov V «y- 

Ineffa 

Ineflam Siciliae urbem celebrarunt nonnulli veterum^ 
Straboni L. VL pag* 26g. "ivyyitra. vocatur Aetna mons & for« 
fan oppiduni in eo ftrudlum^ Dicuntur enim Aetnaei Inne- 
fam domicilium fibi occupafTe locoque nomen Aetnae iinpo- 
fu.ifre« Diodorus Siculus 'Evyjjo-iocv nuncupat L* XL p. s7,T/lI. 
Boccacius, ubi Ineflam Siciliae fontem appellat, errores Vi- 
bii auxifle videtur« In Rhodo infula Ineflam praeter iftos 
duumviros, quantum novi, nemo commemorat O. 

Libethros 

Boeotiae ) Simlerus Magnejiae. Servius ad Virgilii Eel VIL 
¥♦21. Lihethros fons efi, ubi coluntur Mufae. A fonte Boeor 
Viae Ubcthro &c. videndi & ceteri interpretes. HESSEI*. 

P 4 
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Apvd Boccactum ita: Libetkrcs Magnefiae foru tji^ Mufif 
facer i a quo Mufae dicuntur Libethrides^ Qualis ea fit Ma* 
gnefia, docet Piinius L, IV. c. 9* Theffaliae adnexa Magnc" 
fia tft, cujus fons Libethra, Pomponius Mela haud procul 
Tempis locat, Ita L. 11. c. |. Hinc non longe eft Olympus^ 
Pelion , Offa . • . hie Mufarum parens domufque Plena , « 
hie facro nemore nobilia Tempe : hie Lihethra^ carminum fontes, 
Haeq teftimonia de Libethri» Theflallcis conftrmare videtur 
Paufanias L. IX. c, ^o. ubi urbem Libethra in Olympo ce- 
lebrem fuifle teftatur , qua mons in Macedonian! fe immit- 
tit ; verum idem c. ;4« Libethrii mentis & fontis Mufarum" 
que ipde cognominatarum in Boeotia meminit* Y^fmiteti Vt 

rSf Scmo-tK Itaque error videri poffet, quicquid de carmf- 
num fontibus in Th^iTalia Piinius & Mela referunt , inde 
ortus, quod ad Libethra ThefTalica tranftulerint , quae re- 
dius ad Libethrium Boeotium pertinebant. Paufanias pro^ 
fedto, ubi haud procul Coroner eum montem fitum fuifTe 
refcrt, non Theffalicam vel Phthioticam Coroneam fed Boeo>« 
ticam intelligit. Sane & Strabo; 'E" *ea«*«w M to, n, in- 
quit L. IX. p. 410, MoVO-aTv Igfov 1^ 1} 'l'7CV6Hf>ivil y^ TO T*J» 

%h(U rev4 t«v *l^?UKU9oi rcuf M.hvti^ii ^/tttHttpva-cbvleK * 'o\ y^ riif 
Jltspitiv y^ r« ALfin0p^¥ 1^ Tr,r XlifiTrXttcLv reui dvlou^ QsetT; tfyL 
ou^e^^ * iKctXavvio ^f TlUpii * ixXtTrovIm Y Ixkwm > lAeticiiovl^ vvt 

t\wo-t T* ;^MpU rcAvra^ Idem L. X, p. 47 1, fimilia iftis: 

•f » ®pctKM ;t^Arp/06 y^ %pn • »V9 5 £ iXl^vcri Metxtieftq * r^p Tl 'EA*- 
Tiff (it'/Fip y^ rh tSv Au^ii^s^iitv Kvu^uy uHpav Keb$tifg*o-gtii, 

Unicum eil, quod in gratiam Melae & Plinii dici queat, fci- 
licet, forfan circa Libethra Theffalica vel Phchiotiea , quae 
turn Thracica quoque fuere, olim extitiffe fontem, Muf^s 



AD PONTES 233 

confecranim* Ab iis non longe abfuiiTe Orphei monumeiu 
turn refert Faufanias L. cit. 0. ;o« Quicquid fit, audadtei 
faceflere ex Vibio jubemus Simleri conjedturam , qui Boecn 
//^e fubftituendum putavit Magnefiac; non quidem Strabonis 
& Paufaniae teftlmoniis freti » fed Servii ab Heflelio citati , 
quern hie unice fecutus efl: Sequefler, A Libethro Mufas 
& Nymphas didtas efTe Libethrides , verfus Virgilii a Servio 
illuftratus declarat : 

tfymflw, nojier amor , Libethrides ^ . . • 0* 

Liriope 

Frobant hoc Sitnlerus , Munckerus ad Ladtant* argum. 
metam« Ovid. L. III. fab. 6« Secundum fontem ) Vihius Se^ 
quefter cap^ de foruihus ; Lyeope, ubi Nareijfus fe confpexit^ 
Liriope corrigit Simlerus, De nomine fonds Ovidius metam. 
L. III. yerf. 407. filet; Ladtantius item. Liriope autemnon 
eft fons , ubi Narcifliis fe confpexit ; fed mater iftius for« 
mofi puen. Ovidius verf. ^41. 

Prima fide vocifque ratae tentamina fumjit 
Caerula Liriope ; quam quondam fiumine curvQ 
Jmplicuit , claufaeque fuis Cephifos in undis 
Vim tulit, Enixa efi utero pulcherrima pleno 
Infantem^ Nymplds jam tunc qui pojfet amari^ 
Narcijfumque vocat. 

Ladtantius fab* 5. Liriope Nympha ex amne Cephifo procreor 
vit Narcijfum, & reliqua. HESS EL. 

Liriope ) Ita MS* Med. probe, GRONO V, Liriopcn non 
efle didtuni fontem ^ in quo Narciflys fefe confpexit « fed 
id matris formofiflimi pucri fuiflc nomen , redte tradit Hef- 
felius, Apud P^ufaniam fons ifle Narcifii falqtatur, fuusqu^ 
indicatur. L* IX* fcilicet c* 51. Bio-vtim Vi « TfT y?, « A«t. 

if»l^ fTfi T? Tnjy? ot a-v^^meM rtji> riXivrif, Multa fubjuilgit 

F ^ 



134 NOTAE VARIORUM 

idem ad hanc (abellam fpedtantia , quae nunc praeterimtis; 
Monumentum Narcifli Sigeli vocatum , audtor eft Sdrabo L» 

IX* p» 404, Kcu i rp«u« y «r( roff'tf^ ^Q^MTtcS 7P?^o'iopy ig rl 
Ufcv rev ^Af^tttpttavt n^ r) Ktt^Mce'w rev '£pf7^eA»$ ftnifMky i 

rify «(^7vy (peiiriv^ O. 

Langia 

Boceacius prorfus eadem habet. Simlerus & Barthius ad 
Statium legunt quoque Lang^. Vibium quam maxime illu* 
ftrat Statius Theb. L. IV. v* 717 & 82S« 

Una tamen tacitas (^fed jujfu muninis ) undas 
Hacc quoque fscnta nutrit Langia fuh umhra^ 
Nondum iUi raptus diderat lacnmablle nomea 
Archemorus , nee fama Deae. & reliqua. 
ubi Lutatius ; Langia ) Fpns ejl, qui pofiea vocatuf eft Arche* 
moms , & huic confecratus eft fans 6* Nympha; cujus famam 
poftea Argivi accepto beneficio extulerunt, quia non perdideraf 
aquam, Juxta fontem agon celebratur in honorem Archemori 
confecratus ^ & in Nymphae beneficium. Archemorus efi Ly^ 
curgi filius Graeci, quern Hypfipyle acceperat nutriendum^ 
quae^ dum JitientUfUs Graecis fontem demonftrat Langiam^ rem 
gium puerum i^u ferpentis amijit. Is efi puer Opheltes, qui 
pofi Archemorus efi diShis : nomen enim lacrimabile fiffuficat 
Archemorus oLtfc ecAFXNCiNC it^>c eo quod primus occifus 
efi. & reliqua. Vide Barthiutti. HESSEL. Legenda viden. 
tur flc corrupta haec Graeca verba, uti fcholiaftes Pindari 
tradit in Hypothefi Nemeon : Ano tkc apxkc mopot. Ita 

fciiicet ille \ ^Afc^tJipeL^ ^c levre^^ ^rrtvifciy(^ 'ApX^fMfcp alv- 
rev fjcetXnciv > en dvieTi tt^X^ fiefev iyipilo c rev ^eui'e^ B'i9€tr(^^ 

Neque audiri proinde meretur Faber^ qui temere id nomen 
in *AyxJ^tM^(^ mutandum praecipit cf. Munckerus 1. c. O. 
ExquiGtiora difcimus de fabulofa ejus origine apud Nican* 
drum Aiexipharm. v. 105. 

- - - - vifA^in 
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Paufanias in Laconicis p. 20). narrationem habet de fontd 
Pellanide , ubi fi verba e* tripee, TcnyT, Atvyxiw mecum etnen- 
daveris ; A«eyyl<«. ecce Tibi turn Langiam fontem Argivum t 

SCHNEIDER. 

^emeaea^ ed# Flor. (& Boccacius) Nemca. Utrumqua 
probum eft. Stephanus Byzantinus in Ni^cf . To l^ujtof N£- 
fAi(^ jg Ns^sflfcTc^, ubi Berkelius eft videndus. integer enim 
t0tus non videtur locus. 

annuus) Contraria eft Pindaricorum Kf|Mf4vy vviS-nri^ non 
una, ^ trt r^ttric, Et Statius Theb. L. IV, v. 721. 

• -^ - Manet in^ens gloria Nympham , 
Quum trijtem Hypfipylen ducibus fudatus Achaeis 
Ludus , fy atra facrum recolit trUteris Ophdten. 

Ittunckqrum etiam videfls ad Hygini fab. 74. H£SS£i4« 

Menais 

De caftello Menaeo & fonte fatis audorum laudant BoU 

■ 

landi ad adta SS. 5* Febr, ad vit. S» Agathae & d. ig* Febr» 
de martyribus Leontinis. p. 56. Schneider. 

Inter oppida SiciUae memorantur Ptolemaeo Msfm/ , L. IIL 
c. 4, Apud Stephanum legebatur United & gentile M«y^*r(^. 
fed Cluverii itemque Bocharti arbitrio Berkelius ibi repofuit 
MtvM & M8y^(^ ; fatisne recfte , dubitat Holftenius. * ^fc- 
;;r^/2Wf incolas vocat Cicero in Verr. A(S. III. c» 4?« Diccndos 
re^Mus Menaenos^ difputat ex nummis P. Burmannus ad 
FOrvillii T. X. p. J 7 7- cui adftipulatur 111. Caftellus P. T. 
M. in terza agg. alia Sicilia Numifmatica. Opufcoli di autori 
Sicil. T. XIII. Reftituendas quoque m^v**« oppidum cenfct; 
Cluverius Diodoro Siculo L. XI. cap. 87- "bi fuerat f^f na^ 
& fubjiciebatur 2 t<« ?y dvltS lecn-eii . fciliget Ducetio , qui 
earn urbem in apertum campum tranftuliffe & prope fanum 
Palicorum exftruxiffe praeclaram urbem aliam fertur ibidem, 
quam ab his Diis Palicam dixerit, 'Eyyt)$ n«A/x*»v quoque 
Ms*«$ locat Stephanus* Oppidum id Menarum hodie Men^o 
falutatur. Secundo lapide ab oppido Menis occurrit fons 



236 NOTAE VARIORUM 

Mtruus ^ vel Merunim (potius Menaenus) five Mcmnfis^ 
9A*9dii le^ivtft J quae & TiifbXiiuvft xfv^n vel ?dfib9n n«AiiM»y faluta* 
batur, item Kp«r?^f$ nto^Mn, De Palicis Diis nos fupra ex 
Macrobio ad Symaethon fluvium pag. 193. Crateres iftos de* 
fcribit idem , cui jungendus Diodorus Siculus L. dt. c. 88«- 
ex quibus intelligitur j cur apud Ovidium metam« L* V. v« 
40;, infernqs raptor 

Perque lacus altos & oUruia fulfure firtur 
Stagna Palicorum « - . » 
Commode cum Soifa'tara Neapolitana prouide Menai'dem la« 
cum comparat D'Qrvillius in Siculis T. I. p. 168. Meretur 
omnino Fazellus , quem de recentiori ftatu fontis vel lacus 
audiamus. Ita ille Decad. I. L III. c» 2* „ Extant hodie 
y, in eodem colle urbis Palicae veftigia j non magno tamen 
„ interim ambitu comprehenfa : tempi! quoque ipfius ( ni« 
,» mirum Palicorum ) magna circa lacum & ea pro majori 
J, parte obruta monumenta. Lacus autem ipfe ad angulum 
9, planitiei eft circa coUis radices , turbidus & mali odoris » 
^, ambitys palTuum non minus centum; in cujus quoque 
^, medio tres fqnt , veluti ollae fub igne ferventis , aqua* 
,, rum fcaturigines , quae continua etiamnum erudatione A 
„ tres circiter cubitos in altum, comitante perpetuo aeftus 
,, miirmure , aquas efFerunt , rurfumque cadentes in finuta 
„ recipiuntur. Aquas hujus ftagni fi mane ante foils exor* 
„ tum bruta potaverint , repentino prope interitu occidunt. 
„ Nam, licet frigidae fmtj turbidac tamen, & dirum ex« 
„ halantes odorem ; qui ex fulphuris bituminifqqe materia ^ 
qua ftagni fundus plenus eft , ut bullae ex eo aliquando 
eiHatae indicant , generatur. Hinc adeo perniciofae funt 
„ ejus aquae , ut non folum potantia bruta , fed fupervo-* 
,, lantes plerumque aves in periculum agant. Nam ex aqua* 
,, rum hujufcemodi vaporibus aer inScitur , & , quo deterior 
,, eft materia , eo congretior redditur : quo infpirato , per- 
,, inde ut guftato veneno« aves pereunt. Aetate mea,cuni 
„ aliquando Sicilia ficcitate laboraret , ftagnum hoc prorfus 
,> exaruit > e cujys tum crateribus , ventis folum furentibus, 



»5 
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), ]pulvi$ tantutn efflabatur. „ Leontinis quod Menaidem at* '^ 

tribuat Yibius » id pauUo latius di(ftum cenfeo. Nihil impedit 
tamen , quo minus in ditione Leontii olim fuerit. De jura* 
mento & nos fupra ad Symaethum ex Macrobio egimus , & 
Diodorus Sic* 1. c. nonnuUa habet , & Stephani epitomator 
ad Sequeftrem prorfus appofite ita: *"£$*< ^i x^^vn ri$ U n<». 

%^ vixm' ^fS ^^^ f^* B-i»f9V¥l6i» pefiH^ttp x*'\eLKXvS'ifft^tM ro 

voB-i9 OTA ytif efcwit rtg, iU 7riya>x,top yfeb'^obft /3«^f< eivTo lU 
TO vdtf^9 €ctv fAi9 wy svefK*} 9 s>rtKo?iU,Qst * tAv ds ff.vi tvefKVi y ri 

Spandeus 

Apud Boccacium iilud Coa intercidit Ita enim: Span* 
deus fons efi in infida A fiat, Nota eft Cos infula, ante Ca« 
riam e regione Haligarnafli projeda. v. Plinius L. V* c. )i« 
Earn fi intelligat nofter , redte Coam dixit adjective infulam, 
ut alias Coas veiles memorant veteres; redtius tamen ford- 
tan in Parifino II. codice legitur Coafiae , ubi fejunclis voci* 
bus efficies Co Afiat. Dolendum, quod Spandei nufquam 
vola aut veftigium occurrat. O. 

Salmacis 

Undt fit infdmis , quare male fortibus undis 

Salmacis cnervet , taHofque remolliat artus ; " 

difcite ab Ovidio metam. L. IV. verf. 28s« & Ladtantio argum. 
metam. Ovidii L. IV, fab. ii. Eo de fonte mentionem quo- 
que facit idem poeta ejufd. oper. L. XV. verf. 317. 

Quodque magis mirum , funt , qui non corpora tantum s 
Verum animos etiam, valeant mutare y liquores. 
Cui non audita eft objcenae Salmacis undae? 

Idemque uv!^cyi)»(p<^ ejufd. oper. L. XV. fab. 19. Salmacis 
fontem qui contingit , in mollit'um vertitun Salmacis fons ii| 
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£ana cental fiii liquoris coglt in moUuUm corporis ohfceni 
verti: quod heneficio Mercurii & Veneris dicitur efft fa&sun^ 
Idcirco haud fine cauflaStadus exclamat L I. iilv. s« verf. 19^ 

Non vos , quae culpa decus infamafiis aquarum g 
Sollicitare juvat, Procul hinc , & forue dolofo 
Salmacis ^ 6 viduae Cebrenidos arida lu&u 
Flumina , & Herculei praedatrix cedat alumm* 

atque apud Ennium fragm. ex incert. trag. & com. pag. }oo. 
edit, noftr. Amftel. 1707. nefcio quis: 

Salmacis dafpoliajine fudore & fanguine^ 
Epigramma Graecum pcrnobile tU riv 'SMXfAaxi^ct Z^xof ha* 
betur in epigramm. L. L cap. 65. $. 7. (in CeL Brunckii 
analedtis vec. poet. Graec. T. III. p« 190. ) 

"Amv syt* ff'ar^y ttfct , i^ etv^febo-t fuvw at^irxM* 

HESSEL. 

Haec licet verba de efFoeminads illisj qui muliebria pad 
fuftinent^ poifint intelligi, ut interpretad funt viri dodiifimi^ 
Pithoeus ad Petron« cap. 23. & Barthius ad Claudiani L. I. 
in Eutrop. verf. 2^2. credere malim, Vibium defignafTe her- 
maphroditum ; venerunt enim procul dubio Ovidii verfus 
ei in menteni) dum haec fcnberet , ex IV. Metam. verC )85- 

Quifquis in has fontes vir veriefit , exeat inde 
Scmivir : & taQis Jubito mollejcat in undis* 
dixerat & paulo ante Ovidius, 

Ergo ubi fe Uquidas ^ quo vir defcenderat i undas 
Semimarem fecijfe videt , moUitaque in Mis 
Membra --*-.- 
MoUita hie membra funt igitur , quae naturam virilem cum 
utraque , niafcula nempe & foeminina , commutarunt Quod 
autem ad uldma verba idem 6* obfcoenus fit , fpedat , melior 
eft ledtio , quae ea fie exhibet , id eft obfcoenus fit. In quir 
^bus Ovidium rurfus refpexit nofter XV« Mecam« verC 319* 
Cui non audita eft obfcenae Salmacis undae^ 
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Examinandum , num ad duplicem modum efFoeminationis 
refpexerit nofter ; nempe q^afi hie fons hermaphroditos red- 
deret homines, & muliebria pad doceret: atquc fie duplex 
haec opinio veritatem nancifceretur , quam'& iirmarent ulti- 
ma verba idem & obfcoenus fit, Dc verbo molUfcen vide 
Ladandum Placidum in Narrat. Fab. Ovid, ad L. IV. fab. 
II* ubi Munker* CLAUD. Feftus: Salmacis nomine nym-^ 
pha Coeli & terrae filia fcrtur caufa fontis Halicarnaffi. aquae 
appellandac fuijfc Salmacidis ^ quam qui bibijfet ^ vitio inu 
fudicitiae molUfceret , ob cam rem , quod ejus aditus angujla^ 
tus parietibus occafionem largitur juvenibus petulantibus ante^ 
cedentium puerorum puellarumque violandarum , quia non patet 
rrfugium, Ennius : 

Salmacida fpolia fine fanguine & fudore. 
Strabo L. XIV. p. 656. non aen & aquae , fed hotninutn 
luxuriae mollidem imputat. gronov. 

Apud Boccacium de Salmacis fonte fic : falfa multorum 
opinione creditur^ Venereum morbum implieare bibentibus^ His 
autem Vitruvii verba exprimit , qui in defcribenda urbe Ha. 
licarnafTo , a Maufolo ftructa , poilquam de Maufoleo dixit , 
deque Mards fano , fubjicic ifta : In comu autem fummo dex* 
tro Veneris & Mercurii fanum ad ipfum Salmacidis fontem. 
Is autem falja opinione putatur , venerea morbo implieare eos, 
qui ex eo biberint^ Sed haec opinio , quare per orbem terrarum 
faljo rumore fit pervagata , non pigebit exponere, Non enim, 
quod dicitur molles & impudicos ex ea aqua fieri, id potefi 
ejji ; fed efl ejus fontis poteftas perlucida , faporque egregius. 
Cum autem Melas 6* Arenanias ab Argis & Troeij^ene colomam 
communem eo loci deduxerunt , barbaros Caras & Lelegas eje* 
cerunt^ Hi autem ad mantes fugati fe cangregantes difcurre- 
bant ^ & ibi latrocinia facientes crudeliter eos vafiabant, Paflea 
de colonis unus ad eum fomem , propter bonitatem aquae , quae" 
fius caujfa , tabemam omnibus copUs infiruxit , eamque exer^ 
cendo eos barbaros alle^labat ; ita fingulatim decurrentes & ad 
coetus convenientes e dura froque more commutari in Graeco^ 
rum confuetudinem & fuavitatem fua voluntate reducebantur^ 
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£rgo ea aqua nan impudico morhi vuio,fid himamtatis duL 
tedine , ' molluis aninus barbarorum > earn famam eft adepta, 
Toto coelo haec Vitruvii expofitio a vulgata apud Poetas 
opinione difFert, cui & Strabo adhaeret 1. a cauitaab in« 
dole fbntis ad indoletn hominum rejedta. Salmacis fons »«*• 
rotJ fuo^idHjiy didlus putatur , fed id etymon utroque trahi 
poteft. Praeter fontem & urbs in Caria fuit ^ Salmacis di<^, 
Stephano memorata, Halicamanb propinqua, quae arcem habe« 
foat. (nde cLtt^tif vocat Arrianus de exped« Afex. M. L. L p. 6^. 
Citat & Ortelius ex Floro L IV. cap« lo* Salmacidis fiuvium; 
verum Salmafius in exercit Plin. in Solinum p. 8i* often', 
die , corruptum locum efle , legendumque conjicit falina^ 
cidis; fluvius . . • 0« 

idem & obfcenus fit^ ) Sic Job. Brodaeus ad epigr. lauda* 
turn. Hier. Columna ad Ennii locum modo defignatum idem 
obfcoenus fit. C. Barthius ad Claudian. in Eutrop. L. I. v» 
2^2. ed. Hanov« id eft, obfcoenus fit : ita quoque Franc. Pi- 
thoeus ad Petron. cap. 23. Optime vero MS» Revii : id eft, 

obfcenus fit, HESSEL. 

Timavus 

• V* Martialis L. IV. ep. 29. v. ^. 

Et tu Ledaeo felix AquUeja Timavo ^ 

Hie ubi feptenas Cyllarus haufit aquas • . 

HESSEt« 

In tabula TheodoGana prope Aquile|am ingens lacus reprae* 
fentatur, in quem influit fluvius frigidiu. Supra lacum ap« 
pictum eft magnum aedificium quadratum, quale defignare 
thermas folet, adjedo titulo: fonte timavk Effugit hoc » 
quod fane mirum , Paulli Pincii folertiam , qui in diflerta* 
tione de Timavo fluvio, excufa Venetiis g. is 66. & recuGi 
in thef. aiitiq. Italic. T. VI. P. IV. potiffimum contra Blon- 
dum laborat oftendere , non juxta Fatavium praeterfluere Ti** 
mavum, Brentamqut hodie dici» fed prope Aquilejem de« 
currere, vel Tergeilen inter atque Concordiam. Poterat 

adjicere 



AD FOKTES ^41^ 

^ijieere Pincius , Timavum hodieque Timao did , ti]fBgnum'*v 
^ue fehtentiae fuae tobur ex laudata tabula^ H earn vidiflet^. 
t^onciliare , (^uae cum Melae Sc Plinii locis « quae is producit, 
apte Confpirat. Mela fie L. IL c. ^. At in oris proxima eft 
Tergefte^ Concordia^ Interfitdt Timavus , novcm €apitibus 
€xfurgensj uno oftio emiffus, Plihius L II. c. lo. Contra Ti- 
mavum amnem , infula parva in mari ^^ cum foruibus calidis^ 
fui pariter cum a^ftu maris crefcunt , minuunturque^ Pontes 
idols oalidos (in tabula notatos ) his temporibus balnea Mqn^f 
tisfalconis dici oftendit Pincius , quodque non in infula Tint 
amplius fed in continente terra , id ex diutina aquarutn col. 
luvione factum fcribit. Srentam autem Patavinum olim Me- 
doacum & a Mcflalla Corvino Breatefiam (Mutatum docet 
idem. Sic ergo fatis fuperq.ue ftabilitur veterum de Timavo 
iententii; quos inter faltem Strabonem audiemus^ qui L. V* 
pag. 214. prope Aquilejam Timavum fluvium portvmqu4 

defcribitk *£»» ivr^ ^« t^I fMfx4 '''^^ ^A^e/t^v J^ Uohv roZ A.«- 

l«7riV7ey?tf5 » tt?^ ar t7 jg jflottfi? 'rc^^ftl. Si qua fuht Poetarum 
loca, quae Cuih aliqua veritatis fpecie pro Brenta Patavrnd 
alkgat Blondus , iis dodte fatisfecit Pincius. ' In citando Vi- 
bio noftro humani quid pkflus e(l. Cum Boccacio fciltcet 
cum confundit. Sed 6* Fibius Sequefter : haec verba ejus 
funt ) Brenta ex X^identini montibus per Vuiceruinum & Pata.-^ 
vinum Jblum ^ juxta Venetias decurrit in Adriam, Timavui 
Aquilejae Galliae (fons)* De firenta quae afFert, ex Boc- 
cacio haufit, nee aptid Vibium extant ; de Timavo Seque* 
firem exfcripfit , quo longe fufior ell Boccacius : Timavus , 
inquicns ^ Fenetorum fiuvius eft, Cdncordiae atque Terggftae op^ 
pidis proximus^ Et monte quidem grandi per novem ora effu'* 
fus amplijjimum ante alia fontetn facit ; ex quo uno tandem 
exiens alveo in Hadriaticum funditur mare in Jinu Tergeftino^ 
Fueretamen^ quiputavere hunc fluvium apud Antenoridas ejje ^ 
if ex Eugamo motue fundi , quod falfum eft^ Hi€ verbis Bog- 

Q. 
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cacius feCutus eft Mehm , expreffit quoque ifta Yirgilii ek * 
Aeneid. L. I. v. 246 feq* 

Antenor potuit , mediis elapfus Achivis , 
Jllyrkos ptnetrare finUs , atqv^ intima tutus 
Rtgna Libumorum 6* fontcm fuptrare Timavi, 
Unde per ora nOvem vafto cum murmure mantis 
It marc proruptum & pelago premit arva fotiaraU 
Demutn carpit & redte quidem eos, qui perperam lucani 
locum hunc intellexere ex L. VIL v« 192. 

Euganco , fi vera fides memorantihus , augur 
Colic fedcns , Aponus ttrris ubi fumifer exit 
Atquc Antcnorei difpergitur unda Tiniavi. 
Ad laudatum Yirgilii verfum 246. Servius notat : Ttmavus 
in Hifiria cfi^ inter Aquilejam & Tergiftum^ Quae princeps 
is poetarum Latinorum de vafto murmure mentis praedicat , 
ca fibi quoque audita & vifa teftantur Pincius. O. 

Virvinus 

Idem forte cum Virvino fonte Virbii fluvius eft apud Vh* 
bium , ex mente Orteiii* Simlerus heic Firbium Virvino 
fubftituendum cenfet. Nihil moror equidem. De Virbio 
paullo ante a^m pag* 211, 0* 
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Avernus 

imMenfae altUud,) V» Lucanus L* IL V. 66 J, ScrlritiS ad 
Virgtlii Aen. L. VI. v. ijg. ^^cu nigro ) aut alto ^ out veri 
nigra ^ bferorUm •oieinitate^ HESSCL^ Earn profunditateai ' 
teftatur & Arlftoteles in admirandis^ /3i.9-(^ dicens ««/t^Tt^/3AJJ- 
«-«r. Straboni L* V. py 244* *'ao'^v^ koX'tfo^ *VA?*i^'*^ '«* Diodo- 
Jrus Siculus to ^(Lc(^ Jixtroy praedicat , adjicitque , ' ingenteirt 
iftam voraginis altitudinem aquae, alias limpid! (fimae, coeru- 
icum conciliare eoloreni* Forma Averni rotunda eft* 
KjuKXcnpn eam vocat Arlftoteles , & collibus addit circumdarl 
triiim ftadiorum altitudine, A^trc^vamv &ulx(^ Lytophronj 
in ubula Theodofiana fupra Cumas femicirculari fere figura 
ilftitur. Hodie il lago ^Avcmo itemque il lago di Trepergold 
falutatur* Graecum ejus nomen "a«^>©- inde deducunt vete- 
res certatim, quia odot ejus avibus fit infeftiffimus; ita No« 
nius Marcellus cap. i. cf. & Servius ad Virgilii L g. Poeta^ 
turn loca dabic Cluverius leal. ant. L. IV. c. 2. Ratiotiem re. 
petunt ex aquae fulfureae odore graviilimo ^ quern tametl 
Hon tarn lacus ipfe quam antrum feu fpelunca Averni , quant 
candem cum antro Sibyllae ( la grotta della Sib'dla hodiequtf) 
putant Audiamos Virgilium L. VI. v. 2^7 feq^ - 

Spduaca alta fuk^ vafioquc immanis kuuu^ 
Scrupca , tuta lacu nigra , rumarumqi^ tencbris ^ 
Quoin fuper baud ullae pourant impwic valanttU 
Tendere iter ptnais : talibus. [eft halitus atris 
fancibus effundens fupera ad convexa ferebat^ 
Unde loeum Graji dixerura nomine Aarnoni 

Iftas nemorum tenebras variis anfam dedilTe fabuH$.^ dudof 
eft Strabo, quae tamen evanueritic^ poftquam Agrtppa fiU 
vam i quae Avernum cinxerac y exeidifTet. Venim fulfurei 
tetricique odoris & graveolenti cauflam exponit Vir llluftrld 
L. B. de Dietrich in anJinadyeriionibus ad epiftolajf 
f erberi de 1% mtneralogica Italiae i Gallico v«frPas ^ b«6 
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Argentorati fupcriori anno cditas pag. 167. Ita ylr dodtos t 

Nous avans Us prtuves Us plus convahtcofttts , que U lago 

J'Avemo ntfi que U bajjm ^un ancien cratere ; Us montagnes, 

qui Venvironnent, font tomes vdeaniquesi on trouve des four- 

ces chaudes dans la grotte de la Sihylle ^ qui eft fituee fur 

Us hords Us plus tenehreux de ce lac fadftre. Virgde & d'au- 

fres anciens iciivains ajfurenf, que Us oifeaux ^ qui volount 

Ml deffus , piriffoUnt. Sans dome ^ que dans ce temps , qui 

eto'u plus rapproche de celui de l' eruption^ Us exhalaifons 

eto'unt encore plus nuifibUs , quelUs ne U font aujourd'hid, II 

fam , quelUs U foient encore : car ttaprcs Vobfervation de Mr* 

Hamilton Us lacs ^ qui font aux environs de celui £Avemo^ 

font toujours founds d'oifeaux aquatiques en hiver^ tandis 

quon nen voit prefque point fur U lac d'Avemo. Adjicit dein , 

lacus iftius undas olim in mare habuiffe exitum , praeclu- 

fum ex quo crebris terraemotibus concuffus totus is tradtus. 

Tandem a. is 38- ex rcpentino ( verbis utorCluverii ex 1. c. ) 

altiffimoque hiatu, ignem evomcnte, tanta cineruin pumi- 

cibus permixtorum vis erua:ata eft , ut inde mons novus vel 

cinertus cxfurgeret Ladne reclius fere did Avcrni lacum 

quam Avernum oftendit Cluveiius. 0. 

Acheron 

De Acheronte amne apud Mariandynos fito fupra eft ad^imi 
pag. <^u Is ex Acherufia paiude vel fpecu credcbatur pro- 
fluere, per quern ex infcris protradtom Cerberum ferebant, 
Acherontem fluvium cum Acherufia palude habuit & Epirus 
tefte Paufaniain Atticis c. 17. & Thucydide L- I. c. 4^. 
Livius cum U VIIL c. 24. ex Moloffide fluentcm in ftagna 
infcrna accipere Thefprotium finum narrat. Porro & Ache- 
ron vel Acherufia aqua in Bruttiis extitit , Epircnfi Alexandro 
fatalis. v^ Livius L c. Heic earn Vibio intelligi Acherufiam 
paludem arbitratur Claudius , quam Cumis vicinam Plinius 
tradit L- HI- c. 5. quamque r«« ^a^u^tn^^i «%«^t;«V «»* «- 
v^yiln dicit Strabo L. V. p* ^45- Minus rede in tabula Theo- 
dofiana inter Utcrnura & Cumas & ovata quidem forma Ut- 
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rus notatur aeerujius, adfpiradone haud dubie per librani 
incuriam oniiila , ut judicat Cluverius Ital^ ant. L. IIII. c. 2. 
Hodie eum efTe, qui vulgo dicatur il lago di CoUuccia , aN 
bitracur idem« ea maxime ratione ductus , quod Strabo Cu« 
mas inter & Mifenum promontorium fitum indicat. <2pod 
cxopinione veterum iliac ad inferos iri tradit Vibius , id cum 
Averno commune habuit Acherufius lacus. Strabo L c. ubi 
de Averno loquitur toiItc x^ei^^ n^ievJMy rt vxtxdfA&Aycv . • 

r9VTi$ J* UTtilxoylo ^ecvJii , to tJ's Xrvyo^ v^Hf pcfAie'cLrrss • ♦ , 

fi^p m ' Ax,iffVirio^. JJota funt ^ obvia paffun Poqtarvn^ 
loca* 0. 

Aecitus 

Frimo quidem obtutu hie locus in iis mihi vifus eratj de 
^uibus defperandum penitus eflet. Re probe perpenfa , Acri^ 
ills vel potius Achridus legendum cenfeo^ Scilicet ad Ly- 
chnidum urbemDafTaretiorum, lUyridos qui populus foit 
tefte Stephano , Lychnites palus eft fita , ex qua Drinus pro* 
Suit, qua de re V. fuprapag, los. Oftendimus ibi, fequiori 
aevo utramque^ urbem aeque ag paludem» di(fUm elTe 
Achridem , & hodie nomen reftarc Akrida, Quam facile li- 
brarii in hac voce, minus nota,oifenderint^ quamque nulla 
ppera ex iita excluferint monftra , quae nunc codices obfi- 
dent, Ae(;itus^ Akitus^ Aecicus ^ ^Aeticus ^ nemo eftj qui 
9on inteliigat. Apolloniae quod digat Vibius, paidlo latius, 
lit faepe alias apud ipfum ufu venire vidimus , capiendum 
eft. Haud procul fane ApoUonia abeft Akrida cum lacu 
fuo. In tabula TheodoGana utrique adfgriptuiQ eft Lignidq, Q* 

Amfanftus 

VirgiUus Aen. L. VIL v. ^63. 

£Jl Iqcus Jtaliae in medio ^ fuh montihus altis^ 
JNobilis 6* fama multU mtmoratus in oris^ 
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- An^anBi voiles^ Denfts kune frofuUbus atrum 
f^rg€( utrinque locus wmQris , ttudioque fragofus 
pat fonitum /axis ^ totp vertice tomns* 
ffic.fpccus horrcndum & faevi fpiracula Ditis 
Monftraatur^ ruptqque ingtns Achcrome vora^o 
Pcfiiferas apetit fauces ^ - * ^ 

Hd quae verba Servius ita; Hwic h^um umbUic,um lialiae 
(ofmographi dicunf^ Eft autem in latere Campanme & Apuliae j, 
ubi Hiq>m funt ; & habet aquas fulphureas , ' ideo graviores , 
quia ambiuntur Jilvisi. Ideo autem ibi aditus dicitur inferorum^ 
quod gravis odor juxt^t accedentes necat ; adeo ut viSimae 
circa hunc locum non imtnolttrentur ^ fed qdore perirent ad 
aquam applicatae :. 6* hoc erat genus litatwnis. Sciendum 
fane Varronem enumerare , quot loca in Italia Jint hujufmodi^ 
Unde etiam Ponatus dicit fMcam<ie ejfe^ qui defcribitur locus 
(irca fluvium , qtu Color vocatur. Quod ideo non procedit , 
quia ait ; Italiae medio fub montibus ^dtis. Hoc nifi ad tq^ 
tarn Italiam referas , non procedit : ut fit. Eft in vallibus Ita-, 
fiae momuofoe. Nam in hoc loco morues pemtus non funt^ 
AmfanBos voiles dicit ^ id eft^ ofnni parte fanHos, ct & Pie, 
rius. Porro Claudianus de raptu Proferpinae, L. IL v. j ^i. 

Tunc $• pefiferi pacotum limen Averri 
Jnnocuae tranjiftis aves , fiatumque repreft^ 
AmpfahHus , tacuU fixo totrente yorago. 

pbi vid, Barthius. HESSEL. In Hirpinis eft lacus Am. 
prandus, tcfte Cicerone de divinat. L. I. c, ^6. & Plinio H, 
N. L. II. (?. 93. Lucaniac limites nimis profert Vibius, Hir- 
pinos iftis dum includit , fere ut Mela L. IL p. 4. qui Picenti^ 
nos. Ad Mephitis oeclem ejfe Amfan^ii lacum , morique qui in^ 
(raverint , addit Plinius. Ridiculum hoc plane videtur Cluve- 
rio Ital. ant L, IV. c. 8- « Quis enjm reperiatur , ita ille , 
„ nifi mente tqta captus, homoj qui aq^as intrare velit, 
„ quae aterrimo colore odorequc tcterrimo in medio lacus, 
„ qui tridngula eft forma, circuitu modlco, ad viri proce- 
,j ritatem ingenti cum fragore cbuliiant? Sane, quum ad 
I, eum ego accedercm, e ionginquo (nam ad mille paflus 
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,, ejus odor occurrebat ) nares fumma (Kligenda obturabam, 
», nequid mali contraherem. „ AMephitiDea, cujus memU 
nit Plinius » hodie Mofaes vei Mufiti nomen lacui inhaereu O. 

Penacus 

Sopra in Minclo fiumine eadem^ quae hie, tradiderat now 
fier. V. pag. 14^ & 141^ & infra in Venaco lacu recurrent 
Fiinius L. IX. c. 22. ita : Lacus eft Italiae Benacus in Vero^ 
iunfi agro , Minciiun amnem transmittens. y» & L. III. c* 19. 
Menfuram ejus tradit Strabo L. IV» p. 209^ i fU9 sifMc^ 

x«y& > IxpiT li 7e6%fMi MtyM(^^ Elegancer Benaci filium didt 
Mincium Virgilius A^n. L» X. v. 20^. "* * 

Quos poire Benaco, velatus amndine glauca , 
Mincius infejia ducebat in aequora pinu. 

Benacus hodie Lago di garda ; Mincius , Mtw^p^ Benacenfos 
accolas babes apud Gruterum pag. CCLX« 2. CCLXIU. g. OL 

Cyane. Cocytus. 

Ttr qucm ) Mic. Heinfius : vel invito MS* per ^uam lege. De 
ftagno feu fonte Cyane fabula narratur ab Ovidio Metam. L« 
V. ¥. 409. & £p. ex Ponto L. 11. ep. X. v* 25. Ladtantio 
argum. Metam. Ovid L. V. fab.' 6. & Claudiano de raptu 
Prof. L. III. V* 245. Apud Vibium hoc in loco fcribendum 
eft : Cyane Syracufis , per fuem ( lacum fciL fecandum eum ) 
Anapus trar^^ Reliqua per Stygiam paludem vid^ntuf per- 
tinere ad Cocytos ir^erorum^ fic enim Virgilius Georg. L. 

IV. v.^478. 

Quos circum limus niger & deformis arttnda 
' Cocyti y tardaque palus tnamabilis unda 
Adligat & novies Styx inurfufa coercet. 

ibi Philargyrius : Cocytus fiuvius irferorum & aliter Cocytus 
amms apud inferos ex Styge profluens *«•• T«y tc«Kvu¥ t quod 
eft gemere & flere. Idem poeta Aeneid. L.VL v. }»2. 

0.4 
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Anchifa generate Deum certlffima proles ^ 
Cocyti fiaffia alta vides , Stygiamque paludem, 

Donitu? ibi : Stagnum Cocyti nomen , palus vero^ quae ex 

fuperfujione ^uae efficimi;^ S(y^ ofpellatur, v. & Scrvium ad 

V, 29s 9i 297. HESSEL. Redle quidem verba per Sty- 

pam paludfim artkula fequenci « a quo t^mere vi^entuic di-, 

vulfa, rellicuip,. fed quid cri^ oppjdo! Cocyto^ iaferorum per 

Stygiam paludem ? an in his fenfus ? (cilicec legendum fu* 

fpicor pre Stygiapi paludem ; pre fcriptum compendiofe pro 

prope, hinc erroris fgaturigo. Sed baec levia: ipfa trant 

pofitionis medela tibi debetur ex a(fe« j. 0^ pjL BAvr» 

fioQ modo in codice meo: 

Cyane Syracups per q^ern Anopos trttnfit.. 

Per Styga paludem,, 

Cocytus inferorum^ 
Crediderim fere^ Vibium duas periodos copulafTe^ quia litc^ 
Tae vicinae fevebant , & deeffe comparadvam particulam ut^ 
tranfit ut per Styga, fcilicec Anapus mifcetur Cyanae, utCo* 
cytus Stygi. Ovidius L, II. ex Pont. X, 26, 

Quaque Jlus Cyanen mlfcet Anapus aquis, 

llam Cocytus eft tJ^ ^rvyoi »Vfla|»#|. nihil nodus ex Homero. 
V, Cerdam ad Virgilii L. VI. Aen. v. 297. Si id non phicet, 
CI. Heffelii ample(^erer lti^e»friv , qua periodum per Styga 
paludem refi^r( unice ad Cocytos mferorum. Nam Paroni per 
\n prope mutand erat oftendendum , ita tradidifle veteres 
expreffis verbis : alioquin omnia , quae in Plutonis regno 
funt y fingere pofTumus fibi* vicina , quia in fuperis dutu fu- 
^us toppgraphiam inferorum nofcere non licet accuradus, 
nifi ex poeds, qui nihil nefciunt; at, utdixi, Cocytus non 
modo prop^ Styga fluit , fed cum eo mifcetur vel ex eo ori- 
tur. Deinde commendtia eft ilia vocis prope nota pre in 
MS. Solebat enim a tachygraphis fcribi alicer , fcilicet duifta 
Uneola per imam partem primae litterae p. In loco Vibii au- 
- tern viri dodli corrigunt , per quam Anapus. non obloquor ; 
fed videndum , annon commode ad lacus fubintelledtum 



i 



AD LACUS 249 

pofflt refbrri pronomen. Sic mox Inaismana lacus ^ tx qu& 
fed ibi tamen fideft ipfum vocabulum Ucus. 

d'oRVILLE in critica vatmu, p. 222, 
„ Pato legifle Vibium alicubi^ per Cyanen tranfifle Pluto-* 
„ nem cum Proferpina in Stygiam paludem, ipfam vera 
„ Cyanen deflu^re in Anapum. ^ Ita judicat Cluvcrius Sic« 
ant. L. I. c. i|. Cum poQtarum locis maxime Ovidii &Ciau« 
diani , qui Cyanen nympham lacrymis ob raptam Deam con* 
temtaque fontis jura fui abfumtam & in liquidum fonteni 
mutatam re^Ferqnt , Diodorus Sic. & Plutarchus maxime qon^ 
ferondi funt, Is enim L* V* c. 4. a Piutone ibi, ubi terram 
dirupifTet, fontem Cyanen prodqdtum fcribit^ apud quem 
folemnem poftea quotannis panegyrin celebrarint Syracufani, 
facrificiis etiam publice privatimque peradtis. Hie in Paralle* 
lis Qyanen Cyanippi patris crimen ipfius fuaque nece expiafle 
(;ommemorat. l}odie fontem ab acqolis did la Pifma^ in« 
^entemque ^fle ad modum ftagni , undq retf^e Oiodoro 1. c« 
dicatur ySfAvni & Yibio inter lacus repen^eat^r, au<ftor eft 
Cluverips. Fjun^en a fonte proflyens poll mille cirgiter pafTus 
flextrae Anapi ripae adfunditur « quod teftatur idem* Paullp 
aliter ea de re Tb. fazellus de Reb. Sic. L. IV. c. 2, ^, Ad 
,j Anapi dextran^ in eo logo duo ingenues erumpqut fonte$, 
,, major & minor, p^vo inter fe fpatio diftantes. A^ajori 
„ hodie pifma , ipinpri Pifmo^a five Pifma Cirini eft nomen.. 
„ Major fluens dextera fqi parte minorem recipit & fie 
„ audus non longe pofl: Anapo illabitur. Cyanes itaque 
„ fons apud veteres infignis Pifma Cirim & Pifmo6ia hodic 
„ vocatur; adeoque immenfac profunditatis eft, ut homi* 
,, num perpendiculo & funibus earn perfcrutantium fpen^ f?m- 
5, per cludat, Cyane Syracufarum fons tefte PUnio qrcfcente 
„ luna Qrefcit & ea deficiente decrefcit, quod nos ufu ye- 
^, nire vidimus. Anapus fluvius ( haec ego ad pag. 6s. noh 
„ tata velim) per aliquot paffuqm niillia incredibiUs eft 
„ amoenitatis. Teftis namque fronde faligna aq popul^^, 
„ cryftallino alveo , viridibus ripis , mira placiditate fluit. Pi- 
„ fculentus eft , ac fcapha toto anno n^vigabilis. ,, I{ugufque 
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Fazellus. Redeo ad Cyanen. Ad earn refert Gruterus tabiilaii;L 
Tnarmoream, quam Smedus atque Manudus defcripfere Rch 
mac, quaeque fie habet, v. pag, XCIIL ii. 

VNOIS. CYANEIS. DONVM. PLA 

CAVIL E. FECIT 
CONTVCCIVS. BLANDAS. PER. A 

aVAS. ARAM VENERANDAM 
HINC. ORITVR. PERGITQVE. FtV 

ENS. QEINDE. OCCIDIT. IN SS 
RIPAS. MOX. VIRIDIS, RENOVAN 

TIB VS. INCLYTA. NTMPHIS 
VVMINE. FONTIGEHO. GRATES 

EX. VNDIdVE. S01.VENS 
SOSPES. CVM. COMITE. PRAB 

STAT. RENOVANTE* LldVORK 

rf. P. Burmanni Antholog. Lat T. I. p. 63. Oppidum 
quoddam Cyanes nomine infignitum fupra Colchos tabula 
Theodofiana exhibet; Cyaneum fluvium ibidem Ptolemaeus 
L. V. a 10, Cyaneas urbem Lyciae Piinius L. V, c. 27. No- 
tae & Cyaneae infulac in oftio Pond , e regione Cyancorum, 
populi. Duo ardculos apud Vibium coniluxiflc in unum , 
quos redle fejundos dedimus, nemo forfan eric, cut non 
perfuafum fit. De Cocyto fupra pag. 92. acftum inter fluvios; 
'paludem pod alios dicit Seneca in Here. fur. A(k. III. v. 686* 
Palus inertis foeda Cocyti jacet, 0. 

Ciminius 

Nempe lacus; ipfe autem Cwmus. v. Cellar. G« A. L 
II. c. 9. HESSEL. In tabula Theodofiana fupra Centum- 
cellas exhibetur lacus & mons Citnuius, De monte dicetur 
infra. Lacus originem e fabulis repetunt veteres. Ita Servius 
ad Virgilii Aeneid. L. VII. v. 697. Aliquando Hercules ad 
has populos vemt , ^m cum a Jingulis provocaretur ad often- 
dendam virtutem , defixijfe dicitur veSem ferreum, quo exer* 
eetatur: qiu quum terrae ejfet affixus & a radio potuijfet au- 
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firri^ eum rogatus fufiulit^ Unde immenfa vis aquae fceuta tji^ 
quae Ciminum lacum effecit, £o alludit Plinius , quum L. II, 
c. 98* /a fiva Ciminia loca ejffi dicit » in quihus in terram 
4epaSta non detrahantur. Alii terrae motu ortum efle lacum 
cotnmemorant , quo fimul oppidum repente abforptum fit. 
In fragmentis Sotionis de mirandis fondum & fluminum JaU 

^UUmque ; ri V dvro Ayiltu 3^ srigi «» %Auiv6V Xetxiv U 'iSft- 

ciniiim id oppidum fuit. Ammianus Marcellinus L. XVII, 
C. 16. Jn Cimima Italiae parte oppidum Succinienfe ad pro^ 
jitndQs hiatus Erebi aba&um aetemis tenehris occultatur^ Mir 
tra Sutrium fuifle montem & filvam Ciminum ex Livio patet 
L. IX. c. ; 7, Eo tradu autem non alius confpicicur lacus , 
quam qui ad montis Viterbienfis radices vulgo nunc dicitur 
lago di Vico, item lago di Ranciglione^ v. Cluverius ItaL 
ant. L. II. c. }♦ Fabricius in nomenclatore adjcdto itineribusj, 
editis Bafileae 12. a. 1^47. appellari quoque laco de Rufd^ 
lorn narrat , quoniam antiqyitus vicus is fucrit , Rus Sylla^ 
num. Patrimonio S. Petri hodic inclufus cernitur* Apud 
Strabonem Ciminius lacus in eorum recenfetur numero', qui 
flumina ex fefe emittunt in Tiberim. L. V. p, 226. Aft nifi 
me ftUunt omnia , em^ndandus ibi eft geographus, cr/)fl<r;ue^ 

rmcvg >^ i fti^ %xwiTm , j^ ^ , , Tm%£(». Legendum judico 
^ i 'Ki^\ '0v4Xir»Uv4, Ut fenfus fit: Talis eft Ciminius lacus 
$• alius apud Volfmios &c. Peffime fane interpres reddidqrat : 
Jalis eft Ciminius hem apud Vqljmigsi, 0» 

Feronia 

V. Porphyrlon ad Horat. Sat. L. I. Sat. V, v. 4« & Top* 
fentius ad h. 1. cf. item CellariusG. A. L, 11. cap. IX. HESSiil,. 

Putarim cquidem , hunc articulum e ferie fontium in ordi- 
nem lacuum aprpiciis librariorum hominum transmigraffe. 
Ita quippe Scrvius ad Virgilii Aeneid. L. VII, v. 800 Fero. 
nia eft fons in Campania juxta Terracinam , quae alif^andQ 
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'^inxiris ejl diBa. Tribus millibus ab Anxure fuiffe ex Hora^ 
tip patet , qui Serm. L» I. fat. V. v. 24. ftc : 

Ora manufque tua lavimus , Feronia , lympka , 
Millia turn pranfi tria rephnus , atque fubimus 
Impofaum faxU late cmUntibL Anxuu 
Hoc cui non arriferit , forlan fefiinantes Yibii oculos apud 
Virgilium 1. c» pro Iucq Icgiffe Ucu fibi perfuaferit Cliive. 
rium tamen fi audias , „ fons ipfe Feroniae Vibio inter la. 
„ cus connumeratur , quia copioGs aquis veluti in parvi 
,, ftagni modum erumpit ; turn aquae etiam fiint fairulae & 
„ corrupti feu medtcati faporis. „ v. Ital. ant. L* III, cap. 7^ 
Caecerum a Feronia quoque > Campaniae nympha & iiberto** 
mm Dea, .oppidum denominatum eft, quod & lucus Ftro^ 
niae didtum , hodie vulgo Pietra Santa nuncupari referunt, 
T. Cluveriu§ & Ortelius. 0* 

Fucinus 

V. Virgilius Aen, L. VII. v. 756, 

Tc nemus An^ltiae , vitr^a t^ Fucinus unda, 
l^efdo autem, quo padlo digat Emmenelfius ad h. 1. Fuel*' 
pum in Luqania poner^ Vibium , eumque ob id refutari a 
Ql^verio. Hujus Ital. antiq. jam mihi non eft in promtu. 
Forfan p^ccaye-rqnt operae Hagkianae Wolfgangianaeve pluf* 
quam unam fyllabam Fucinus ) Hunc lacum reponentes pro 
^4nguitiae) Hunc Ificum. Quod ft fa<ftum fuerit, EmrnqneCi 
fius mihi videtur abfolvendus elTe fufpicione incuriae;, fin 
, minus , dormitavit utique. Iafpe<5to demum Cluverio L. IL 
pag. 771. animadverti de Anguitia, uti conjeceram, eum 
agere. hessEl, Fucinus lacus hodie quoque lago Fucmo^ 
itemque ab oppidis juxta fitis il lago di Celano vel ^ Taglia- 
co[\o falutattir* In Marfis conftanter ponitur. Dio L. LX^ 

p. ,672. T^F it ?iifci>ti» tjJf OyiuWs rtiif rm M«pc-«'y 9 i^tXnrt 

c JOieLvi^^ U rh Ti^ieA^ e^ayttyiTv, Strabo tamcn L. V, p. 
240. aliis quoque gentibus cingi eum lacum commemorat. 
Idem aquam Marciam inde derivari Romam teftatyr, quam 
Flinius e Pelignis trans Marfos & Fucinum lacum deiluere 
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praedteat. v. qoae fupra notavimus ad Pitonitim pag. 16^4 
Mari fimiletn tfTe Fucinum ex Strabone quoque condifci^ 
mus, eumque mox ad montana ufque impleri^ mox fubfH 
der€ rurfos. De einittend# (in Tiberim) Fucino lacu cogi^ 
tarunt Romani Prindpes <:oinplures, Julius Caefar> de quo 
Suetonius C. 44. Claudius , qui montem perfodit irunarrabili 
impendh J tefte Flinio H* N. L. XXXVL c. i^. quique ia« 
ur locum Fucinum ammmquic Lirim pcrrupto monte\ quo ma* 
gnificentia operis a plurihus vifcretur , lacu in ipfo navaU 
proelium adomavit , v. TaciCus L. XIL AnnaL c*. 56. Id omn9 
negocium^ etii rucceffifTe dicatur profpere in Eufebii Chronico, 
defticutum tamen efTe Neronis odio ^ Plinio credere par eft. 
Aft Hadrianus perfecit , ut Spartianus referc c« 22. Undc 
teftimonium Eufebii vel Hieronymi ad hunc potius trahen« 
dum videtur. Remanent hodieque veftigia aqua^dudus iiu 
aeillmabilis fumtus & mirae ftru(%urae ab ipfo lacu Romam 
ufque « uti ad Suetonium adnotavit Marcellus Donatus. O* 

Gygaea 

Scholiaftes Homeri ad Iliad. L. IL v. g6s« Vvytun^ 

A<Wi} Av^ioLi » •'xu )^ Tvyaini ^AAnvHi U^ov. & ad L^ XX. verC 
290. Ovrui U Av^ict xifAnii »«Ay^ly)i TM^ctln i Urot uwo FvyH 
tS IQ*v^avA* > OF zr^Srlit ^ote-i ^tt<riXiva-a4 Av^»v' i »-xo rif(^ 

iyx^Hif i}p«>(^ Tvyit x«Ay^evir« SccipfifTe debuerat Sequefter, 
Gygaea palus Lydiae , quemadmodum Tvydin aZ/kvu Av^ieLi j 
aut Gygaeus lacus Lydiae , quemadmodum apud Propertium 
L. 111. eleg, 9. verf. 17. 

Omphale in tantum format pToceJJit hflnaremj 

Lydia Gygaeo tinBa puella lacu ; 
l/t, qui pacato fiatuijfet in orbe cglumnas^ 

Tarn dura traheret mollia penfa mamh 

non iixittm Gygaea lacus Lydiae^ nifi me forte ialliCHESSfiL^ 

Hefodoto L. 1. GAp. 90* aiVf? Vvymfi. Plinius L. V. c. 29. 

Hyde dara fiagno Gygaeo, Unde legendora Gygaeus lacus^ 

GRONOV. 
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Lacus is 40 ftadiis dtftabat a Safdibus , fecundam Strabd* 
fiem, qui L XIIL p« 6z6. andquo nomlA Tvyim, quo 
' Homerus eum madat in enumeratione naviumv. 372, fuo 
ceflilfe aliud refert, didumque ih^xku A Turcis hodie£Wi 
^Af«/, five lacus iargus falutacun v. voyage a Thyatire &c^ 
par M^. de PeylTonel. p. )^t« Cicca Coloen lac urn antiquo- 
tum Lydiae Regum fepulcra vifebantur olim. v« Strabo p^ 
627. Haud eft abfimile vero , lacum iftum manibus homu 
num excavatum perfedtumque eofine, ut Hermi exundaa<» 
tes aquas recipereL s. CROix« 

Hammonis 

Ovidius metam« L. XV. v. }o8. 

•i- - - - qidd ? nott & tymphd figurdi 
Datque capitque novas? medio tua^ comiger AnunOH ^ 
Unda die gelida efl : ortuque obituque calefcit. 

cE & Ladtantius in argum. metam. Ovidii. Fons ia 
Africa Hamnibnis folis ortu obituque calefcit , poftmodum in 
zlaciem vertitur. HESSEL. 

Plinius L. II. c« io), Jovis Hammonis ftagnum interdiu fri* 
jndum 3 noflibus fervet, Codicum fcriptorum auctoritate heid 
Harduinus reftituit y?tf^^« , ubi alii cdiderant 7. ^iim/w^^/if. 
Ex fonte tamfen folis prefluebat id ftagnum , memorato prae* 
ter Plinium L. V, c. 5* in Cyrenaica prope Hammonis ora* 
culum , & Melae L I. c. 8* De fonte ifto prorfus eadem 
fed fufius tradh Diodorus Sic. L. XVII. c. ^o^ cujus verba 
fere expielfit Curtius L* VII, c. 7. Eft etiam aliud Hammonis 
nemus ; in medio habetfontem y aquam folis vacant. Sub luci^ 
ortum tepida mai^t ; medio die ^ quum vehememiffimus eft caiot^ 
frifida eadem fluit ; inclinato in vefptram Calefcit ; media noAt 
fervide exaeftuat } quoque propiutnox vergit ad lueem , muL 
turn ex no^umo Calore. decrefcit,^ dome fub ipfuM diei ortum 
ajfueio tempore Iflngufifcat. Demum Lii|r^tius L. VI. V. 848* 
j^Qferri meretur , qui ejus rei rationeni redder&.lal^pral;^ 0# 
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In Athamana lacus Lunac 

Maec etiam, ut alia bene multaj e^ Ovidio tnetam. L« 
XY. haufta funt ; fed nefcio quern in modum mutata : fie 
ctenim poeta verf. ^ii« 

Admotis Athamams aquis acctndtr^ lignum 
Narraturs mimmos quum Luna rtc^Jit in orbejL 

Cm Ladantium adjungo : is ita argum. ihctam. Ovid. L XV^ 
fab« 1 6. Pons Athamams lignum accendit, Athamanis Jheffa* 
liae tegionis fonti lignum tjenuata Luna admotum accenditur* 
In Vibio leg! poiTet pro Inatamana lacus Lunae tenera ligna 
accendit fie, i/z Athamania lacus luna tenera (id eft ^ tenuata) 
ligna accendit : verutn enimvero MS. Rev. exhibens tcnuia 
pro tenera non Fortunat meam mihi conje(fluram , nifi ex- 
trica littera poftrema. HESSEL. In conftituendo hoc ar« 
ticulo , Boccacium fumus fecuti , qui ita verba Vibii invet- 
ti£ : Lunae lacus efl Athamaniae j tenuia accendcns ligna ; ix 
cujus aqua &c. At re probe perpenfa, quum (atis confiare vi- 
deatur, ex unico Ovidio fapuifTe Sequeftrem , in fententiani 
Heflelii tranfire malo, atqu€ fie legendum locum nunc 
fiatuo : In Athamania lacus luna tenuata ( vel tenera) ligna 
accendit 6S:c. Jam> quails ilia Athamania fuerit, inquiren* 
dum. Athamanes fucceffu temporis diverfas regiones inco- 
luerunt. Perrhaebis fuifle vicinos & in Dotio campo habi« 
feafle prepe Ofiam in media fere Theilalia , Strabo fidem fa- 
cit L. IX. p* 442. A Lapithis in Oetam ejedtos Athamanes, 
docetidem U c. majoremque Perrhaeborum partem adAtha* 
maniam & Pindum eiTe elapfam. Inde Aetolts proximos 
Athamanes ponit Livius L. XXXVIII. c. i. Imo Plinius L. 
IV. c. 2. Athamanes aeque ac Perrhaebos attribuit Aetolis. 
Denique Stephanus Athamaniam lUyriae regionem praedicat, 
fcilicet , qua ad Aetoliam vergebat. Nam & Strabo Epirota^* 
rum ukimos vocat. L. IX. p. 427. Ita fat latus eft campus, 
in quo quaeri Athamanis pofiit Ovidii, five fons fuerit ex 
nuente Ladantii, five lacus, ut Vibio placet. Quod fi con-^ 
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je(^urae locus fit, vix dubito, quin Jovis Dodonaei ^ontem 
intelligat Vibius^ Dodoiie quippe in Moloffide fita , Jovis 
oraculo inclyta, bellicofis quondam Perrhaebis domicilium 
praebuit, v. Homerus L. 11. in catalogo navium v. 1^6. 
litis Athamanes fiiere proximi^ ut pauilo ante oftenfam. 
Jam in Dodone Jovis fons cum fit gelidus & immerfas faces 
^xtmguat y fi extinBat admovtantur ^ accendit. Idem mcridie 
femper deficit ^ qua de caujfa mu.'xa.vofiktvw vacant ; mox incrc" 
Jcens ad medium no&is exuberat , ab eo rurfus fenpm deficit^ 
telle Plinio L IL c. xo). qui priora defcripfic ex Pomp. 
IVlela L 11. c. }• Lucretius quoque L* VI. v« 879. jam ita 
cecinerat : 

Frigidus eft etiam fons , fupra quem fita faepe 
Stupa jacit flammas , concepto protinus igni t 
Taedaque confimili ratione accenfa per undas 
Conlucetf quocunque natans impellitur aum. 
Quae fequunturj phaenomeni cauITas expiicant. Solinus in 
polyh. c. 12. & IGdorus orig. L. XIII. c, 12. eum fontem 
in Epiro locant; Dodonen filentio aeque premunt ac Lu- 
cretius & Vibius. 0. 

ex quo qui bib'u ) Quicquid hoc didi eft, debetur quoque 
Ovidio; qui de lacubus Aethiopiae quibufdam injicieni 
mentionem ait veif. 920. 

quos fiquis faucibus haujit^ 
Aut furit , aut mirum patitur gravitate foporem^ 

At ea verba non faciunt ad fontem Athamanum. H£SSEL» 

Larius 

Ad Virgilium Georg* L. II. v. 1^9. 

Anne lacus tantos ? te , Lari maximi * - 
ServiuS ita; Larius eft lacus vicinus Alpibus, qui juxta Co* 
tonem in originibus per LX* tenditur millia^ & Philargyrius 
ad Virgilii Georg. L. II. v. 159. Larius lacus in Gallia eft 
Cifalpina , non amplius centum viginti ftadiorum circuitu pa^ 
tens, Hfi;ss£^, Larium lacum defcripfere Cam. Ghilinus 



fe Paiihis Jovius , quorum opufcula junda l^tmtur irtferta 
thefauro antiquity Italic. T. IIL P. IL Apud Strabonem fi- 
tus Lariiejufque ambitus pingitur,L. IV. p. 192. ^AUveuq^ ^ 

tU Toy nd^^v avft^^st^ c£ & pag. 204. & L* V, p. 215* 
Idem L. IV. c. tilt* inter tres lacus magnos , qui in Alpibus 
funt , Larium quoque reponit , qui /»?«(^ «yyt)? reA«K6(rim9 

tn definiendo ambitu mire hallucthari Philargyrium ; contra 
rede confpirare cum Strabone & Antonihi itinerario Ser- 
vium^ oftendit Cluverius ItaL ant L. L c« )6. fiquidem ho- 
die L; humerantur miilia a Como ad Ripam Clavennenfem. 
Comaccnum lacum vocat Antonini itinerarium , quod quidem 
nomen hodieque obtinet, dicitur enim il iago S Como & 
Germanis dcr Chumcrftt. CaiTiodoti epiftolam ad Gaudiofum 
Theodorici Regis epiftolarum magiftrum fi ihfpicias , & Comi 
& Comaceni laeus laudes rpperies. L. XI* ep. 14. O. 



\ 



Lucrinu^ 



-^Vk Virgilius Geofg* L. It* v. 1 60. 

An memorem porms , Lttcrinoque aidita cldufira t 
Atqm indignatum magnis ftridoribus acquor^ 
Julia qua ponto longe fonat unda rrfii/o, 
Tyrrhtnufque fretis immittitur aeftus Avemis^ 

libi Servius : In Bajano finu Campaniae , contra Puteotanam 
civitatem lacus funt duo , Avcmus & Lucrinus: qui olim pro^ 
pter copiam pifcium vcBigalia magna pracftabant^ Sed cum 
maris impetus pUrumquc irrumpens exinde pifces excluders, & 
redemptores gravia damna patcrmtur , /upplicaverunt fenatui z 
& profeilus C Julius Caefar^ duSHs brachus cxclufit partem 
maris: quae antea ir^efia effe confueverat ^ reliquitque brevt 
fpatium per Avemum , qua & pifcium pojfet copia intrare , 6^ 
jiu^us non ejfent molefii. Quod opus Julium di&um eft^ Sed 
hie ambitiofe undam Juliam appellavit frementem contra moles 
a Julio oppcfitas. De hoe aggere agic & Strabo L. V. p. 94^, 



/ 



» 
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tlfyof4>tv(^ tfxh rm i|* ^ct>>Ar%f oK^gfS^^iM to f^uxo^^ v?Jirc% Va 
i^dy&fc T«c; Tn^vo96V * i'tx^fiipw ^ iAiTfOA^i rl Kvf*» to7$ x^^f^^*^* 

naves nonnid leves admittere, fed capturam oflreorum ha- 
bere copiofiflimam. Ec tandem nonnullos Lucrinum lacuni 
Acherufiam eiTe arbitrari, De oftreis inter alios Horadus 

cpodon ode 2. 

Nee me Lucrina juverint conckylid^ 

Terra^motu novi inontis eruptione> dc qua fupra in Avcrnd 

lacu didtum eft, fere omnis Lucrinus lacus interiit. Cineri^ 

bus quippe ita fuk oppletus, uti nunc tenuis tantum ac 

coenofa exftet palus cum exiguo arundineto , tefte Cluvaio 

Ital. ant« L* IV. c. 2. Hodieque nunc ibi monte ^nuovo di 

€€nere didus reftat; earn defcribit CaeC Capaccius in Anti- 

quit Puteolanis cap. 20. quae prodiere Romae 8- 16s 2. Pa« 

lus ipfa, quae fuperefl , tefte Fabricio in nomenclatore 

paullo ante citato , Marc mono falutatur« £en. Falconio eft 

Lago Licola, 0* 

Lemanus 

LucanusL.L v. ^^2,^ cavum Lemanum dicit. Aufonius 
clar. urb. cafm. XIIL v. 7. 

Qua rapitur praeceps Rhodanus gerdtore Lemanno, 

HESSEL. 

Lemanum vei Lemannum falutant Istcum praeter poetas alii 
^uoque veterum. In his Mela L. II. c. 5. ubi de Rhl^dano 
fie : Rhodanus non longe ab Iftri Rhenique fontibus furgit. 
Deinde Lemarmo lacu acceptus tenet impetum , Jeqiu per me-^ 
dium integer agens , quantus venit egreditur, Flinius L. II». 
c. 103. Iniis commemorat & Larium & Lemannum lacubus, 
qui dulces aquas fiuminum cransvehunt. Quaedam (aquae) 
& dulces inter fe Jupermeant alias, ut in fucino lacu Pito* 
hius amnis , in Lario Addua^ in Verbano Ticinus ^ in Benaco 
Aiincius^ in Sevino OlUus ,iri Lemamio Rhodanus. ApudStTii* 
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feoniim vitiofurti videtur nomen L IV. p. id+i 1^ i UiXec^ 
fAivet xifim. lie legendum jubet Cafaubotius , ptlus aderaC 

i^ 5n? Aotuivcc /J^vn, Idem p. 208- xI/^vijp rh AifAijyetv falutat* 

Quid ni autem eodem nomine vocaverit eundem lacutit 
paullo ante ? Sufpecta mihi quam maximc nti/^ctfcivu^ Ptole- 
maeus quoqiie Aiftlm dicit. Vix dubito proinde , quin apud 
Strabonem pag. 5^04* quoque legcndunl fit >^ i Aiu'voc vel 
Aiuivveb Aiuvyi. Hodie Genevac lacus itemqne Lojannae nun-^ 
cupatur. At hoc nomen prorfus antiquum eft. In Antonini 
Stinerario iacus occurrit Laufonius , in tabula Theodofii Zo- 
fanmfis ; manifefto ideftindicio, Laufonnani urbem, me- 
moratam anonymo Ravennati L. IV. c. 26. faltem jam fae* 
culo fecundo ftetiife* Rufo Fefto Ayieno videtur Accion did 

is lacus , V. 671* 

• fc * pandituf porro in dectm 
Pajfus recur fu gurgiium Jlagnum grave -^ 
Plerique tradunt: inferU femet dehine 
Vajlam in paludem ^ quam vetus mos Graecioi 
Pocitayit Accion^ quae praecipites a^uas 
Stagni per aequor eger'u : rurfum effiuus 
Arctansque feje fluminum ad formam * » ^ 

Se Rhodano & lacu , per quem tranfit , fermonem Ayieno eflbi 

ipfe mox, indicate 0* 

Mare Otis 

Ptoiemaeo L IV. c» 5. M*ps<* y^tfivv^ dicitun PUniust. V* 
t', 10. Juxta Mareotim locum ^ qui locus ante Arapotes no^ 
tninahatur, GRONOV* Pro Arapotes legendum effe Rha* 
totes docet Harduinus ad eum locum i quo fimui Mareocis 
lacus ampiius defcribitur ica : Mareotis lacus a meridiana 
Urbis ( Alexandriae ) parte , euripo e Canopico oftio mittituf 
mediterraneo commercio , infulas quoque plures complexus^ 
XXX, millia paffuum trajeSlu , CL. ambitu ^ ut tradit Claum 
dius Caefar, Alii fchoenos in longitudinem patere XL. fa* 
tiunt^ fchoenumque Jiadia XXX^ ita fieri longitudinis CL4 
mill, peff^ taruundem & latitudinis^ Strabo lacum dicic lacuiil 
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fupra C ftadia « longum intra CCC« Habere infulas 6dto ^ 
& loca in orbe circumjacentia bene habitata* LXVII. p. 799* 
£ Nilo in Mariam lacum plures duc^as efTe foflas tradit 

p, 803. O* 

vites Mareoticae ) VirgiMus Georg. L 11. v. 91* 
Sunt Thapat vitcs t^funt & Mareotidcs Mae t 
Pinguihus ' ha< terris hahiUs , levioritus illae» 
ic ad h. 1. interpretes. HESSEL. De vino Mareotico fict 

Strabo 1. C. ^EvomU r% gfi ^rsgi rovg rcTrev^^ #fs jg hAXi^- 
S-oi 7Ffo9 7ea}Jki»^» rof M»feciMr» thw. c£ & PliniuS L. XIV* 

c. J. Mareoticas vites in alias quo(^ue regiones translatas 
tffGf ex Ifidoro patet orig« U XVIL c. 5. 0» 

1 nviae 

^riciae ) Simlertis Afritae^ perperam. vidius Faft* L. UL 
T» a6i. 

Nympha , mom , ntmori flapioqiie operata Dianae ^ 

Nyfnpha Numae conjux, ad tuafefia veni^ 
^ Vallis Aricinat filva prauindus opaca 
EJt lacus, antiqua tellipone facer ^ 

HESSEL. 
De Aricino nemore Dianae Tauricae five Scythicae ^ deque 
lacu Dianae, in eoTito, fufe agit Cluverius Ital ane. L.IIL 
c. 4* Aricia , miUe paflus ultra Albanum , oppidum fuic , 
quod nunc vulgo la Riccia cbrrupte didtur. Frope id fons 
Egeriae Mymphae) item nemus lacufque fuit, Dianae facer. 
V. Ovidium paullo ante a nobis citatum ad falfo jadatum 
a Vibio Virbium flumen p» 212. ubi feftinanti calamo quae- 
dam excidere minus redle pofita. Lege, ,, lacum quum 
,, vidit Aricinum Sequeiler^ ad quem Virbius fit moratus 
y, & cuitus, Virbium pro flumine accepit, ex eo lacu pro- 
,, manante. ,, Lacum & nemus jimgit vidius metam. L* 
XI V. V, 9; I. fiquidem legere fas eft : 

Qitaeque colunt Scythicae Jlagnum Nemorale Dianae^ 
Alii enim heic regnum habent. In defcribendo lacu reliquit 
praeftat Strabo, cujus verba haec fuaC L. V. p. 2}9t Mil^* 



AD LACUS Z6i 

rl Y * Aprs uterioif o xei^Xovo-t nfi<^ ^ Ik tov h el^9'i^£ f^^pwi 
T^s ei^cv rvii l| *AeA^i^ dvAj^ivovc-tf sU t^p ¥ ^AfixIptiP to <sp«y • 
Xiyova-i J' Vtvect d^i^^vfM^ rij? rctvpozj-ixav , , , To 3"' Ufop U 
ixa-n • TT-foxstruf Yt >Jfcpvi TfiXet/yitji^A^ xvitXtt Y a^ii»i o^sz^^ 
i^pvq 7ri^KSi]e(4 9 }^ fAia i/'^tjXri j l^ to ts^ly y^ ro v^oi^ ecTe^XoLjit^ 
fiuvevrot h xo;/«, To.r« )^ ^ccCiT' Tafc? f^h cvf T^vjyot'i o:xv i<r\r y 

l| iv V >dMvi TtXTirovrcu . , * Vernaculum nunc lacui nomeit 
a duobus Ajperne Imminentibus oppidis lago di Jehfano (non 
Joufans^ ut habet Cafaubonus ad Strabonem) & lago dl 
Nemo. Triviae cognomen Dianac notum in vulgiis. Hie 
maxime ufitatum paetis , patet vel ex Virgilio L* Vll. v» 514^ 

Tart^ream iruendit vocem ; qua pTot'mus omne 
Contremuit nemus fi* fylvac intonuere profunda^, 
Audiit & Triviae longe iacus - - - 

ubi Servius notat : Eft nemus haud longe ab Alicia ^ in qta^ 
facus eft , qui Jpeculum Dianae dicituo Q» 

Velinus 

Hie locus habebak fe male. Velinum antem facum in 
amnemNarem iabi , cognitiffimum efl:* Rede eft apud HeinC 
in collat. ATtoyr. Gud. etenim fie Servius ad Virgil. Aen. L^ 
VIL V. 6^7. Varro tamen dieit in gente populi Romani SabU 
nos a Remulo fufceptos iftum accepijji montem « qium ak, 
Avente fluvio provinciae fuae appdlaverwu AvetUinwn* 

Nar) Graevii judicium vide ad Cfceronis ep» ad Attic« 
L. IV. ep, 15. hesselj 

Forte legendum : Velinus Interamnae labens. Nam Velinus 
labitur feu cadit Inleramnae in Narem. GRONOV. 

Tabula Theodofiana prope Vadis Volateris habet Velinis^ 
Eft porro Velinus lacus & portus ^ ab urbe VeHa five '^ec 
fie didus 7 fpedans ad Lucaniam. Lacus Velinus ^ de quo 
hie fermo ^ hodie lago di Pie di Lucoy ftemque tago di 
Jiieti falutatur; quod jam dim fadum, V^rro enhn L. li 
e. 7, Re^tinum Ucurn nominat In Sabinis fuit , tefte Flioiu 
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L, III- c IS, In Narem amnem efFufum, maxime qvnii^ 
tl[\ Curius Dentatus a. u. 46). int^rcifo monte latius ipfi 
lacui aperuiflet oftium, ex Cicerone patet, loco, quem cU 
tat HeHelius. Ea res poftmodum Readnis & Interatnnatibus 
jurgii cauflam dedit. Teftis praecer Ciceronem Tacitus quo- 
que AnnaL L* I. Q- 79* Jam ut ad Vibium accedam propius^ 
vulnus , dudum ipfi ilJatum , nee Heffelii nee Gronovii con- 
jedura fanatum arbitror. BaccaciuSj qui ita: Felini fames 
Italiae ultra Interamnas funt ^ alii anfam fuppeditat. Forfaa 
fcripierit Vibius ; Velinus ultra Interamnas labcns. Hoc ni fitj, 
placebit fortaflis iftyd ; Velinus in ^arem labens aut Velwi 
in Narem labcntes^ Rct^iora qui dederi(, ei luhens adfiipu* 
labor. 0. 

Venacus 

Lacus hie in ed. Tolofana deficit & redle ; nam fuperiu^ 
eft Benacus &Q. Eft autem lacus , ex quo Mincius flumcn ori- 
tur , quod praeterfluit Mantuam. De eo v. Pfobus ad Virgih 
Gcorg. L* II. V. 160, HESS5L, Hie articulus rede deeftin 
MS. Medio!. Nam lacus vacatur Benacus ; cujus jam me* 
ininit Sequefter. gronov^ Qpum rede Vibius fcripferat 
Aio loco ; Benacus &c. forte fortuna in quibufdam libris, con^ 
tra literarum quidem tenorem fed {>rono amanuenfium iapfu, 
Venacui irrepfit pro Benacus^ quod fimulac nafuti aUcujus 
Grammatici oculos in fe convertit , bonus ille de Benaca 
non cogicans & genuina yp*^? > mox laqus alterius exiftlma* 
vit noi^en ,, ^deoque codices alios fuo loco his fplendidis lo* 
.^upletavit oppidol Fifiacus Galliae &<^^ id quod poftea, ut 
error errorem trahit, in. Venatius ab iifdem Lucunionibus 
mutatum. p^ FAUW. Codex meus utroque loco agnofeic 
hung paragraphum & ultimo loco Venacus , rede. Qui legit 
ea, quae. dodiffimys Pierius contulitad Virgilii L. X. Aen. 
V. 20^. de orthographia hyjus vocis & fimilium^ videbit, 
lion cfle forcuitum errorem , fed conftantem etiam HJram- 
maticorum virorum fcribendi morem. Qui quam antiquus 
fit , ego non definierim , , fed jam Hadriani tempore obti^ 
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ouifle, patet « nnmo , in qno Danuvius pro Danubius , 
quern refert Triftanus Tom. 1, p. 396. & Spanhemius T.I. 
depraefl. & ufuNuni, p, 120. Vtdeacur quoque H Stephani 
praetatio ad Lex. Lat. Grace. Demonftrec >am nofterLucumo, 
Vibium ante ea tempora vixilTe, &, com hunc libdluni 
in literas digererct in ufum filtt fui , non potuitfe gemino 
loco refcrre eundem fjuvium vel hcum, ne, fi fone in 
fcupturam diverfam inctderet adolefcens, dubkis haereret. 
Quoties non videmus Hefychium, Suidam aliofque eadem 
vocabuia dtverfis litteris recenfere , quia ita lai/UM in au- 
dtoribm inventebant* quae delere,' non nifi temcraciis ho- 
tnioibus placebit I 

d'oRVILLE in cr'uica vamu p. 22o. 
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Nemorum ilia modo Viluos afierre videtur fecum cq»« 
ftituifTip , qua^ Numin^ cuidam facia e0ent» s. ^ROix« 

Angitiae 

Angiitae) Tn Marfis poliocari debet hoc nemus , fi uUot 
prorfus modo intelligatur niihi Virgilius Acn. L. VII. y. 759* 

Te nemus Angitiae, vUrta tc Fucinus unda ^ 

Tt liquidi flevere lacus, 
cjufque interpretes. v. CIuy. ItaL ant. L. IL MS Rev. Anptiae^ 
Vessel. Huhc locum rede fanavimus. Vibtus varieta* 
tern vocabuH , quod Virgillo ac Servio Anf^M , Silio vera 
atque Solino fcripcum erat Anguiaa, indicare voluitu ut ju^ 
dicat Cluverius Ital. Ant L. IL c. i^. Ortelius hariolatiis 
erat, Angitiae legendutn. J^m ex Anghia librariorum homi- 
num infcitia monftra ilia Angudae itemque Anguiae peperit» 
Quod Lucaniae ^fcribit hoc nemus, manifeflus eft error 
noitri ; ni is fcripfit ad Fuc'mum, ( nam ad ocdd^ntale latus 
Fiicini lacus is lucus fitus erat) vel fimile quid, ex quo 
dein confedtum id Lucaniae. Servius ad Virgilii L. VII. v. 
7S9. Angitiae lucum , quem metri cauiTa nempris nomine 
madavit Poeta , ^n. Medeae honorem fie falutatum refert. 
Marmvios autan chr^ Fucinum haffitanies ^ quos docuit re* 
^/nedia contra /erpentes , iftam npminaffi Anguiam « ab eo\ 
fuad ejus carmudbus fevfentes angerent^ Fabellam declarant 
Siliua Italicus L. VIII. v. SPQ* 

Aeetae prolem Anghiam mala gramma primam 
Monflravijfe ferunt , taduque domare venena , 
Et lunam excujjijfe polo, jlridorihus amncs 
Frcnantem , ac filvis monies nudajfe vocatis. 

& Solinus in polyh. cap. 8* ubi fie : (7« Caelius Oetac ( lege 
Aeetat) tres filias Angitiam, Medeam & Circen fuijfe dicit. 
Circen Circaeos infedijfe monies^ carminum maleficiis varias 
imapnum fades memientem, Angitiam vicina Fucino occum 
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pavlffi , ihiqUe faluhri fclentia adverfiis morhps refiflentcm cum 
defijjit Intus hominem ijitgt inter homines) vivere, Deamham 
bitam^ Male heic diftinguere yidetur So{inus Medeam ah 
Angitia « quam unam eandemque habet SqryiuS. Neque apu^ 
Diodorum Siculum plure$ duabus tribuuntur filiae Regi Col-' 
chidis, Circe & Medea; quarum iftam veneficiis, hanc/nae-« 
dicamends inclaruiffe fcribit L^ IV. c. 46 & 47. Locum ^ 
vbi olim netnus yel lucus potius Angitia^ ftetic, indicat ho. 
dieque oppidum, Luco didum; Lucenfes lucj incolas ye| 
accolas falutat Plinius L. III. c. i2» 0, 

Clarium 

► » * 

Nempe netnus. Si legas Clarium y intelligcndus eft lucus^ 
Colophoniae) nempe regionis, HESSEL. Clarium) rede, 
Subintelligitui enim nemus. 6KONOV. - Clarium nemus 
ab exprdio ^onnifi faltus 'fut& videtur , Colophoni yicinus , 
qui, quum iacerdotibus eflet aptus vifus, in quo templuiQ 
ftrueretur, fucceflii temporis oraculo Apollinis inclaruit. Do 
^ondito autem utroque & templo & oracqlo oonfiilas velini 
Strabonem h^ XI V« p. 642. ubi diverfas Hefiodi & Phere^ 
gydis fentendas exponit, porco fcholiaftem AppUonii Rhodii, 
qui ad L ,L v* 908- Theopompi & Nearchi opiniones re« 
fert, tandem & Paufaniam in Aghaicis cap. ). Ariftidem (i 
siudias, inj^ oracula Graeciaie fecundum locum tenuit Cla« 
num. V. Anftides op. ed« Jebb« T. 11. p. it. cf. & Clei 
mens Alex, cohort ad gent T. L p. 4* Ex Laifkndo patet, 
Delphico Cladum fuam originem debate: j4polh enim . « « 
Colopbonc refpondens y quo Delphis credo emi^ravenu , .^fiac 
duBus ammdkaH. L. L de falf. Retig. cap. 7. Strabo quo* 
que ^adquifiimom efle oracohmi Clarium agnofctt, fed 
quum adjicit' futvlfw h ^1* veomav facile perfuadere nobis 
poifet , ipfuis tempore iliiid obmutuifTe , nifi Pauiantae teftfr 
monio apparetet> diu/etiani poll Strabonem magna in ho- 
nore TuiAb. .Tacitus etiam. Germanicum dicit apptUiffe Colo^ 
ph/ona • ut Clari ApoUims oracula uteremr. L. II. Annal, a 54* 
Canfuluit & Clarium Deum PauUina de nuptiis Claodii. v. 

R s 
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Tacitus Ann. L. XII. c» 22. Luciano, tcftc , Alexander 
cula Clari, Malli & Didymorunv fibi conciliavit, adjicitque: 

uvlevi tv^oxiuevtlxi i^\ r^ oftot* fiCCcHiKK. pfeudOQiant. C, 2^.^ 

Aquae potu , e fubterraneo fpecu profilientis , fatidicam vim 
excicam fuiire Schoi. ApoUon. L. I. v. ^og. & Jambiichus 
de myfter. AegypL Sec^ HI. c. 2. tradunt Non auten^ 
Fychia quaedam fuit^ cujus ex ore oracula funderentur Cla- 
ria, ut Delphis fiebat, fed verba Tacici refero, annal. L« 
11. C. S4» certis, efumilus & ferme Mdeto accitus facerdos 
numerum modo confultanimm & nomina audit, turn in fpccum 
degrejfus haufla fontis arcani aqua, ignarus plerumque litte- 
rarum 6* carminum , edit refponftt verjibus compofitis fupcr rc" 
bus ^ quas quis mente concepit, Addit Plinius L. Ih c. io^« 
fjus aquae pQtw mira reddi oracula, bibentium breviore vka^ 
£t tandem telle TertuUiano de anima., Lymphaticos efficii 
Qolop&onis fcaturigo DMrnoniaca*, Fraeterea & t)ianae ftatua 
yel templum quoquQ Claris foiSt. Inde Colophonii jundtam 
Latonae fobolem in MN. fuis repraefentarunc adje^ epi- 
grapbe JUAfipi v. Ez. Spanhemius de ¥♦ & P. NN* 
il;eni in Callim. pag. 124. Clarius lucus juxta Strabonemad 
ipfam urbem Colophonis fuit , ad quam fpe^tabat r% 'Xfl »v%i, 

4'Atf^ r^ i{^a,^ov 'ATo^v^y®-, L^XIIL p. 442. Qui fitUS , 

quum minime fit dubius, emendando Scylacis loco infer. 

viet, apud quem itat K^^.e^^i*.,. » fMr&yeuUi KoVmv a^ Xiftiup 

\vo»^»v(^ K.A*64ot/ tt^v. peripl. p. n« cd* Voff, Quid ita? 
portus ergo in niediterranea regione fuit ? Itaque Cellaria 
G« A. L. HI. c. I, in mendo cubare locum fuboluit* Inepte 
hie, .ut alibi pafllm apud Scylacem transpofita verba funt, 
ita potius locanda: KoAa^ftTy, » fitr^ytuu. 'Asr^ifv^ x^it^w 
ifpoy, HoTiof yC,,xifAiv^ Non modo autem ex Strabone fed & 
ex iFlinio huic noftrae emendationi robnr accedit, qui L. V» 
c* 29« haec habet: Et intus ipfaCoUpkoh^ Halefa adfluirucy 
inde Apollinis Clarii famoi^ Lebedas: fuit & Notium oppim 
dum. Eodom &ciunt & Pompopii Melae verba L- I. c« 17. 
ibi Lebedos.^- ClarUque ApoUiids^ fanum ^ quod: Manio , » • 
6* Cohphon^ Clarius proinde locus prope Colophonemfuitj^ 
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celebritafque oraculi co colonos attraxk » quorum manibus 
ftrudtum eft eppidum , Nicandri patria, 

j&lexiph. Nic. fub fii^. Simili.modo A;3(;iinachuni Clarlqm f&t 
runt 5 uC Cicero de Clar. Orat. c. 9i« Loca haeq fimuiqua 
Scholiaftes Apolionii, ubi ^d v. ;pg« L, L Argon, ita: isJ^oL 

0BSy clare evin9unt , errare eos , qui Claron urbem nun* 
quam exftitiffe perhibu,ere. Denique Smyrnenfis nummys,^ 
ab Ez. Spanhemio ad Gallim. p* iz^. addu(3;u3*.docet, Smyr-^ 
nam Apollinis Clarii <;ultum adoptaffe^ guod turn credide» 
rim fadum, quum'polophonenfium pars, doqiefticis cxcitata^ 
tqrbis & patrio cedere coaifta folo , Srayrna:m occupavitu 
nh AeoUs deinceps fibi conceflkm. v, llfcpdptus L, I.Q. i^q^ 

■ ■' ' Dodona- " ^ ' 
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Urbs Dodone habuit Dodonaeum uemus^ cf. Barthius ad 
Claudiani paneg. in IJU Cs. Honorii Vi i 1 7. Graeco/'H^f«fi^ 
dicitur Eptrus. HESSEL. AmiquiiBmum Qraeciae oxaciH 
lum Dodonaeum fuit. v. Herodotus L*JL c. 52. L.IV. o^ 
I?, a Pelaigis qaippe inftitqtura j, V. Hoiiierus Iliad, U 
XVI, V. 2n* . 

In :Jhefprotia fitum tn^ty r«gion6 Epiri^ ' Cin^us paludibu^ 
lucus>i V. StraboLf VIL p. 328* ji^vi ftcratus ; mmarum. 
JDpdona par€nsi, Stg^\^ theb. L, IIL. y^ 106** ..Siraul tenuptt 
loQp eratj nee eojunmoenibus d^ufumid nemus^ rifxfi^ 
m^^zi^r* Vf Stephauus By2ant v, a^W/v^ Si quaetas, quai^ 
arbomm- genus ihi 111 ven turn fit, refpondemu^^ •. ,-'\ 

Aefculus. 4tque bi^hitioi Grajis oracula jqturcm^. . 
V, S^ryius Virgilii Georg. L. IL v* >.i.du Aefehylus promettu 
V. 807. Paufanias in Attia &c. s, CROlX, . cf. & Hot 
inerus Odyff. L XIX» v. 296. ubi ft quercii confilium Jorii 
gudiri dicitur* 
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Paufaniae dicitur fagus Jovi facta , if p« rev stov ^nyif* in 
Atdc. cap. 17. unde Enphorioni apud Stephanum Byz« fa^ 
fkus Jupiter (alutatui : 

Idem Pauranias in Phocicis cap. 12. ubi fatidicarum mulie,» 
rum cenfum agjt, apud Dodonaeos commemorat Peleas vet 
Pdeades. Quum autem id nomen & vetulam notaret & va- 
tidnatricem ^ columbam, y« Hefychtus in hIaimc/ & Tii^uit^ 
& Euflathius ad OdyfT. s p. i76o« inde prognataeft fabellsi 
de columbis , infidentibus fago & humana voce oracula fun- 
dentibus. Expltcat earn Herodotus in Euterpe inde a cap* 
$2. Refert autem ex inehte Aegyptiorum, facerdotes Jovia 
fhebanas duas feminas Thebis a Phoenicibus efle abdudtas , 
qtiarum altera in Libyam altera in Graeciam fit venundata^ 
quae apud memoratas gentes primae oracula conftituerint. 
Boddnaeorum'antiftites tunc addit narrafle fibi: geminas 
Thebis Aegyptiis cdumbas evolaife^ ntramqye nigram; al^ 
teram confedifi^ in Libya, alteram pervenifle ad Graecos, 
qpae &go infidens humana voce fit eloquuta^ fatum effe, 
uc eo loci Jovis oraculum conderetur. Huig fententiarum di* 
vortio fuam denique fubjungit fententiam, quam privatae 
ledoris curae permittimus expendentfam, Atiud aliis fabu« 
larum conditoribus pkcuit , ex quibus fua haufit Boecacius , 
eujus verba haec furit : ' Dodona ctlebris ♦ ♦ filva eft, Haee 
in Dodonafo mant€ Chaordae frequens ep ^-^ in <a templum 
fittffi dicitur Dadonaea Jovi facrttm, Ftftur pratterca , m kac 
duas de coelo oelumbas defcendert folitas"^ vettribus infidert 
furcubus J & ex eis poftulantibus dar4 nfponfa. Tandem es^ 
tis , tit ajunt , dtera tra^fvolavit in Delphos Boeotiae civua^ 
tern y & iU Apollinis Delpkici clarum fecit oraculum ; altera 
ad Ammoms Jovh templum in Afiicam tranfmigravi$ , 6* Jts 
Dodona muta reliQd eft. Partem bujus'dodtrinae Boecacius 
Servio debet ad Virgilii Georg. L« L v. 149* itemque ad 
cjufdem Aeneid. L. III. v« 466^ ubi praeterea occaftone 
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J)oJonaeomm Uhtum narrat J<^eni duas iftas columhas He^ 
hoe filiae tribuiffe. Adjicit & aliam fabellam hanc : Circa 
koc templum iquercus immanis fuiffi ftrtur , ^x cujus radicibus 
fans manabat ^ qui fuo murmure infiindu Deorum oracula redm 
debate quae murmura anus Pdias nomine interpntata AomiaU 
hus diffitebat^ De Dodonaeis iebedbus v« Stephaniis Byz» 
1. c^ De mirabili fontejovis, qui Dodonae fuit, nos fupra in 
Athamane p. 256^ l}odonides nymphas commemorant ScboL 
Horn, ad Iliad. £« v. 486. & Hyginus fabula iSz. 0« 

tdalium 

Servius ad Virgiliutn Aen. L. t. v« 6^i. 

Aui fuper Idalium facrata fcde ncondani^ 

tdalium) Cypn nemus eji^ in quo oppidum breve; utpauU^ 
pofi, Idaliae lucos^ Item Idalyimque nemus. HESS EL. Ida<m 
Hum in i/ifula Cypro. ) Ita MS« Idalium ab urbe in Cypro 
ir\fula Idalio, Plinius L. V. cap. ji. fuere (in Cypro) CL. 
nyra ^ Marium t Idalium, GRONOV. Cypri urbem 'iWaw» 
memorat Stephanus Byz. didtamque hoc - nomine narrat a 
Chalcenore , qui oraculi julTu earn ibi condiderit ^ ubi folem 
confpexiflet (^tlhv) orientem. Gentile ipfi eft Idalenfis^ 
Ubinam fitum fuerit oppidum , non indicant veteres^ Me* 
diterraneum fuit^ ad fluvmm , cui Pedici ( apud Ptolemaeum 
ni}^0uot;)nbmen eft, fiquidem ejus rudera fervet \icus Dali 
huic fiumini appofitus , Lufignano in hiftoria Cypri iiotatus^ 
quemque & tabula ejus infulae apud Batavos excufa & 
IKAnviUiana Afiae tninoris exhibet^ Id fi iit| nolim equi* 
de^ sipud Strabonem X<«,Xiy* p* 683. ubi legis: ur ax^et 

ini* <V< *A^f9iimii cum Meurfio in Cypr. L, I. c. 12. pro 
Dij^^A^M redpere *i^JiMc», Nihil impedit,^uominus & Ida*. 
' liuni & Pedalium utrumque Cypriae facrum habuerit Cyprus, 
edamfi folus fit Strabo, qui Pedalii meminerit. In Palatino 
tamen codice Ptolemaei poft Thronos promontorium , ubi rdi* 
qui habenc Ammochoftus , exjtat Pedalium & Ammochoftus 
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in Ttiargine, Pedalium nunc refpondet tJ Capo di Pita. 
Etiamfi autem promontorium non fuerit Idalium , mons ta- 
men fuh & nemus vel lucus^ urbi vicinus, Veneri facer* 
De monte teftatur Propertius L IL eL i)« 

- * * * percujjit Adonem 

Venanterk Idatio vertice durus aper* 

Nemoris & luci meminit fimul cum Veneris culcu Catullus 
in epithal. Pelei & Theddis v. 96. 

Quacque regis Golgos , quaeque IdaVmm frondofum^ 
ubi peflime ell Colchos; imicatus eft enim poeca Theocri« 
turn Idyll. XV. v. 100. 

Demum Virgilius m altoy Idaliae lucos fuftulifle Venerem 
filium Afcanium refert Aen. L. I. v« 692* Ipfa quoque Ve« 
fius apud Virgilium Aen« L. X» v. ^i. fibi vindicat idalium 

Efi Amathus, efl celfa mihi Paphos atqiu Cythera 

Idaliaeque domus^ 
Denique, ut ad fitum Idalii redeam ; quibus lubec Idalium 
cum Pedalio habere pro eodem , provocare poterunt ad Lvtm 
canum, cui dicitur 

Quaejior ab Idalio Cinyraeac littotc Cypri^ 
Verum iittora faepe latius extenduntur apud Poetas. Inqui** 
rendum reftac ^ iic puto, an vicus ille Dalit de quo fupra^ 
monti fit adltrudtus; quod fi enim prorfus in planide iic 
poficus , cum nominis aiEnicas Tola non fuiScerec. Ot 

r. 

MolorChos^ 

-• . . ..... 

Kumen affert huic loco Servius ad Vffgilii Gcofg. L IIL 
V. 1 9. Luccjque Molorehi) Id efi, filvam Nemeam , in qua ctltbra^ 
tur agon in honorem Archemori Moforchus autem pafior fuit^ 
qui Herculem verdentem ad occidendum Nemeum leonem jufce* 
pit hojpitto. & Phitargyrius ; Per lucos Molorchi accipimus eos^ 
^ui Nemeij ubi MolorcHus rex^ qui Herculem ad Ntmcum 
teonem tendentem recepit hofpitio. RESSEL. Nemoris no- 

men tMoiorchos non fuit> verum urbis, Nemeae iilvae vw 
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dnae. Stephanus Byz. in M#Ad^;t<» * «'«^*< KtfAietg , d^l m«- 

rem induxft Vibluin VirgiUus 1. c. Neihea iucus fuit C 
«cUo-(^ Peloponnefi inter Cleonen & Phliuncem. v. Strabo 
L. VIIL p. 260. s. CROIX Forlan Mblonhl fcripfcrac 
Yibius, quod probum forec« Boccacio camen itidem eft J/a« 
hrchos^ 0* 

Marica 

Legendum tStt Maruac. Sic quippc Liviiis L. XXVIL. 

fc. 57. Prodigia nUnciata: Minturnis aedem Jovis & lucum 
Maricae de coelo taSae. Sic & Plutarcho vocatur in Mario > 

p. 428* **■* '''?5 Myci^Ary,^ Met^Ki^i cftAO"®-' » • Ti^oyleM^ Verum ^ 

quum nee codices noftri Vibiani hunc articulum norinc* 
nee Boccacius habeal > vix dubium , quin invito Sequeftrl 
fit obtrufus* Forfan ex articulo Liris jRuvii hue tranfcriptus 
eft, de quo p. i;« & p. 1^9. Lucus is Maricae prope pa^ 
ludem fuie, itidem ab eadeni Nympha nuncupacanij in 
quam fe fupens '^onfeBantes Sullae equites ^ abdidit Marius^ 
tefte Veil. Pacercuio L» IL c. 19. Minturneniium paludet 
iftae alias vocantur^ t. Cicero in Pifonem. cap. 19. O* 

Sila 

« 

Sic Strabo & Plinius. v. Cellarius G. A. L, IL c. 9. 

hruttiorwn ) de hqjus nominis orthographia agit Cella« 
rius ib. HESSEL. Plinius L* III. c. y. Itidc Aptnmaijilva 
Sila ; promontorium Leucopetra : ab to LocrL Hodieque ejus 
partem fuperelTe prope Confentiam , vocpique vuigo la Sila^ 
refer t Cluverius ltai« ant. L. IV. c. 15. & ex Laur. Ana-* 
nienfi docet Orteiius. Strabonis locus L. YI. p. 261. dubius 
eft , neque nomen filvae videtur continuifle , etiamfi filv9 
Bruttia , picem ferens opimam , non alia quam laudata Sib 
intelligenda fit* Nemoribus cur accenfeatur a Vibio » non 
liquet. Silam Lucaniae montem memorat Servius ad Virgilii 
Georg L III. v. 219. de quo poeta Aen. L. Xllr v. 715. 
Ac vclut ingcnti Syla , fummovt Tabumo • • « 0» 
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Thymbrd 
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V« Scholiatteii tiomei^ ad Iliad* L Xa V* 4^04 Bvfi^^tt y«^ 

^«vl;. Servius ad Virgilit Aen. U IIL verf. 85^ 

Dd propriam Thymhraet domum , 4 i 
^ymhrdeus Apollo dicitur a loco Trojae ^ id eft^ agro vi* 
<'mo , plena thymhras^ quae fatureU dicitur; & bene Deli 
pojitus ThymbraeUm appellate quern in Troja ddfueverat c^ 
Ure ift agro^ in quo ejus & nemiis eft & templum: ubi d 
Paride Achilles occifus eft. Unde fnguur mdtm Apollinis 
vulneratus. Ergo Thymbtaeus , ut Delius i nam numina a 
tocis frequenter rumen accipiunt^ Alii Tkymbram locum in 
Delo ccnftcratwA ApoUini traduni* Sane^ quia Graece 0vftfi^n 
/ackj in derivatiofte ^ in diphthongum mutat^ ut "Atrrn Aet» 
uaeus ) A/f»4 DircaeuJf, 

Cyane) Thytnbra Vutgo cunila rocatur, videfis de la 
Cerda ad Virgilium George L IV. v. )i^ H£SSEL> 

In Troade itidytum Apollinis Thymbraei templum fult^ 
fta di<5li, quod id ad confluentes Thymbrii & Soamandri 
elTet v^ Strabo L. XIIL p^ 598^ vm^Uv y«p <«-< rh xiYw 
n eifA^fct, (de vicinia Ilii fermo eft) )^ « h* avtu ^m ^i^ 

rttfUi 0v/K/3^0$ ) ifc^^m lU ^ rev XKctfMy^^an t Kotfjoi. ri &vfc* 

hix**. Neque vero hie Geogtraphus lUci mentioriem ftcit, 
fed campi ApoUini confecrati ; qua in re a Servii fententia 
non eft alienus. s. CROIX. 

Num opud Servium pro loeo legit Vibius luco ? Urbetit 
Thymbren memorat & Plinius prope Pergamum L. V. c. )o» 
& Stephanus Byz. qui Troadi affignat j dc Jovem Thym« 
braeum alias quoque Thymbcium & ZyjSibraeum efle appeU 
latum tradit. In Etymologioo magnd non urbs fed locu| 
falutatur> prorfus ut apud Servium. Lucum yd nemus ad- 
fuifle nemo narrat. Apud Feftum tamen Thymbraei mon« 
tis .fit mentio* 0< 

Tempe 
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Tempe 

?. Moratius L t. od. 7. & ad eum Acron ft Cruquia- 
nus enarrator. Ovidius metam. L. VII. v. 222. Statius 
AchilL Lr h V. 2)7. tiESS£t4 Ovidii defcrtptio, quam 
1» (a legitiuis> docet, cur nemoribus noiler accenfeat Thefii 
lala Tempe* Ida fiC fe habet : 

Efi nemiu Hatmordai , praerupta fiod undique claudit 
Silva : vocant Tempts per quae Peneus , ah imo 
Effuftu Pindo , fpumofis volvitur undis* 

Iis» quae nos fupra pag. 162. ad Peneum amnem hue triu 
henda notavimus , illud heic faltem adjungimus , exemplo 
Theilalicae regionis alia quoque amoena io^ Tempe elTe 
falutata ; qualia occurrunt Heloria Tempe , Heliconia Tempe 
& ftc porro« Noftra haec TheiTala minus redte Phthiotica 
yocat CatuQus carm. LXIV. v. 3^. Inter OJfam & Olyrn^ 
pum quinque millium pajfuum longitudine & ferme fesqtdjugeri 
latitudhuy extendebantur , ultra vifum homifiis attolleruibus 
fe dcxtera laevaque leniter convexu jugu. Intus lahUur Pi* 
mus fi;c. V. Plinius. L. IV. c. 8* 0» 
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AD PALUDES 

Ambracia 

Achaioi ) Stmlerus AcamanUc^ Achsmiae pro Acamam4i^ 
in MS« meminit invenifle Vlidus ad Gratii cyneg. t. iS^ 
eum vide. Ambracia vero eft oppiduni Thefprodae. De 
paiude Ambracia nihil occurric jam mihi.' Ex paludibus^ 
quae Ambracum locum quemdam Ambraciae munidflimum 
cingunt, una forfitan Ambracia didla eft. Ks7r<<f i^ ip ai/i^ 
wms ifte Ambracuis, tefte Polybio hiftor. L IV. c 6i« HESSEl^* 

De Ambracia paiude etfi apud alios fcriptores altum fi^ 
fitentium , fufScere tamen Polybium teftem crediderim ; Am- 
bracus munitittmus locus, in mediis paludibus fitus, Ambra- 
ciam paludem probaU Aft Acamaniae quod iftam adfcribat 
Vibius, nam Achaiae aperte falfum eft, id nimis lato fenfu 
praedicatur. Trans Ambracium finum habitabant Acarnanes, 
neque adftipulari penitus poflum Vtido, qui verbis abHer* 
fidio transfcripds fubjicit „ Circumjacent enim Ambracium 
^, fmum Acamanes. „ Polybfus fane L« e. c. 63. finum 
Ambracium feparare Epirum ab Acarnania docet. Itaque 
Acamanes quidem a meridie cingebant Ambracium finum , 
hodie Gvlfo de Larta vel Golfo d'Arta ; aft Ambraciotae ad 
feptentrionem habitabant in Thefproda Epiri. Ad hanc non 
ad Acarnaniam relata eft communi Geographorum confenfu 
Ambracia« Itaque Vibium &.heic fuo more egifTe dixerim 
& ad limites Acarnaniae non attendifTe fads, cujus negli- 
gendae documenta paflim dedic. Verum non prorfus omni 
patrodm'o deftituitur Sequefter , Ptolemaeus L. III. a 14* 
ubi Epirum defcribit, Ambraciam Acarnanibus attribuit 

Ita ille : '£y ri ^AfMtfecxlf xikxm 

AKAPNANfiN 

^Axriov &C. 

Itaque fie Vibii falcem audg^itas farta teda eri^. lo illtt4 
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' ^iiis in()u)ret)clum permittimus , ex quonaiti Pbefarum vete- 
tum Ambraciac vel Ambradani paludem defumferit nofter. 
Ambraciae oppidum hodi^que in yico Ambrakia reftat. (X 

Afia 

AJiae) Lcgito Euftathium ad Dionyfii orb. defer. V. 857* 
liESSEL. Afia palus apud Virgilium Aen. L VII, v. 700. 
vbi de cygnis 

Cum fefe e paftu referuni & tonga canoros 
Dant per cvlla modes : fonat amrds & Afia longe 
Pulfa palus, 
.ubi Servius : Cayftrum dkit , qui cohaeret Afiac paludi, Haec 
latius accipienda ell'e > fupra oftendimus p. 90. Forfan Afiae 
palus &> ftagnum Qygaeum non fuere diverCi. Reliqua hue 
facienda praelibavimus L c» ad ardculum Cayilri^ quocum 
hie nofter conipiraU In tabula Theodofiana .focfitan /^cmj 
Ajfon ad Afiam paludiem fpeAat« Ibidem Cayfiro nomea 
eft fi. Cafiur. 0. 

Camarina 

Camarinam pofTederunt vel condiderunt Syracufani. He* 

todotUS L. VI L C. I$4« tv^t^Kinrlvf Tt liy ViAfULQ/kvct, TO aep;^7oy. 
Strabo L* VL p. 272. •»* ^^ ^ K*ium^pu S7roiK(^ XvpetKUa-iMv^ 

Haee eft ratio, cur di(^ Sytacufis; quia Syracufani & non 
alii populi nomen dederunt & urbi Camarinae & paludi. 
Syracufis propinqua eft falfinimum ; quippe totum promon- 
torium Pachynum, quod intercedit, refeilit banc propinqui* 
tatem. Icaque fuppofuerunt ii\ud propinqua , qui ignorant hu 
ftoriam & iitum Camarinae. gronov. Camarina palus 

graveolentum olim fpargebat odorem^ ita ut & in provcr* 
bium cefTerit Camar'mam ut moveas, Inde lucianus ^( » «'^o. 

Kadonem adagii enarrat Servius ad Virgilii Aen. L. III. v. 700. 
* & fatis nunquam conCeJfa moveri 
Appartt Camerina proeul ^ campique Geloi, 

S % 
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ubt (ic: Camerins) palus ejl juxta ejufdem namims oppidum;* 
dc qua , quodam tempore cum ficcata ptftUentiam creaffit^cott' 
fiUtus Apollo y au tarn penuus exhaunrc deherent^ refponditi 

quo cofUempto txficcaverunt paludcm & fedata peftilentia per 
cam partem ingrejjis hofiibus poenas dederunt. Ifta Servii re- 
pedta leguntur in fcholiis Graecis ad epigramma Graecum, 
quo Apollinis oraculum > a Stephano Byz. ftovis-ix^i relatum , 
altero verfu audtum comparet & ita fonat : 

Ml! tdvu Kuf^e^>civ$ d<tdnr^ y»f atMivm^ 

v» Eplgramm. Grace, ed. WechcL L. IV. p. ^o). & Analedta 
vet. poet. Graec. ab lU. Brunckio edita T. III. p. 148. Pa« 
ludi hodte idem nofnen> lago di Camarana ; idem peftifer 
odor vel nunc regioneni infeftat , naresque , Brydonio , qui 
nuperrime invifit , telle ^ jam a mille paflibus ferit v. Iter 
ejus Siculum ep. XIV, Quod Cluvertus Sic. aftt. L. I. c. i^. 
lacum potius quam paludem Camarinam dicendam dif^utat, 
,, quando non aquae id pluviae fed indigenae fontes nu- 
„ mero plures viginti efiiciunt » id verum quidem eft > at 
ufus tamen & in aliis invaluit , ut promifcue vel lacus v. 
paludes vocarentur , tefte vel Maeotide palude. De antiquo 
nomine Camarinae , quo falutata Hyperie , ita fchol. Homeri 
Didymus ad Odyff. L. VL v. 4. 'Trg^l^jj) It /B*b riv h 2<xsa<'«c 
lSut,f>M^»iu , « ^i • . . & Euftathius T»lv h "Wt^iutf %oxt9'Zi- 
M^ict^ rtAi ^t^i riv vripov KoifCAe^pxp, Stephanus quoque Byz. 

Aliis Hyperia quoque eadem vifa^ quae Melita infula. Ad 
expellendam ex Vibio Hefperien ifta fufficiunt. cf. & ea quae 
fupra ad Hipparim. p, i}2* 0. 

Lema 

Lutatius ad Statii Theb. L I. v. ;68* 
^ Pulverulema prius , calcandaque fiumrna rmltae 
Aggerihus tenuere morae^ fiagnoque refufa eft 
Funditus ^ veteri fpumavU Lema veruno. 
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tema) palus eft apud Argos^ in qua hydrant fuperajft Her* 
cules dicitur. 

Arca(Uae ) Argolidos. 

Hydra) Virgilius Aen* L VI. v. goz. Stadus Thcb. L.L 
▼. ;6o. & L. II. filv, L V. igi» De capitum numero difTe* 
rit de la Ccrda ad Virgilii Aen. L. VIIL v. 299. 
- - - - non tt ratiords egeniem 
' Lcmaeus turba capitum circumftetit anguis. 

HESSEL. 

Quod Lernam in Arcadia locat Vibius , id oppido falfum ; ^ 
condonandus tatnen error , fiquidem in definiendo fitu mire 
variant veteres. Paufanias in Corinthiacis c. )6. infinibus Ar- 
gi\rorum ponit & ad mare fitam indicat. *A7Fix,u It ^a^-Lvp 

rn^ voXtm Ti(rirot^Ji,KC¥%fn )^ iv <jfXuti rd^ieCt i xoLioi Aifvttit ^eL* 
^Mo-a-ec, J!JtlMvl»9 ^£ c( Aspy<»v > 'X^Srcv ^«y xm/ ctcv irtv i 
'E^acTv^ » iK&l^eifrt if U Tov ^fi^cv * « ;Op/|^ it U B-ctXttcro-etp 
Tjiy fiilct^v Tvf6ivtov ^ Aif)Ptii ♦ . ♦ 'H ii Aifvn fiV« . « . • 
^po$ B-otXecTavi , y^ rsXirif Aipveuet uycvcny irrxv$M> Avif^^e^* 

Ubi obfervat Cellarius 0. A. L. II. c* 13* fcdt. 17. non 
indicari a Paufania , fitne oppidum, fiumen an lacus. Con- 
tra oppidum Lernen in Argolico finu recenfet difertis vcvm 
bis Mela L. II. c. 3/ Non favct Paufaniae verbis Strabo 

L. VIIL p. 371. H' ii Arpy;j a/^vjj rvs \f>ytict9 ir\ ^ tJ*$ 
JAvKnvfitMii if n '^fiv ti^M K0LX9v<rt * iiti, Vf r^vg yivcfAivcvi xet^ 
B-ebfftovi if dvln 9 'JCA^oif4.iet. rU s^jTetcn > Atf^n hakuv^ Putat 

ergo Cellarius , fi fucrit oppidum hujus nominis, id verfus 
mare cxtitifle, unde & Pindarus meminerit AuyttMi *Wi}5> 
Olymp. od. VIL v. 60. paludem autem interius. Ptolemaeus 
prorfus in diverfa abit ; huic Lerna in mediterranea eft La- 
conica. Eum fecutus eft in Graeciae tabulis Laurembergius, 
quern eo nomine reprehendit If. Voffius ad Melam. D'An- 
villius ad Argolicum finum fiftit. De hodierno nomine quae* 
rere, quum prifcus oppidi & paludis fitus non fit prorlus 
indubius , fupcrfluum videri poffet ; non defunt tamen , qui 
id opcrae in fe infumferint , de quibus v. Ortelius. Ler* 
naeum fontem Amymonium quoque vocatum effe , fupra 
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pag. 80. ex Hygiflo docuimus^ Amymoneh fontem juxti 
Lernen fuiiTe , ex Strabone. Lernen fontem Argivum memo** 
rant certatim & alii, Schol. Apolionii ad L HI. v. 1240. 
jSchol. Hefiodi in 0f«y. y. 257. &q. cF. Munckerus 9d 
Hyginum, < 0, 

Maeotis 

V. Lucanvis L, II. v, 640. Vlrgilius Gcorg. L» III. v. 549, 
HESSEL. Sarmatiae vindicanda palus erat. v. Ptolemacus 
L. III. c. 9. Sed ea tamen Scythiae pars haberi potefl^ 
Sarmatas ad Tanais ripas habitaiTe vel Tanain amncm coluiffi 
fcribit Plinius L. VI. c, 7* Jam ad Tanaim referenda Maeo* 
tif, proindeque ad Sarmatiam. Subjungit laudatus audtor: 
Scythae yocant Ma^Qt'm Tcmerinda^ quo4 Jignificat matrem 
maris, lilum porro lacum didtum Maeetin & ponti five ma« 
ris matrem ex Herodoto condifcimus : « MeutirU rt tM}\tla4 
jg ^)iTj»p rov uirrov L. IV. c. 86* (jf. & Dionyfius perieg. v, 
1 6s. Herodoti interpres videri poffit Eu^thius, qui ad 
Cionyfii verfum cit. f^ou^rt^ dicit ^Jf »w^» tb fiaiat fu^tn 
yctp n Tfo(poi, item McuuTii, ai etTfl Tov fuMtH ^ (Mutitrv^ Mihi 
tamen Maeetis vel Maeotis nonien potius a moehith videtut 
defcendere , quod Turcis PerCfque ingentem aquarum co- 
piam defignat. In Gothica lingua mocs» mocfa^ magnum 
lacum notat. Neque vidcntur Scythae Sarmataeque aliam 
iis vocibus fignificationem tribuifle olim , quam Turcae poft- 
ea Gochique ab idis orti tribuere» I^nmenfus ifte lacus,cut 
hodie maris A^ovii vel Zabachc nomen eft , quod parum 
profundus eft, pro palude apud veteres habebatur^ Hero- 
dotus parum ab Euxino ponto difFerre menfura Maeotidem 
iibi perfuadebat* otJ tto^aI ruf txJie-c-ti. \j, IV. c. 86. Scylax 
dimidium iftius capere banc tradit : i l* ModSm ai^i»u aI- 
ydoLi nfuffv u,a4 rev Uevlcv, peripl ed, Voff. p. 28, Propius 
ad verum accedit Strabonis opinio , novem ftadiorum millia 
circuitcim paludis complere ftatuentis L. II. p. I25;.L. VIL 
p. 310. V. in loc. h. emendat Cafauboni. Efficit ifta men- 
fura trecenta milliaria ; quibus fingulis ter mille hexapodae 
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r^rpondent Attamen tertia fui parte & amplius is Strabonis 
calculus veram paludum Maeotidum menfuratn fuperat, 
quae ambitu fuo vix ultra ducenta milliaria compleditur. 
Itaque Scrabo ifti novies mille hexapodarutn fpatio mare luto- 
fum vulgo gniloe more includit^ quod proprie pro finu pa-i 
ludis Maeocidis, qui nonaginta milliaria ambitu fuo con- 
tinet, habendum eft. Diftinguit quidem laudatus Geographus 
Maeotides paludes a lutofo mari , cui cet7r^£9 >^t^¥m nomeii 
dttribuit, prorfus ut a Tartaris hodieque tchuruk-degnii 
five putridum mare dicitur ^ illudqiie quatuor ftadiorum mil-* 
lia in circuitu habere tradit L» VII. p. ^og. verum hie loci 
non nifi lutofum mare folum tanquam partem Maeotidum 
lacuum confiderat, alibi omnes fimul compledtitur^ o ti 
p-if^ebi rni y^if^m xiic?i(^ &c. p. ;io« Caeterum plures 
Geographi Maeotidum lacuum multitudinis numero memi« 
ftcre. Sic Plinius L. XXVII. c. i. a Apuotis paludibus. 
Qui periplum Euxini ponti , Arriano tributum , confecit , 
cundem ambitum Maeotis paludibus adfcribit , quem Strabo. 
V. periph p. i;i. ad calc* tad;. Arrian. ed. Blanc. Dionyfius 
contra Byzantinus perperara ad duo ftadiorum millia circuit 
turn iftum reftringit. v. WefTelingius ad Herodotum L* IV, 
a 6« s. CROIX. 

Non ita male Scythiae vindicat Maeotidem Sequefter. Ad 
Scythiam quippe latiori fenfu trada eft & olim Sarmatia* 
Dein frequenter vcteres , ubi de Maeotide palude loquun- 
tur , in SCythia locant. Sic Plinius loco mox memorato 5fy- 
thicam herbam a Maeotis paludibus . • « porUri ajferit^ StG 
Dionyfius ipfe perieg. v. 163 feq. 

Hie ergo circa Maeotidem paludem Scythas habitafle iiarrat 
Sic porro Scythka fiagna ^'Maeotidis Columella vocat* Sic^ 
ut alia mittam, in tabula quoque Theodofiana, ubi haec 
lacum fiftit Maeotidem, adfcripta funt ifta: fojfa faSa per 
Jervos fcutar . . um. Credo legendum Scutarum pro icyr 

S 4 
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tharum. Lacuna enim, quae intercedit, ex difrupta mem- 
brana videtur exorta. Farum quidem roboris haec tabula, 
fi foia fibi relida foret , fuppedicaret ; <ift heic loci probat « fe-. 
quiori aevo , cui adfcribimus Vibium , accolas -Maeoddis pa* 
ludis habitos eHe Scythas , atque fic ad excufandum Vibium 
facit. Ne pluribus te detineamus « ledtor , duo notare liceaL 
Frimum refpiqit nomen Temerindae, Plinius credit notare m^^ 
irem maris. Potius maris fmm figmficare videcur Qrtelio & 
cum CO Oelrio ad Senecae Here furentem ; quafi fit dti 
mer ende five d^s mceres mde ex lingua Germanica , vel Go- 
thiga , quae eum tradum occupavit oUm. Alterum ex 
Tzetze pcto, qui Chil. VIIL hift. 224^ v. 77s. medio u^ 
arbitror acvQ , a Scythis paiudem Maeotidem falutatam elTq 
refert K(tf7/»xiK^ atque eo nomine defignari matr^m ac ve-* 
luti pifcium objietriccm , quorum palus toca feraciifima eft« 
Innuit, fimilem fere poteftatem efle vocis Uoimr^ a ftmU^% 
quod eft obftetricor & fMbuvl^U^ obftetrix, 

^Cli fAJOTiip i^ Ma4svlpicc yifovq tt^HU "xfiim^ 

cf, Har4uinus ad FUnium L, YI. c. 7. 0« 

Pomptinae 

Sic « vocantur enim numero plurali« Suetonius Jul. c. 44* 
ficcare Pomptinas paluda. Dio L. XLl V. init inter recenfisn- 
dos honores « quo3 Caefar Di(^tor eft confecutus , ita fcribit : 

Id. L. XLV. nS/uJJivet dicity non Uoyltvtb, ut ante* Eadem 
diverfitas apud Latinos. ' Torrentius : Pomtinas paludes pro 
Pomptinas^ uti & in optlmis codlcibus Juvenalis obfisrvavi 
Sat in. & apud Plinium L. IIL c. 5. A Circeiis pahu Pom- 
ptina ifi^ quern locum XXIIL urhium fuijfc^ Mmiamis ier 
Conjul prodidii. De Pomptina paiude Horatii quoque de arte 
locum Intelligunt : 

Jicrilifque diu palus , aptaque rtmis 
Vuinas urhes alk. 



/ 
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Atque , fi ita eft , rem cogitatam tantum a Caefare tanquam 
&dtam narrat Horatius. Quod etiam ex Plinio conftat. L. 
XXVI, c. 4» ubi magica arte Mtroldi {htihvi)ficcan tas paludes 
optat , ( faltem optare fe fimulat ) ut tantum agri fuhurhanac 
reddatur Italia^^ Hinc porro Pomptina tribus , quam tamen a 
Pometia oppido vocatam Feftus docet. Xylander ad Dionem L. 
XLV* p. 274* nofCjrVfuf , in paludibus Pontinis , malim n^vlifcti 
ut fupra. Ubi videtur Rob. Stephanus edidiiTe no^;r7/y«<(,qqod 
Xylander reprehcndit. Non mirum ergo , fi Sequeftrem inqui* 
narunt, cum tot viri eximii circa illud vocabulum contra fcri- 
ptos libros ob(lrepant« c(, & Martialem L. X. ep. 74. & L. XIIL 
ep. 112. GRQNOV* De ficcandis Pomptinis paludibus 

Eefpublica jam Corn* CethegoCs. cogitarat a. u. 59o.NLi« 
vio tefte in Epit, L. XLVL turn ager ibi facflus. Poft Julium 
Caefarem Augullus eundem lapidem movit v. vet fchoU ad 
Horatii 1. c. Turn Trajanus Imp. ftravit Pomptinas pabdes, 
exftruxitque juxta vias aedificia , pontes magnificentiffimos 
fecit , tefte Dione & Xiphilino L. LXVIII. cap. 1 5. Tiieodoiius 
qtioque Gothorum rex eidem labori manum adjeclt , teftibus 
litteris ejus ad Senatum Rom, apud Caffiodorum var. ep. 
L. IL ep. ;2 & H« ^^^^ tabula marmorea , Tarracinae re« 
perta, in ejus quondam honorem pofita. „ At nihitominus, 
,, verba haec funt M, Donati ad Suetonii i. c. non per- 
„ manferunt exficcatae, fed femper ad priftinum datum 
„ redudtae tum ex aquis Aufentis fluminis propinqui , turn 
„ ex aliis quam plurimis e radicibus circumjacendum mon- 
„ tium fponte fcaturientibus> quae tandem humanam ope* 
„ ram fruftratae funt «, Hodieque Pontine paludi fuper. 
funt etii exficcatas nunc dicat Georg. Fab'ridHS* Tempore 
Thcodofii dicebatur Decamovii palus , cojus rei rationem af- 
fcrt , quod tum a fpatio curfus fui Decennavius vocaretur 
Ufens. Haec & alia plura docec Cluverius Ital. ant. L. III. 
c. 7. O. 

Foro Appii) fcilicet proxlma. HESSEL. Ejus urbis nulr 
la hodie vefiigia refiant 0« 
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Padufe 

Claudianus epith. Pall. & Celcr, v. io9» c£ Scrvius ad 
Virgilii Aen. L. XI. v. 4^7, Padufa eft pars PadL Nam 
Padusy licet unus Jit fluvius, habet tamen flucnta plurlma ^ 
€ qtubus eft Padufa J quae quibufdam Iqcis facit paludem^ 
quae plena eft cygnQrum, Alii Padum tribus fontibus nafci dir^ 
cunt , ex quibus fumjit vocabulum Padufa , qui diffufus in 
modum ftagni in amnem digeritur : nam ideo per ftagna loqua- 
cia. Alii partem fluminis Padi , in quam defcenditur fojfck^ 
Valpus in elegis ; 

Et ^ placidam fojfae quajungunt era Padufamj^ 
Navigat Alpini' flumina magna Padi^ 
& reliqua. hessel. Virgilii locus is eft : 

Haud fecus atque alto in luco cum forte catervae 
Confedere avium ^ pifcofove amne Padufae 
Dant fonitum rauci per ftagna toquacia cygni. 

Tranftulit vitium vocis ab oloribus ad paludem ipCun Claii« 
dianus, ita dum canit : 

Eridani ripas & raucae ftagn4 Padufae 

Diffugieni nudavit olor • « « 

' Padufam cur paiudes inter retuieric Vibius , e Claudiano 

Tides , itemque e Servia FofTa fuit proprie dim e Pado 

Kavennam dudia^ Luculentus Ceftis^Pliaius, qui L IIL cap. 

16. ubi curfutn Padi illuftravit egregie, ita; Urgetur aqua^ 

nan male & in profundum agitur^ gravis terrae^ quanquam 

deduBus in flumitia & fojfas inter Rayennam AUinumque per 

CXX, M. P, t^men qua largius vomit ,1 feptem maria diSlus 

facere, Augufta ( alii legunt angufta ) fojfa Ravennam trahitur^ 

ubi Padufa vacatur^ quondam Mejfanicus appellatus. Refti* 

tuendum id nomen Poly'bio L. II. c. 16. cenfent Ciuverius 

Ital. ant. L. I. c. )s. Cellarius O. A^ L IL c. ^ aliique, 

vbi de Pado fie : %lil^ ^ <(« ^« f^pn > itcSi rwg v^wtvy^ 

^s7«w n«^0«i TO y enpot *'oxiAm, pro UaYoa praecipiunt po- 
nendum netdotra, Jornandes in Gothicis c. 29. Afconis haoc 
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fojffim nuncupat. Foila ifta Canale di S. Alhena & in oftio 
pQrio primaro falutatur. Earn fefe navigafle Ortelius narrate 
qoem fi aiidias , |, ei^tenditur ia XII. M. P. ftagnans ^ft 
,, & tam arda alicubit ut remls non pateat locus, tamquo 
j> vadofa, ut cymbas, quas parvsis tantum fert, per lu* 
„ turn manibtts trahexe oporteat. „ Egit de eapraeterRu* 
beum in hiftoria Ravennatenfi Alex. Symm, Mazoghius ia 
differtatione de origine Tyrrheniorum , ut me docuit Vi* 
Reverendus atque Dodtiffimus Joh. Chriftoph. Amadutius y 
in Archigymnafio Romansie fapientiae Graecarum litteraruni 
ProfeiTor, litteris fuperiori anno ad n^e datis, quibus fimul 
f^de & amice monuit , in prifcis jungendorum marium ilu« 
xiorumque moliminibus & Padufa^ bujus ft folfac Philiftinag 
debui£fe mention^^ fieri* Q, 

SvpL 

▼. Philargytliis ad Virgilii Gcorg. L. IV* ▼♦ 480. Styx) 
p^lus apu4 inferos. HBSS^. Quatuor inferno iluvios affi« 
gnat Homerus OdyfL L. X« v. SI^ Acherontem, Pyriphl&i 
gethontem , Cocytum atque Stygem. In his terns Sty^c di* 
verfis inventa locis. Sic in Arcadia Feloponneii Nonacri9 
peftifero eo fonte indyta fuit* v. Herodotus L, VI. c. 74^ 
Virtutesx ejus narrat Vitruvius L. VIIL c )* In TheiTalia 
ex Styge profluere credebatur Titarefius. v. fupra p. 2og, 
Circa Avernum lagum ponit Virgilius Aen. L» VI. In Arabia 
felice Stygis fons memoratur Ptolemaeo L. VI. c« 7. Sty. 
gem denique circa Philas Aegypti notat Servius ad Virgilii 
L. c. V, IS 4* Nominis ratio eft a moerore , a triftitia, div 
rit rto^f f>«v. Oceani iiliam Styga faciunt , alii no<tis & fjrebi.. 
▼♦ Hyginus in praet, ad feb. 0. 

Satura 

Stura^ Cluverius putat Aftura Ital. ant. L. III. p. pji, 
Hessel. Staturam paludem inter Andum & Circejos fru^ 
ftra quaefieris* Admiranda leftio oodicis jMS« qui habee 
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Snira. Feilus Stura fiumen in agra Lauraui eft, quod quidam 
Afturam vceant. Flinius L. III. c. ^. Z><m quondam Apkra^ 
dipum , Animm colonm , Aftura flumen 6^ infula. Hoc flumen 
hahuis paludem , aut pars ejus faBa eft palus^ quae hod'u 
Pomptinis palu^ibus lavatur, GRONOV. Ex Feiti verbis 
liceret vulnus Sequeftris protinus fanare; legendutn quippe 
foret: Stura inter Antium & Circejos , eadem Aftura^ Turn 
iirmandae dodtrinae adducere poflemus Strabonem L. V. 

p. 232. ubi lie: M/7* It "A^liov TO KjpxMov fr< . ♦ ♦ fAi^^u 

h Tt xrOftA^ 'pro^uci , )g tT •V7J vf'^^jtisu Vcrum fuo morc 
forfaii duo ^onfiidit in unum Vibius, Saturam paludem, 
quae apud Ufentem amnem & Tarr^cinam fuit > cum Stura 
Tel Aftura flumine. v. Ciuverius Ital. ant» L. Wh c. 7. De 
Satura Virgilius Aen. L/ VII. v. 801. 

Qua Saturae jacet atra palus , gelidufque per imas 
Quaerit iter > valles atque in mare conditur Ufcns^ 

Ubi Servius : Secundum hone leS&onem revera Saturam palu- 
dem intelligimus ; fed alii Afturae legunt , quod fi efty paUu 
itm pro Jiumine pofuit. Nam haud longi a Terracina oppi* 
dum ejl Aftura & ejufdem cognominis fiuvius. Porro SiUos 
Itai^ L. Vlll. V. 981. 

£t quos peftifera Pomptini uligim campiy 
Qua Saturae nebulofa palus reftagnat & atro 
Liventes eoeno per fqualida turbidus arva 
Cogit aquas Ufens , atque infieit aequora limo. 

Sturam fluvium , ut vidimus, ^ri^*^ Strabo falutat Vulgo 
dicebatur Aftura, Ita frequenter Cicero, qui in infula co- 
gnomine praedium habebat , telle Plutarcho in ejus vita , ubi 
""Arv.'tf quoque Graece efFertur* Ciceronem v* in epift. ad 
Atticum L. XII. ep» ;8' XIII. t^, 26, & paflim alibi. Ec 
infuUe & fluvio idem hodieque nomen manere integrum 
tcftaCur Ciuverius It. ant L. III. c« 7* Eft & aliud Stura 
flumen in Gallic Togata« quod itidem antiqui nominis ho- 
norem fervat» De eo Ciuverius L. I. c. ;6« Similiter apud 
Indos amplum flumen « cui Sturae fit nomen, referc Near- 
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chus^ in parapio ex Arriano p. ^ ed. Hudfon* Stqskano Byz. 
Aftyra urbs Myfi^e eft prope Troadem ; item pagus Adra« 
mycdo vicinus,ubi Dianae Aftyren^e templum Strabo memo- 
rat; porro urbs Phoeniciae, ubi Minerva colebatur Aftyris ; 
dein Boeotiae ; tandem & Italiae regio , quae videcur eadem 
efle cum infula> de qua heic fermo. 0. 

Salpina . . 

Salapina comprobatur; de qua palude confulendus eft 
Hugo Grotius ad Lucanum L. V. v. 377. 

Quas recip'u Salapina palus & fubdUa Sipus 
Montibus. - - . - 

Hadriatko) Simkrus Apuleja; Apulia credo HKSSEL. 

Salapia & Sipus vel Sipuncum Apuliae fuere oppida. Pli« 
nius L. IH. c» ii« Hinc Apulia . . ^ in qua oppidum Sala^^ 
pia , Hannihalis mcntricio amore inclytum : Sipmitum, Sata* 
piae meminit & Appianus de bell. civ. L. 1. p. 381* Apud 
eundem in Hannibalicis p. 339. ubi legitur XoOxctIa , procul 
dubio legendum eft s«Atf7. /«. i^etAstxlcu muldtudinis numera 
dicuntur Ptolemaeo L. III. c. i. ubi iil Patatino codi^^e eft 
"^AATFMt, Hodie rudera fervat oppidum Salpe , Salpi, Palus 
quoque five lacus hodieque reftat, Aufidum iiumen & Sala* 
piam fere contingens , tefte Cluverio It. ant. L* III. c ji. OJ 

Triton 

Triton &c») MS. Med. Strymon Thraciat, Mek L 11. capv 2. 
Strymon, ficut diximuj y amnis efty longeque onus & tenuis, 
alienis fuhinde aquis.fit ampUor : & ubi aon longc a mari la^ 
cum fecit y majore ^ qudm verier at y alveo erumpit^ 

In quogqui &c. ) hac larva caret optimus codex. gronqvJ 

lUud Strymon Thraciae habec poft iiatura MS. Rev. item 
HeinC collau «V«)^f, Gud. hess£L. 

Thraciae) ytfricae Simlerus, minus redie. Ovidius rnetaok 
L XV. verf. 35 6. ^ 
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Ejffi viros faHia eft in Hyperborta Pallene ^ 
Qui folcant Uvibus velari corpora plumis j 
Qmm Triiordacam novies fuhiere paludem^ 

Ladlantius argum. metam. Ovid. L. XV. fab. 26. In Pallene 
urbe Tritoniacae paludis attaSu vertuntur homitus in volucrcs. 
In PalUne, quae fub aquUone jacet, homines dicuntur in vo* 
lucres verti , novUs quum in Tritoniacam paludem merji fint* 
HESSEL. Haud equidem fabellas moror , a Graecisolim 
de Minervae natalibus coniicftas, propc Tritonidem lacum 
exortae. Habitum ejus aegidemque a Libyis ejus terrae in^ 
colis mutuati funt , Herodoco cede L. IV, c. i89* Tritonius 
lacus ad minorem Syrteni prope Philaenorum aras fitus fuit. v. 
Plinius L. ¥♦ c. 4, prope majorem Syrtem temere cum Peu- 
tingeriana tabula locat. Is a Tricone fluvio ortum habebat « 
eratque in ejus medio infula Phla , in qua Lacones ex qao* 
rundam opinione oraculum ftabiliverant. v. Herodotus L. IV* 
c* 178* cf. not. dodliir. Weflelingii. Tritonidem lacum a la« 
cu Palladis Ptolemaeus diftinguit; utrumque tamen ex utif 

dis Tritoniis derivat; ^ oivr(i xif^veu n n r^^mirn . . . J^ 

^ yret^ui. L IV« c. }« Verum ex Fallancio nomine, quoCal^ 
limachus Tritonidem lacum deflgnat, ortus is error« Ab 
his ( Philenorum aris ) non procul a continente palus vafia 
amnem Tritonem nomenque ab eo accipit^ Pallantias appellata 
CaUimacho, v, Plinius 1. c. s. CROIX. Quid ergo de loco 
Vibii ftatuemus ? Siquidem felum fit Strymon Thraciae , ut 
in Cod Med. neque fabulofi quid accedat , ex Mela pofTit 
is articulus ita admitti. Favctquc ifH ^ quod & In codicc 
Revii & in Heinfii coUat. ^Viyp, Gud. idem id Strymon 
Thraciae fubjundlum iegitur aitkulo Afiurae vcl Sturae. Vera 
tamen propius raiki videtur ^ ex Ondip & Ladantio , fi hoc 
effet pofterior , defcripfiffe fua Vibium, Forfan duo oUm ad. 
fuere articuli apud noftrum ita : 

Strymon Thraciae. 

Triton in Pallene Hyperborea , in qOo qui &c. 

ex quibus duobus articuiis dein unus eft confe^ftus. Fabulae 
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Ovidtanae fons forfan ca eft tradltio, quam fervavJt Pli. 
nius L. IV. c. 12. Mrx Ripkdei mentes *■ £0dao nivii cafu 
fiimanan JlmilitudUu ^ntfufl^^ appellata regw, 0, 

Tyraca 

Attica dialciSo Tyraea hie ponitur pro Syrttea ; nam hog 
venim fult ftagni nomcn, a quo didum Ipfum Syracufarum 
oppidum. Stephanus Byz. pturtmas dicit Sicili.ie urbes no- 
men cite ab iis, quibus rigarentur, fluviis fortitas, inqu« 

iis commemorat Syracufas. v. ^ \'i.(tiy*t]i(. Idem fub arttculo 

(J.- ig >j^.fi , Sr(( iLsAirra) ii.f««*. Quod hie paludem dj- 
cat, nil obftat. Nam fluvium cognominem fupponit fiiiffie 
ifaidepi. Meaiinit ejus Ikgni quoque IVLardanus Hcracleota 
in ^teAnvim, 

O' Hjegirii^ , ftilii Ahb^Jw suTiixint 

Tm lii^r StfcduurKi nap' nVyaTc latktof^mt. 

Caeterum paludo&m fuille SyraouGuiam icgionem mnltis ex 
T£Cerum locis patet, Th^cydidis, Plutaccld, Livii j Strabo. 
nis & aliorum , quae cxhlbentur a Cluvcrio Sic. ant L L 
«. II. O. 
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ADMONTES 

Aracynthus 

Cum Vibio ftat Lutatius ad Statii Theb« L. 11. y, 2)9« 

Non fecus ac fupcro pariter fi cardine lapfiu 
Pallas & afperior Phoebi foror » utraqui telis 
Vtraque torva gems , flavoqui in vtrtice nodo j 
Ilia fuas Cyntho comitts agat , haec Aracyntho, 

Aracynthus) Atticae regionis mons, M'mervae facer, Videto 
autem Servium , Probum , Arcenfium , Barth. Nannium , in 
primifque de la Cerda & Ruaeum, ad Virgilii ecL 11. v. 2). 

Canto y quae folitus^ fi quando armenta vocabat^ 
Amphion Dircaeus in ASLteo Aracyntho, 

quibufcum copulandi funt Berkelius atque Holftenius ad 
Steph. Byzant in ^ftdxvps^y nee non Cellarius Geogr. anc 
L. II« cap. I), ut Alciatum parerg. jnr. L. V. cap. 4. atque 
alios omittatn. 

Arcadia ) Acamaraae legit ex nota Brodaet mifc. L IL 
c. 8» de la Cerda ad Virgil. 1. c* Scoppa ad eundem Viha 
vtrha protuUt , ut optnor mimor'uer ^fic : Aracynthus mons eft 
in Attica, quidam in Arcadia volunt. HESSEL. Solinus 

in Acarnania. cap. it. Acamania Aracyntho eminet^ GRONOV. 

Servii locus ita fe habec : Sane Aracynthus mons eft Thebanus. 
Unde adaeo I'utorali debemus accipere , non Athemenfi ; licet 
Athenae prius iiorn diBai ftnt , quanquam plerique ASlaeo Ara», 
eyntho Atherump accipiant^ non quod Aracynthus apud Athe* 
nas eft, fed ut oftendatur ruftici imperitia, Scoppa j ad queiii 
provocat quoque HeiTelius, Aracynthum Athenienfem inteU 
ligi Virgilio exiftimat, diAinguendum ab Aracyntho monte 
& Acarnaniae & Thebarum, cujus pofterioris mentio apud 
Propertiiim L. III. eleg. XIII. v* 42. 

Prata cruentantur Zethi, vUlorque canebat 
Paeana Amphion rupe^ Aracynthty tua^ 

AetoEae 



AetoKae adfcribitur AracynthUs a Dionyfio perieg. V. 4}|. 

tibi Euftatfeius : 'Atla/MMf »:^ *Ap*«t;>^^. Eadetn tradit ft 
Strabo L, X. p^ 4?o^ "Ez^ ^« ^ i ^A.?a»a/* ^ty^f^F fAh (^ 

tf, & p. 460. CafaubonUrt fi feciuamur> apud Stephaniim 

t|UOql]t ByZ-. loco ^A^oixvyC^-^ 'ooQ-' Jioteflieti^ d^'' i jj ^A^vim 
'AcfltxoyfiU ( potius *AfieiK'V'j-!ii^i ) legCmUS A'>cIkvv$^ > e:oi 'a<7«'> /«?» 

Notat autcm recle Berkdius ^ non difFerfe corum fentcnttam^ 
qui Acarnaniae quique AetoHae montcm Aracynihani exifti* 
ftiant, fiquidem iftae duae regioft€S faepiflilnt apud Graecos 
pariter <Sc Ladnos confundantur. In Acarnania certe mani* 
fello ponSt Piinius L. IV, c* 2% item Solinus Gronovlo cxcu 
tatus, Atticae regioni qui ^indicent ^ non foli funt Virgilius 
atque Vibius , eadem tradit & Sextus EmpiriGus advr. Gram* 
mat. L. 1. c» 12. ubi Fabricius fat temere miratur^ y^faunc 
^, montem non modo vicinae Boeotiae Arcadiaeque ab aliis 
), fed etiam Aetoliae adfcribi^ ,) Videtur enim ex didis pa^* 
tere, Aetoliae & Acarnaniae montem hoc nomine celebra« 
Ciflimum fuiffe ^ alium in Attica , tertium forfan prope Thew 
bas. Quod (i fit ^ Stephani verba de Aracyntho Boeotiae fol^ 
Iicitanda non funt, Apud Vibium omnino non in Arcadia 
fed in Acarnania iegendum, Male quoque Boccacius : Alii 
dicunt €um Atticae regienis montem; quidam turn ejfe ThebiU 
HWHy nonmdli Ambracium 6* alii Arcadum^ 0» 

Ariiis 

* Confulito Servium Pierium^ De k Cerda ad Virgilii ecL 
V, v» 7i» 

Vina novum furidani Calathii Ariujia tu^r^ 
& Cellarius G* A, L. III. c. 2. Arvifius pro Arvis legit 
Bochartus Chan. L. I. c» 9. p. j84* & tacit hunc ad locum 
HESS£L* Ante omnia audiendus nobis Strabo qui L. 

XI V» ?♦ 64s* ubi de Chio infula loquitur, ita: i<V n'Ae/und 

T 
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^i^ovook r£v '^S^^nnKUf, Flucarchus quoque in Epicurum , Opp* 
T.II. p. io99« Jy0» ^A^io-to9 commemorate Porro Athenaeus 
deipnoC L. L c. 25^ Xafe^'rifO a' W\f x/^, ^ r^Z xlou 
i xAXovfAi9(^ 'Actovertd^^ cf. & Clcmcns Alcx. in Paedag. L. II. 
Quum ita conftanter Graeci \ftov<ru>» dicant , mtft' Ape-ve-Uiom 
gio apud Stephanum maniftsfto corrupta eft , ex peflimis Stra* 
bonis codicibus pedta, non dubiumeft, quin male in Ladnis 
auifloribus & ex librariorum culpa ortum fit Arvifi no- 
men* Interim in voce fie fcribenda plurimi confentiunt. 
Plinius L. XIV, ,c, 7. 'In fumma gloria fuere Thafium CAium^ 
que. Ex Chio > quod Arvifium vocam. Ita & apud Silium 
Ital. L* Vll. V. 210. erat 

Tmolus & Ambrofiis Arvifia pocula fuccis, 

Verum N. Heinfius & jure quidem tum hie tum in Virgilio 
legendum praecipit Ariufia. Vibii fuum relinquendum efle 
errorem cenfeo ; facile enim fieri poteft , ut jam fuo tem- 
pore in quodam poetae codice legerit Arvifius^ Montem fo- 
lus nofter' in Chio indicat ; non ita male. Afpera regio 
Straboni memorata montem videtur innuere. Ex Phoenicia 
Imgua J»> tC?^^ '"in 9^^^ montem capitis vini derivat Bo- 
chartus Ariujh vel ex ipfius fententia Hariufii monds nomen« 
1. c. Quod etymon aeque efl dubium ac nomen hodiemum, 
^uod Amifla vocatur Ortelio ; Biifchingius prope Volijfo na^ 
tum id vinum dicitj quod ab andquo fuo predo & gloria 
non defcivit. O. 

Atlas 

Silius Ttal. L. I. y» 202. 

Atlas fubduQo tra^urus vertici caelum, 
Sidera nubiferum fulcit caputs aethereafquc 
Erigit aetemum compages ardua cervix. 
Canet barba gelu , frontemque immambus umbris 
Pinea filva premit , vaftant cava tempora vend , 
Nimbofoque ruunt fpumantia fiumina riMu, 
of. & Claudianus in I. conf. Stiliconis L* I. r. 247. HESSEU 
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(JuemGraeci dixere kthtittm^ DyH/n falutaVcJfe barbarr 
telle Strabone L. XVlL p. 825- & Witiio L. V. c. i» Silius 
itaK iroitatus eft Virgilii verba Aen. L. IV. v« 481, 

' Ultimus Aethiopum locus eft, uhi maximus Atlas 
Axem humero torquct ^ ftellis ardemihus aptum^ 
At his expreffit Mantuanus Poeta Afcraeura in Thcogonia 
V. 517. feq» Forfan nomen id Dyris vernacula Atlantis in^ 
tolarurh lingua fignificabat columnam vel columnam cocli • 
fiG enim montetn ahtindigenis vocatum fcribit Herodotus 
L IV. G. 184. O. 

A/auntaniam ) probat Cellarius orthogn Lat. H£SS£L 

Afcraeus 

Sic, iiam Graece Ao-x^oTcgK, Si quis ih Afcrjae, ut puto 
Vicinia fuerit Afcraeus j nimirum mons ^ fuum nomen debuid 
Afcrae ; nan autcm ex contrario Afcra debuit nomen fuuiu 
monti Afcraeo, ut innuic Sequefttr. HESSEL. Forfan ie^ 
gendura uhi vicus Afcrd apud noftrum. Is autem vicus ad 
radices Heliconis crat ftrudtus^ tcfte Paufania L. IX. c. 29. 
ubi hunc verfum ex Hegefirioo aflert : 

fic Afcraeus mons videretur effe pars Heliconis ipfius. Qua 
de re ne dubitera , perficit locus fat clarus Strabonis L. IX. 

p. 409* 'E» It tr, rm ®i<rvti4fy Srt J^ 19 "Aric/>u KuJd rl cr^ij 

'EXiK9J9(^ , ip* vypii>^»v )^ ^f»^^ tUov MtfAm , . ^ Itadue 
^on ad imas radices HeKconis fita fuit Afcra , fed in bco 
fubiimi ad dextram ejus 5 in colie proinde , qui Heliconis ex 
monte proccdebat* Is Afcraeus mons; nemlhi, quantum 
novi , praeter VibiUm memoratus, quern fecutus Boccacfus. O. 
Hejiodus ) Quare Hefiodus aiiis dicatur a Curtia , dffleritur 
Inter Lil. Greg. Gyralduni & ceteros dialogifes dc poet. hift. 
L. II. p. 99. Eundem igitur poetam intelicxiffe potujt baud 
Injuria Byzantinus Stephanus & in "atk^^ & In jsiv^m , contra 
quam vifum eft Berkelio ad eum fcriptorem in V»/)^. Vidd 

T % 
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fis Holftenium ad Stephanum Byz. in Kv^r* Caeterum de 
Hefiodo videndi praetcrca Servius ad Virgilii eel. VI. v. 69. 
Afcraeo quos ante fern ) Hefiodo , qui Afcraeus fuerat de vic0 
Boeotiae , quern dicuntur Mufae pafcentem pecus , raptum de 
monte Pamajfo po'etam fecijfe mufiere calamorum^ & ad Georg* 
L. II. V, 176. AJcraeum carmen) Hefiodicum. Nam Hefiodus 
de civitate Afcra fuit, Ovidius amor. L. I. eleg. 15. v. 11. dc 
arte am. LIL v.j.& ep.cx Ponto L.lV.'cp. 14. v. ji. hessel. 

Aventinus^ 

Triplex etymon hujus nominis afFert Servius ad ken. L. 
VII. V. 657. fcilicct vel ab avibus didum tradit montem, 
quae de Tiberi afcendentes iliic confediflent ; vel a rcge 
Aboriginum Aventino , ibi occifo & fepulto ; vel ab Avente 
fluvio Sabinorum, cujus fie nomen ex patria recentes inco- 
lae mentis ad domicilii locum tranflulerint. Prius vocatum 
cfle Murcum Feftus docet , unde Murciae Deae , cujus ibi 
lacellum erat, appellatio orta, Hodie mons 5, Sabinae. v. 
Brietius in parall. T* IL p. S9i* 0. 

Alburnus 

v« Servius ad Virgilii Georg. L III. v. 146. & Phllargyrius 
ib. Silarus & Alburnus in Lucama funt monies, HESSEL. 

Supra apud noftrum hunc montem pag. ig. reltituendum 
cenfuimus, ubi is a librariis hominibus in oppidum fuerat 
converfus. of. p. 199. Cluverio judice , leal. ant. L. IV* c. 
14. ,9 mons bic Alburnus baud dubie is eft , qui inter Ca- 
,« lorem, Silarum & Tanagrum vulgari nunc vocabulo dici- 
,, tur Monte di Pofiiglione y a vico juxta fito, afilis five 
,) oeftris etiam nunc l:requentiffimus & ilicibus maxime vi- 
rens. Celfus Cittadinus contra in litteris ad Orcelium datis, 
(v. hunc in art. Tanager ) la Aiontagna de Sicipiano vel delUi 
Petina a duobus oppidis in eo fitis appellari Alburnum te^ 
itatur. 0. 
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Alpes 

V. Lucanus LIT. v. ^2S* hessel, Alpium notncn 

apud Galios montibus alcis fuiffe commune , fic facis conftac. 

Alpia, Albia y Albiunty Alpionia vel pro montibus vel op- 

pidis in montibus fitis accepta , audore Strabone eo loco , 

quo fufe defcribit Alpes, L. IV. p. 202. Ex eadem radice 

derivanda complura urbium, regionum, gentium, fluviorum 

nomina, AlbuU^ ALbici, Albis , Alba^ Albania Albion, 

Alburnus, Otiginem Gallicam vocis fenfit & Servius , qui ad 

Virgilii Georg. L. III. v. 47 4^ Aerias Alpes) id eft Gallium, 

Et dicendo , aerias , verbum exprejjit ex verba. Nam Gall0rum 

lingua alti monies alpes vocantur^ Quod confirm at Philar- 

gyrius ad locum eundem , itemque Ifidorus Hifpal. origifw 

L. XIV. c. 8. Servata voci fua fignificatio etiam fequiori 

aeyo apud Germanos & Gothos. Ita Notkerus Pfalmo CllI* 

ig. In dien lochen dero alpon^ in cavernis montium. In iti-i 

nerario Job Mandevillii equitis , ab Ottone Dirameringenfi , 

in Germanicam lingua translato, quodque manu exaratum 

in fua fupelledtile habuic Joh, Georgius Schcrzius noftras, 

p» 21 1, b. und ift noch derfelbe vinger in den alpen in S^ 

Teclenkirck ^u Sebafte^ In Tyrolifcher Landsordnung L. II. c. 

J54. legitur Vich pfandung in Taelern^ Alien und auf andern 

Giitern, CoUegit & alia exempli fimilia Scherzius in Glof- 

fario fuo Gcrmanico, opere prori'us eximio & longe utillOTimo, 

quod optimi viri manu fcriptum apud nos in ec^z^lat publico 

jam per triginta annos delitefcit^ Atque utinam , non cnini 

ab hoc voto temperare mihipolTum, mihi tandem cootingat 

effe tam beato , ut plus otii & fat fuppetiarum naftus cx- 

trahendo eteneBris iM Kn/tc/i/i^ manum admovere mihi liceat! 

Neque autem neceffum efle arbitror , ut totus ille Scherzii 

labor in publicam lucem prodeat; fiquidem permulta infunt* 

a reliquis GlofTariorum architedlis accepta mutuo: fed, me 

quidem judice, ea juverit atque fufFeccrit deeerpfifle, quae 

propria fibi ex fexcentis fcriptis maxime noftratibus follicfte 

coUecta vindicat Scherzius, ouae teftimoniis fulta fuis lia« 

T J 
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guae Germanicae antiquiaris , in hoc potiflimum uBtatac re- 
gionum tracftu , fpecimina darent & ad Intelligendos lupcria- 
ris aevi titulo.s viam fternerent. Atquc ifta quidem Cc fe- 
junda commode, ut putoV in modicum volumen licerefc 
cogere. Verum hac de re meum qualecunque confilium alia 
bccafione uberius aperiam. Redeamus ad Alpes* Vocis ejus 
ufum ad defignandos montes apud Germanos & Anglos fre* 
quentem Wachterus atque Speelmannus , ifte in GloflTario^ 
hie in Archaeologia declarant. Apud Suecos quoque tf//' fignb. 
ficafle faxum vel petram , Ihrius docet in Gloflario Suiogo-* 
thico , undc alwarden naturale id jugum , quo circumvalla* 
tur Oelandia , lit didum , ut jam Dah'nus in hiftoria Suiogo-i 
thica tradidit. Hie ergo primara forfitan vocis vim detegere 
licet, yllf, faxum vel petra ; alfen vel alpen^ moiues, 
Aliis tamen vifum , primam originem ex fignifiGatione ea re« 
petendam, qua 4lb, album .^ ^//'ww apud Gothos & Germa- 
nos aeque ac apud alios populos acceptum fit pro candido, 
qua de re videndus Menagius in Origini della lingua Italians 
voce Mp€* Certe & cygnum in gratiam candoris dixereGo* 
thi Germanique alf^ elfher ^ alpi^^ v. Verelii ind^ L. Goth* 
Wachterus in gloflario (S: gloflae a Pezio publicatae. Lauda- 
tu? quoque Scherzius banc vocem dofte tracSavit. Bochartus 
nee hie cauflam fuam delerit. Libanum montem a j^fj , 
albus^ didtum paraphraftae Cant, IV, ii. redSidere MJIlSw 
Vlbanpu Eft & l^H ^^ben forma Syra albefcere^ Sed & 
mentis lignificationem Alpium nomini {Alpen) fuppeditare 
jubet Hebraeam linguam. Nam 'jp eft excdfum & njS 
montis fafiigium, v. Chan. L. I. e, 42. Quae proxime Al- 
pes^de quibus Vibius, refpiciunt, dabunt Ortelius atquc 
Cluverius, 0, 

Aetna 

V, Pindarus Pyth. od. I. verf. ^J. Callimachus hynln. in 
Del. verf, 141. Oppianus de venat, L. 1. verf. 271. Lucre- 
tius L. I. verf. 72^ L. II. verf. S9?' & L- VI. verf. 6?9, 
Virgilius Aen, U lU. verl, s7'« Ovidius metam. L. XV. 
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▼crC 540. Slims L. XIV. vcrf. ^9. Lucanus L. V. vcrf. 99* 
L. I. verf. S4^ & L- X- verH 447» Claudianus de raptu 
Vroferp. L. I. v* 151. Cui ergoPoetarum non didtus eft mons 
ifthic famofiflfimus ? Quamobrem Seneca lepide fcripfit epift. 
79. ex Rubenii conjedura^ quatn dilaudat Gronovius major: 
Non eft autem , quod iftam curam imputes ndhi : morbo erdm 
fuo daturus eras , etiamfi nemo mandaret. Quid tibi do , ne 
^etnam defcribas in {uo carmine^ ne hunc folemnem omnibus 
po'etis locum attingas? &c. HESSEL. Nocum in vulgus 
& cicatis poetarum locis cotnprpbatum , prifco aevo Vul- 
cani & Cyclopum ardentes officinas fub Aetna locatas, ex 
quibiis ruptis ibrnacibus etHari flamma credebatur. Apta 
forian magis, quam vera vocis origo, repetica a Bocharto 
in Chan* L* I. a 28- ab ^^j^nK 9 fomax, cananus. Idem 
tamen & a caligine pofle derivari concedit> qua mons inter* 
diu obduiftus confpicitur; quod & veteres , in his Pindaruft 
apud Gellium L. XViL c* 10. Scrabo L« VL p. 274. teftan* 
tur & recentiores, maxime Fazellus Dec. L L. IL cap. 4; 
Prius etymon calculo fuo probat D'Hancarville in Praef. ad 
Tafa Etrufca Hamiltonii. In defcribendo Aetna multus eft 
Strabo 1. c. quocum conferendum poenia Cornelii Severi , in 
fuo genere unicum. Recenttori aevo Aetnae topographiam 
&'hiftoriam incendiorum ejus dedic Anton* Philotheus de 
Homodeis. Defcripfit eundem Fecrus Carrera. Utriufque li« 
bellus infertus legitur Theiauro ant. Sic. T. IX. Varia quo* 
que non ex trivio obfervavit Brydonius , cujus Siculum iter 
jam antehac citavimus. Hodiernum nomen Aetnae Mont^ 
Gibello. Ohm Innefam quoque didum & montem & oppi-^ 
dum appofitum > fupra ex Strabone oftendimus pag. 2)i« 0. 

Agragas 

Vir^ilms Aen. L. III. v. 70J. 

Arduus inde Agragas oftentat maxima longe 
Moenia; magnanimum quoadam generator cquorum. 

ubi Servius. Mons eft muro cin^us , in cujus Jumma parte 
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0ppiium eft. De nonilnis orthographia Pierius agi( ad b. C 
HESSEL. Urbem & fluvium hoc nomine certaihn lau, 
dant vcceres ^ montem tacent. Innuunt tanien. Inter alios 
Polybius difcrte fuppetias fert noftro. Ita ille L. IX^ ubJ 
graphice fitum Agrigencinae urbis depinglt cap. zi. xitroj 

pvcv,^ ¥, tt ^9tf«jf»il,Tov , , , »} ^* eiitffc r^i ;Tc;.gA>? C/ti^Kitrai 
wi Uflv ix.v4rei4 ^g. O. 



Athos 

V. Homerus hymn, in ApotL v. |)* ubi dicitur epniiuc^ 
^A^*?. Schol, ApoUonii Rhod. ad L. I. v. 60 1. ""a^*? •fO» 
B^tcxtii v^9i,.oTAT6v, & Thcocr. ftd edyll. VII, t. 76. hessel. 

Sequent! aevo attributus eft Macedoniae. Defcribitur ai 
ThucydidcL. IV, p. 276, aStraboneL. VIL in cxc. p. \%i^ 
^ Pomp. Mel^ X,. \\, c« 2. a PJinio L. IV, c. 17. Gloriofum 
Xcrxis Perfarum regis confilium, quo ifthmgm Athoum a 
(ontinente abfcind^re ftudqit, ubi prifca jungendorum ma« 
num molimina defcriplimus « fperato fucceflu gavifuin efTe 
oilendimus, Hodie «(>««$ c^®^ falutatui ab accolis, quod no« 
snen ipfi frequences coenobitarum goetus conciiiarunc, £x-i 
ftat in Montefalconii palaeographia Joh. Comneni defcriptio 
fnontis Acho, Alia dabic Bellonius in obfervationibus i^ u 
itemqqe fcripcores itinerum Whederus , Sponius 1 FockokigA 
^liique. 0« 

Apenninus 

T. Lucanus L, IL v. ^99, 

Mons inter geminas medils fe porrigu undas 
Jnferni fuperique marU ; coUefque eqercent 
tiinc Tyrrhena vada frangentes aequora P'tf^e ^ 
UlinQ Dalmaticis obnoxia fluSlihus Ancon^ 

HinC' repetita Vibii verba. Eadem Strabo difertis verbis L. 
V. p. %\\t Anconem terminuiu ponit Apennino ad Hudria- 
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ticum marc. T* ^\ ^K'xumA odti 'cwi^ttv^ rati yrtfi 'Ag^^<»## 

rnv x*^?^^ *'^'"' '♦* ^^'T't^^ .♦.€?.& Ptolemaeus L III. c i. 
Apennini vel Pennini unde didti , non fatis conftat. Rifum 
nobis debent, qui quafi Alpes PQeninas ab Hannibale, qui 
fuperavit, falutatos tradunc, Servius ad Virgilii L. X^ Aen, 
V* 13. Ifidorus Hifp. origin* L. XIV/c. 8. aliique. Mallem 
cum Bocharto ex eodem fonte derivare vocem, ex quo 
nomen deduxit Alpiura, vel cum aliis aCeitico pen^ quod 
fummitatem denotat. Frequens apud Poetas profopopocia in 
mo'ncibus, Ita Virgilio L. XIL v. 70 j. 

• » - ' gaudetqm nivali 
Venice fe attQlUns pater Apenninus ad auras. 

Imo pro Deo habitus , vjel potius in ejus verdce^ cultus Ju* 
pitcr, Apennini nomine madtatus* Atque hie cultus diverfis 
in jugis ejus montis locum habuit. De Veragris ita Livius 
L* XXI. C. ;8> neque hercuU montibus his ah tranfitu Poc^, 
norum ullo. Veragri incolae jugi ejus norunt nomen mditum^^ 
fed ab eo^ quern in fummo facratum vertice Pemunum mof^, 
iOni appellant, InSponil mifcellaneis eruditae antiquit* p. 8S» 
txtat marmor in monte S. Bernard! locatum : 

LVCIVS LVCILIVS 

P£Q PENINO 

OPTIMO 

MAXIMO 

DONVM DEDIT 

Iguvii five Eugubii cultum Jevem Apcnninura, fidem &ch 
tabula Peutingeriana fegm- IV. ubi Jovis penninus idem ( Fr; 
jde Scheyb. legit , id ejl) aguhio ; cui fuqcurrit commodifll* 
me profedo tabula quaedam marmorea detedla ibidem , & 
inferta mufco Veronenfi ab lU. Maffeio pag, LXXIX* 
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10 VI 

APENINO 

T. VIVIVS CAR 

MOGENES 

SVLPICIA EVPHRO 

SYNE CONIVX 

V. S. D. D. 

Cd declarandae MafFejus Apcmdnas fortes adducit , quartmi 
Vopifcus in Firmo meminit , item verba PoUionts in Claudio 
Goth, quum in Apcnnmo de ft confuUrtU Demum Anconam 
Latud urban falutarunt ^ quae in angujio duorum promontoriarwn 
ex diverfa coeuntium infUxu , cubiti imagine fedens , idea a 
Grsus dida Ancon, teile Pomp. Mela L. II. c. 14. Graeco 
more faepe Poetae ; quos fecutus Vibius. Ita quoque grac- 
dflans Atticus ad Ciceronem L. VIL ep. 11, Anconem ami' 
fmus^ cf. Cellarius L IL c. 9. O. ' 

Aibanus 

Eutn montem cultus Jovis Latialis nobilitavtt , fbriaeqne 
l^dnae, quotannis ex praefcripto Tarquinii Superbi in eo 
celebrari folitae. v. Dionyfius Halicarn. L« IV* Nomen 
ci ab Alba longa inditum » in cujus yicinia & lacus Alba^ 
nos y hodie Ugo di caftel Gandolfo , & Albanum praeterea 
nemus fuit. Quam late pacuerit Albae , Aibani , Albaniae 
nomen apud veteres, penes Ortelium uno obtutu videbis. 
Montem Albanum in Pannonia quoque notat Ptolemaeus 
L* IL c. IS. O. 

/ 

Aventinus 

Praenefle ) v Servius ad Virgilii Aen. L. VII. v. 682. Trae^ 
neJU eji locus haud longe ab urbe , didus attI rtiv 'jsoJivm > id 
eft, ab Uicibus^ quae illic abundant^ HESSEL. Praenefte 
oppidum in monte Fuit omnino fitum, quod vel rudera 
templi Fortunae « in quibus detedum celebre mufivum , coiv 
docent , fupra urbdm hodiernam Palefirinam refidua. Is au- 
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tC3i Dions fitne Aventinus appellatus olim , difquirendlum^ 
Vocat altum Praenefic Virgilius L c. Strabo L. V. p. 2j8. 
ubi Praenefte & Tibur comparat , ita : i^vf^^vn fikv eip g*^- 

Te/zfltj TFoXv d' s^vuvoTiLCi Il^a,tvt^(^ * ot'xpw yfltp i^n rfs fxit tto-^ 

iioi(icAiriv, Collls nomen nee ipfe nee alius quifquam enar- 
rat. Undc ergo Vibius Aventinum fuum deproitifit , quetn 
Aventino Romano poftpomt? Atentlnum ^ Boccacio vocari, 
tradit Ortelius. Equidem apud Boccacium Aventinum qui* 
dem reperio , cum de quo paullo. ant^ , fed Atentinum nvSk 
quutn , neque in Aventino mentio ipfi de Praenefte. Inquirit 
in hunc montem montifque nomen in Praenefle antiqua JoC 
Mar. Siuarefius, edita Romae a» i6^<r. & ia thef. afUiq«, 
Italic* T. VIII. P. IV* translata. Verum nee hie nobis fatis^ 
iacit* ha ille L. I. c. 4* d Montem , in quo civitas eft 
„ Praeneftc, a Vibio Sequeftro Avtntinum Tocari putabit^ 
^, qui audtoris illius reeenti editioni , a Ph. Mauflaco ador* 
natae haerebit, uti Paulus Merula, qui quondam v^v^/z^4« 
num nunc Aretinum diei e Vibio tradit , & Ortelius ; quibuft 
accederem , nifi in vetufto codice , qui a* MCDXXXVIII, 
^, exaratus fuit, reperiffem fcriptum, Apennimm Ualiacuf* 
que Praxnefte^ quamvis etiam in vetufta editione Romany 
legatqr, Aventinum^ in quo civitas Praenejie: & jam olio* 
^, a Joh. Boecacio ita ledlum fuerit, non Atentinum, ud fcrv 
bit Ortelius » nifi apud ilium falfae fint operae. Et Franc. 
Schottus in itinerario olim Aventinum (ut Sequefter ait) 
nunc ( ut habent lexica ) Aretimm didum afferit. „ Deia 
«X Strabone montem depingit & fubjicit ifta ; „ Hune mon» 
„ tern non dubitat Blondus & eum fceutus Leander Alber,, 
„ tus efle eum , in quo eft munitiflima arx , dida Rocok 
„ Cavarum , fed uterque fallitur ; eum Strabo prominens il-r 
,5 lius jugum, in quo arx Praeneftes fita eft, baud dubie 
„ intelligat „ Ifta Suarefii non fatisfaciunt. Neque enitn 
docent , quale reyera montis nomen fuerit olim , aut quale 
his fit temporibus. Interim ex eodige quodam ree^ntiore 
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Vibii ledtionis quoddam difcrimen fuggerit, oftenditque; 
^pennimm pro Aventino vel Auntino fcriptutn fuifle. De 
ctymo nominis Praeneftini deque cultu Fortunae, qui in ' 
•ppido viguiti confulito Suarefium. 0. 

Amanus 

Lucanos L. III. ▼• 2 4^ 

- - • • ventre feroees 
Cappadoces , duri papulus nunc cultor Amani. 
ubi Grocius loco nunc praecipit iegendum non^ HESSEt. 
Ciliciam a Syria fejungebac, unde (ibi Ciliciae proconfull 
eom montem commune m efTe teftatur eloquenciae Romunae 
princeps L. II. ep. ad div* 10. cum Bibulo Syriae procon. 
fule , quern & alibi , fcilicet L. V. ad Acdc. ep. zo. in eodem 
Amano Laureolam coepiffi in mufiaceo quaerere fat lepide fcri« 
bic Verum Cappadociam quoque attingebat Amanus, tefle 
Sttabone L. XI. p. 521* t* 'A/K»»«y *»•' «((/7or(fciL rov tivfu^ 

^'^fT«M , • • TO ^i 'Aj«*<*/oy, o^(^ f^iX>€A ^«^ 'Et/^pwMi/ ^ tJ$ Ms- 

&e<%us tamen Ciliciae mons falutatur ab aliis & Syriae. y« 
Ptolemaeus L. V. c* ^. ^futfttteii Tfvxan idem c. 8* tribute 
propriae Ciliciae mediterraneae. Hodie Scanderona item Por* 
ulU nuQcupantur; Amano ipfi nomen eft al Lucan. Anti* 
quitus Melaniium didum , refert Tzetzes. cf. Ortelius. 0« 

Aganippe 

V* Bochartum Chan. L. I. c. i6« p. 428. hessel; 

Scilicet ingeniofe Aganippes fontis nomen ex ^^^ n^ St 
Enippes ex S2S V]f deducit, & iftum viroris id eft vi- 
ridem craterem , hunc fontem interpretatur* Eodem loco a Vi- 
bio Aganippen perperam in montibus recenferi queritur«. 
Inter montes poft noftrum retulit & Boccacius; contra ve- 
terum nemo, quantum novi. Fontem r^dte dixerat Vibius 
fupra pag. 21. ad quem locum notavimu$,ex Graeca lingua 
Aominis orlginem deduci ab aliis. 0. 
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Berecynthus 

Cruquianus interpres ad Horatii L IV. od. t. v. 2^ 
Lyraqiu & Berccynthiae) a Berecyhtho monte Phrygiae, uU 
primnm inventa dicitur tibia , vel a matri Deum BertCyiuhla » 
cujus facTis deputata eft, ut : 

" ' " ' Ite per alta 
Dindyma , uhi ajfuetis iiforem dat tibia eantum. 
Servius ad Virgilii Acn. L. IX. v* 8*. Berecyntia) JIateti 
Deum a monte Phrygiae Berecynto , cujus ultima fyllaba caret 
adfpiratione ; quam addimus 3 quotunfcitmque monte m Deli 
C^nthium dicimus. TPhil. Jac. MaufTacum videfis ad Plutar- 
chum de fluv. & mont. nom. & de his , quae in illis in. 
ven. in Mars, atque Ez. Spanhemium ad Callimachi hymn« 
in Dianam V. 246. HESSEL. Rede Phrygiae aflignacBe- 
tecynthum Vibius. Ejus regionis urbem hoc nomine & Be- 
recyntiam regionem referc Stephanus & abfque adfpiradone 
pingit, quod & apud Strabonem fit L. XIV. p« 68 1* qui 
montem quoque Bcrecyndae regionis KJfiu^ov nominat L X 
p. 472. Hefychius ipfam Phrygiam prius Berecyntiam didtam 
fuiire perhibet. Meminit & tibiae Berecyntiae , & Berecyn* 
tiadis venti. Montem nee hie nee Stephanus habet. Neque 
tamen de eo dubitandum. De cultu Cybeles nota Virgilii 
verba L. VI. v. 784# 

qualis Berecynthla mater 
Invehhur curru Phrygias turrita per urbest 
Laeta Deum partu, centum complexa nepotes ; 
(hmes coelicolas , omnes fupera alta tenentes, 
Ceterum extra Phrygiam in Caria Berecynthii tradtus mentio* 
nem facit Plinius L* V. c. 29. & Berecynthi montis in 
Creta Diodorus Sic. L* V. c» 64^ O. 

Bebius 

Bebium montem Vibio dici Vefuvium, probe hariolatus eft 
Ortelius , demonftravit luculenter Ciuverius Itai. ant. L. IV# 
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c. ;. ubi oftendit ex Vefuvio feciffe Romanes Veftvum , Gfae- 
cos ex hoc Bl(r/3w> , Vcsbium j Vesvium^ Besbium & tandem cor- 
rupte BljS^ay) Bebium, £t hujus quidem nominis documenta 
tepetit ex Procopio, qui Gothic hilh L. II. quater, quarto 
,bis eo utitur ; dein ex AnaftaGo Bibliothec. in vita Bene^ 
didti IL nbi Mons Bebiusy qui efi in Campania^ menfe 
Martio eru^avit ; demum ex Monacho Altiffiodorenfi in Chro* 
nico , ubi Mons Bebius ruptus in vertke. Itaque, ait falva rur* 
-(us & hie eft audtoritas Vibii, ita patet iterum^ ipfum no« 
inina, quae fua fere aetate in ufum trahi vidit, feriei, quam 
concinnabat, inferuiiTe^ ut fupra in CafiUno & aliis depre- 
hendimus.' Neque Boccacio dubium fuifTe videtur, quern 
Bebium diceret Sequelter , ita enim ille : Bebius Campaidat 
mons efi : ' igntm ad inftar Aetnac SicuIm vaporans. 0» 

Boreas 

Ad Dyrrachinam topograpKlam Tpedlat , quae quam fuerit 
floftro cordi, fupra declaratum eft. v. Alto^ Genufus, lea* 
nus. Mathis^ Ululeus & notata noftra ad laudatos articulos* 
Boream Dyrrachii montem ignorant Geographic quotquot 
extant. * Scite Ortelius Boram hue trahit Livii « quern is fcili* 
cee ad Septentrionem terminum Macedoniae ponit L* XV* 
• c. 29. ita ut Illyridem refpiciat. Verumi quandoquidem 
folus eft J quantum fciam , Livius , qui ejus Borae memine* 
lit , dubium videri poflit , ex Livio Vibius an hie ex ifko 
fit emendandus. Itaque nomen Borae non in Viblum ipfun 
recepimus « at conjedturae tamen tocum dedimus. Quod quis 
^oggerat^ remotiorem eife a Dyrrachio Boram Livii ^ id nihil 
eft; fiquidem latius vicinia apud ipfum fumi folet. Sic 
latiori quoque fenfu capiendus Boccaqius; Boreas mons e/t 
Epiri, Dyrrachio proximus» Promontorium Boreon ad Syrtim 
Africae magnam cum Plinio L. V« c. 4. Ptolemaeus locat ; 
idem & in Hibernia aliud recenfet* OroHus aliud item in 
4l£«u Faufaniae mons ^Boreus in Arcadia^ L VIIL c. 44. O* 



AD MONtES 30J 

Cithaeron 

Cithaeron Thebis major! jure tribuitur , quam mox Boras 
Dyrrachio. Strabo L. IX. p. 409, radices Cithaeronis haud 
procul Thebis definere tfadit. « j^oj^m Tt ovx, inaQnf t«» ^ 

&9}^eif» TiXivrtc ' %mp »vlov dt « Ao't»7r(^ fit* rmt wt^fttmk «v- 
rev Khv^iivy y^ fe^itif rcvi VLob^ckTUTtlwq %U xetTctyJec^ vXt4mei4 
^iflpnifAtvovi , ciTTetrrobg V v'To Qufi^ioi? oyretu Indc Thebis faluiS 

dicitur dari Mups Cithaeron dpud Plinium L. IV. c. 7. Indc 
in Boeotia Thebae & Cithaeron , fabidis carminibufque celebra* 
tusj tefte MelaX*. H. c. ;. Quales hae Tint fabuiae^ ei: 
poetarum locis deciarat Cellarius 0. A. L. II. c. i;. fed. io« 
Quod ab eo monte di6lam Venerem Cither earn tradit Boccacius, 
in hoc oppido abludit a vero. Cythera infula id nominif^ 
Deae dedit; unde Ovidius faft. L. lY. v. 28s* 
Turn laeva Creten, dextra Pelopeidas undas 

Dejerit , 6* Veneri facra Cythera petit, O. 

Cynthus 

Boccacius hunc articulum auxit. Cynthius mons eft infuUe 

Deli , famojus Apollinis nativitate , cujus tarn grandem ma^ 

gnitudinem dicunt, ut umbra fua Aegaei maris ambitum tegai^ 

, Situm montis optime pingic Strabo , qui , quum in Delo urbe 

Apollinis & Latonae fana fpedata efTe dixiiTec, L« X.p. 48 s» 

£0 monte maxime gavifa Phoebe* Statii locum (fedimot 
pag. 288* in quo Cynthus Aracyntho opponiCur, hie Wr 
nervae, ille Dianae facer* Virgilius quoque Aen. LI. v. $02* 
Qualis in Eurotae ripis ^ aut per juga Cynthi 
Exercet Diana choros - - - 
Inde & ipfa Cynthia didla & frater ipfius Cynthius, Nolsi 
ifta Horatii L. I. ode 21. v. 2. 

Intonfum pueri diciPt Cynthium, 
ft L. III. ode 28. V. II. 

Tu curva recines lyra ' • * 

Latonam if ceteris fpicvia Cynthia^ 
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Ipfam qtioque Delon falutatam cffe Cynthiam^ audlof eft 
Plinius L. IV* c. 1 2. item Cynthum , Stephanus Byz. Quae 
de altitudine Cynthi praedicat Strabo, negat & pernegat 
Wheelerus Anglus etvros/Jrji in irinere fuo per Graeciam ; at* 
dttum efle & afperum fatetur. Audies ipfum L. I. p. 89* 
yerfionis Gallicae : Nous commencatnes a monttr au haut du 
rocher^ appelU anciermement U mont Cynthus. On nt U pcut 
appeller moruagne , qutn comparaifon des autrei hauteurs dt 
VisU 6» non pas a tegard des isles voijincs , qui font a pro* 
portion beaucoup plus hautes, Elle efl fort pierreufe & e/car 
pee , & compofee de marhre granite. Quid ergo dc traditionc 
fentiendum, quam repetit Boccacius? 0*. 

Caucafus 

Hunc articulum cum duobiis praecedentibus feriei Vibfa* 
nae codicum optimorum audoritate vindicavimus* Neque 
video, quid obftec. Cithaeron qi^ippe & Cynthus bene fefc 
habcnt* Caucafus rediijs poterat definiri ; aft doctrina •hujus 
loci cum fuperiori in art. Hydafpis pag. 11. apte confpirat* 
Verum Caucafi , altiffimi montis Afiae, jugum fupra Colchos, 
Iberos & Albanos protenfum ab Euxino mari procurrit ad 
Cafpium. Sic Strabo L. Xl. p. 49 ?• . Hoc Clentip premiC 
nofter ; contra falfo jadatum a Maccdonum Alexandre adu» 
lantium grege Caucafum & a t^onto ad Indos translatum 
cumque Paropamifo confufum refert, prorfus ut fupra in 
Hydafpe , quem locum erudite illuftravit Heffclius. . pag. 
noftra 122. Sunt tamen, qui in iftis plagis Caucafum a 
Paropamifo diftinguant ^ huk: fcilicet nomen fuura fartum 
tedumque fervantes , ejufque partem modo, quam fuperavit 
Rex Maccdo , Caucafi appellatiohe ornantes. lu Strabo L. 

XL p. 724. «* ^^ B«»re/c«*vfl» Tjf Ti 'Afict, w^^« <*p«r«p« flr»p*- 
T^v KecviMCoVf *>Mvmv ix\ rjiv Bccx-Tftcv, Idem L, XL p. ^II. 

furAV * 
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aSrtt ovUx^ ixMs-ot^ fchio-tv lAMtre, Ptolemacus quoquc di- 
fcrte Paropanifum , ut appellat , & Caucafum diftinguit L, 
VI. G. II. 6c 12, iftum Bacflrianae, hunc Sogdianae affi** 
gnat. In eo minus adcurate verfatur , quod' hos Caucafios 
montes pfoprie didlos tradat , quibus improprie fatis tribu- 
tum id nominis vidimus. 0. 

Cytorus 

y. Catullus carm. IV. v. ij, Virgilius Georg. LIL V.4J7. 
Et juvat undantem buxo fptSiare Cytorum. 

huxa) V. Servius ad Virgilii 1. b. Cytorum) Montem Mace 
doniac^ ( Paphlagoniae ^ kgkoy in quo abundat buxus ; quat 
vento mota aefius imitatur undarum^ Operae pretium eft de 
la Cerda confulere ad loc. Virg. De buxi autem pallore , fi, 
cut Heinfius id liotavit , pallens Valerio Flaccb mons hie eft 
L. V. verf. io(S. 

Mox etiam Cromnae juga palUruemque Cytoron, 
Teque cita perdtus condunt, Erythia ^ carina. 
cf. & Schol. ApoUonii Rhod. ad L. II. v. 944, 

iXiiith ^e Jtsrey hoi rlv tfv^ov UgT yeoXtiv ylnS-a^. HESSEt 

Cytorum etiam urbem Graecam in Paphlagonia notant 
poft Homerum in catal. navium v^ j6o. Scylax Caryan- 
denfis & Marcianus Heracleota , itemque Arrianus in ifuo 
quifque pepplo , meminit & Strabo L. XII. p. 942. alii, 
que. Montcm in poetis Ovidius^ quoque Metam. L. VI. 
V. 153. tangit 

Utque Cytoriaco radium dc montc tenebat. 
G^ographorum autem pauci memorant. Plinius bis L Vf. 
C. I. Mons Cytorus a Tio LXIlL M. P. & L. XVI. c. 14I 
Buxus Pyrenaeis ac Cytoriis montibus plurima ^ Berecyn^ 
thio traSlu, Buxi proventus Cytori frequens in proverbium 
abiit. Sic 7/t5|(»v j/? K.^rmcv iV^-^s, Euftathius adagii loco re- 
fcrt , & rationem reddit his : Kvrm^ -jfUa ncc(pxaycpie^ Si- 

u 
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& Cytonaco pe^&nfi udtur Ovidius metam« L. IV« y. ^ii. 
Buxi copiam atque praeftantiam primus forfan notarat Thco- 
phraftus Erefius L* III. hift. nat. c. 15^ ex quo haufere 
rcliquL 0« 

* Cybelus 

Ovidius Faft. L. IV. v. ;6i. 

Inter, ait, viridcm CybeUn^ altafque Celaenas 
Amrds it i/ifana, nomine G alius, aqUa, 

HESSEL. 

Dc CO poft Stcphanum Byz» egit Hemfterhufius ad Lucia* 
num T. I. p. 90. SCHNEIDER. Strabo diferte Cybclcn a 
Cybelis didam afferit L. XII. c. 561. 'tr* Yi y^ op(^ v^p- 

*7ro taT^ %.v^tA6iv i Kt;/3eAu. Eft crgo is mons Ovidio Cybelc , 
Straboni ta Ktf/3g;.<*, Cybelum vocat Diodorus Sic. L. HI. 
c. $8- ubi Cybele Dindytnae filia nomen ex Cybelo monte 
fortita narratur , in quo pardales aliaeque ferae admotis ubc- 
ribus earn nutriverint. Fons, ex quo fua haufit Vibius,apud 
Virgilium eft & Servium. Scilicet Aen. L. III. v. iii. 

Hinc mater cultrix Cybele, Corybantiaqut aera^ 
ubi Servius: Mater ^ proprie: cultrix autem Cybeli, id eft, 
fnontis Phrygiae , in quo coiuur^ a quo Cybele di£la eft^ 
Fuit & Cybellia quidam pagus Joniae , de quo Scrabo L. 
XIV, p. 645. JLv&Uuat, urbs Joniae Stephano , qui & ur^ 
bem Plirygiae Kt'/3g«v«y & Kt/'/3s»iojf Ufhv memorat, unde no- 
men inditum Cybelae. Sed hie iatis verofimilicer Berkelius 
inavult K.J/ja.\.oir o^(^ vel YJ(it)is9¥ •f^ U^L. 0. 

Coelius 

Livius L. L c. 30. Coelius additur urbi mons^ £*, quo 
frequentius habitaretur , earn Jedem Tullius regiae capit , ibim 
que deitide habitavit^ Nominis originem dat Varro de L. L. 
L. IV. In Suburanae regionis parte princeps eft Coelius mons ^ 
a Coelio Vibennio Tujco , duce nobili , qui cum Jua manu 
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'^citur RorftuU i/inlffi au^iiio toHtm Sabinum Regem. cf« ft 
Feftus ea voccw Poftea vicum Tufcum effe falutatum, falfo 
rcfert Ortelius. Non mons ita di<aus , fed vicus , quern 
Tufci e monte dedudbi in planum incoluere^ tefte Varrone. 
Antiquum montis nomen Querquttulard fuit j quod talis (iL 
vac frequens /oecundufquc erat ^ ut narrat Tacitus Annal. L. 
IV. c. 6^. qui Tiberii juffu Auptftum nominatum addit , 
quod Idem & Suetonius refcrt in Tiberio cap. 4g. Hodie 
eft Si Giovanni di Laterano^ v. Brietius in paralL P* H^ p, 
432k In Vindelicia caeterum Caelius mons quoque fuit, op- 
pidum, cujus nominis veftigia fcrvat hodieque Kelmunr 
Guntiam inter & Uatgum amnes. cf. Cellarius* 0. 

Clarius 

Ifaacus Tzetzes ad Lycophronem v. 1464* ka*/)®- i\ 

A*»v. HESSEL. Eo magis memoratu dignus nobis eft hic 
Tzetzae locus , quo altius apud veteres filentium de Clario 
monte. Templi, luci vel nemoris & Oraculi Clarii memi- 
nere plures. Refpice ad pag. 265. Occurrunt & alibi urbes, 
caftella, infulae, fluvii, quibus Clari vel Clarii nomen 
fuit commune* 0. 

Cyllene 

Ovidius metam. L. I. v* 216. 

Maenala tranjicram , latebris horrenda ftrarum 

Et cum Cyllcno gelidi pineta Lycei^ 
ubi Nic, Heinfius : „ Cylleno ) Cyllene , quicquid Hbri vc- 
,, teres diffentiunt : Kt;;^^^^ Graecis eft. „ Heinfium item 
vide ad Ovidii Faft. L II. v. 276. cf. porro Virgilius Aen. 
L. Vlll. V. 138. 

Vobis Mcrcurius pater ejl ^ quern Candida Maja 

CyLenes gelido conceptum vertice fudit^ 
Servius : Mons eft Arcadiae , ubi Maja Mercurium eft eruxa, 
Adde Schoiiaften Hom*i ad L. IL II. v. 60 j. ^.v^pn 

U a 



/ 



3o8 notae variorum 

X^O* v-^fiXop W *Af»«*3^/*5 ^ voXti H<r* iTiip' «^v7<J ifiMritft^^ 
d-vyctrpo^ J^ A««<* oS-fy J$ Kt/M^»jw«i' rair .9-S((i^ ^*«». HESSEL* 

Altiffimum hunc Arcadiae montem fniffe, docent Strabo 
L. Vlll. p. 388. & Paufanias L. VIII. c. 17. Et ille quidcm 
praeterea pcrpendiculum ejus ab aliis ftadiorum XX, ab 
aliis ad XV* poni notat ; hic in fummo vertice Mercurii 
Cyllenii templum eminuiffe memorat, fed coUapfum. Arbi* 
tratur porro turn monti turn Deo a Cyllenc Elati filio co» 
gnomina effe indita. In nomine CylUne ifti fcriptorcs offlnej 
confendunt, ut redte & Heinfius apud Ovidium Cylleno 
extrufiffe videatur , & nos Heffclium fecutos to CylUne tJ 
Cyllcnus^ quod codex Revii & Parifini libri prac fe fcrunt, 
praetuliffe fentiamus. Habet tamen fed adje(ftiva forma 
Cyllenius Mela L. II. c J. De caetero Cyllene urbs praeter 
Arcadicam mond adftru(aam, & in Elide fuit, teftibus 
Thucydide , Liyio , Strabonc , aliifque , & in Aeolide , me- 
morata Xenophonti in Cyropaed. C.-VII. Arcadico mond 
hodieque andquum reftare nomen Cyllenes, Briedus refert 
in parallel. P. II. p* 4p. O. 

Catillus 

Servius ad Virgilium Acn. L. VII. v. 6^^. 

Turn gemini fr aires Tiburtia moenia linquuns, 

Fratris Tiburti diEiam cognomine gentem 

Caidlufque^ acerqiu Coras, Argiva juventus, 

De Graecia tres fratres venerunt ad Italiam ^ Catillus^ Corasy 

Tibur V. Tibumus. Hi fimul unam fecert civitatem & earn de 

fratris majoris nomine Tibur appellaverunt ^ - - A Ca^ 

tillo diSus mons Catilli , quern Catelli dicunt per corruptionem^ 

juxta Tibur, Praeter ceteros Virgilii enarratores cum Vibio 

faciunt, quod ad hunc locum atdnet ac proximum, inter- 

pretes Horadi adL. I. od. 7. v. i^ & ode 18. v. 2. HESSEL. 

Horado dicitur Catilus, U poft. 

Circa mite folum Tiburis & moenia Catili^ 
Verum i)ilius k Vlll. v* 366. 
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Hinc Tibur^ Catille , tuum^ 
Sic & Statius Silv. L. L cann. ;. y. ioo» Sic & alii 
Mart Capella & Solinus. Verum ifti omnes dc Amphiarai 
iilio, Tiburis conditore, loquuntur; montem nemo tangit 
praeter Servium, ex quo transfcripfit nofter, ut ex noftro 
Boccacius : CatUlus mons eft prope Tiburim civitatem Ronton 
Vietnam a CatUlo fratrc Tiburti conditoris Tiburis denommatus^ 
Servius Catillum montem CateUum quoque didum fcribiti 
prtelius nunc Carflli. 0, 

Coras 

. Deceptus hlc mihi videtur Vibius* Quum vidifTet Catil** 
Ixim & nomen conditoris efle Tiburis & montis ibidem, 
de Cora fratre Catilli idem praedicandum arbitratus eft. Aft 
Servius pod verba mox citata tantum adjicit : Coras ) a cu^ 
jus nomine eft civitas in Italia, Aliunde quoque praefidium 
quoddam Sequeilri fruftra quaefiveris. Auxit errorem Boc- 
cacius 9 qui iic : Corax mons eft non longe Tihuri , a Corace 
fratre Tiburti conditoris Tiburis diSius, Neque hie mendum 
fubefT^ crediderim ; fiquidem Corax apud ipfum praeccdit , 
mons Aetoliae. Cor^ urbs Italiae, cujus meminit Servius, 
proxima fuit Velitris & hodie eodem nomine venit. Ejus 
meminit Livius L. II. c. 16, Duae coloniae Latinae^ Pome^ 
^a & Cora , ad Auruncos defic'iunt^ Pailim & Poetae. De* 
mum Coras quoque urbs Cappadociae extitit, tcfte Con« 
ftantino Porphyrogenneti^. 0. 

Cinyrus 

Deeft hie articulus apud Boccacium; in eo tamen fer- 
vando confpirant codices Vibiani. Interim folum hie reh« 
<flum video noftrum. Neque , unde haufertt , nunc ullo 
modo fuccurrit* Cinyrem regem Cypri habet Homerus II. 
L. XL V. 20. Urbem ejus infulae Cinyriam Plinius L. V- 
c. } I . eanden^ Ktyvfutuv cfFert Nonnus in Dionyf. L. XIII. v. 
4SI. Quid, fi Cinyrus quoque Cypri mons fuit olim? O, 

U J 
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Chimaera 

Servius ad Virgilium Aen. L VI. v* 288. 

• • • Flammi/que armata Chimaera 
Titonis & Cheldriae filia ore Uo ^ pofiremis partibus draco ^ 
media capra fecundum fabulas fuit* Revera autem mens efi. 
Lyciae , cujUi hodieque ardtt cacumen « juxta quod futu leo' 
nes ; media autem pars kujus pajcua habet j quae capreis 
abundant , ima vero montis ferpent'ibus plena funt, Hunc BeU 
lerophontes habit abUem fecit , unde Chimaeram dicitur occidijffe. 
Ubi pro Zyc/ae Parif. ed. 1^29. Siciliae miilus bene prae- 
fertedit. Genev* 1620. Commel. 1646* L. B. & Amft. i68o. 
cf. & Ovidius metatn. L. VI. v« ))9* & L. iX. v. 643^ 
HESSEL. Plinius L II. C. 106. flagrat in Phafeiide tnons 
Chimaera & quidem immortali diebi/U ac noH'ibus fiamma^ 
Ignem ejus accendi aqudj, extingui vero terra aut foeno Ctem 
fias tradit &c* Phafelidem ponit Stephanus Byzantinu? unani 
in Judaea , alteram in Pamphilia proxima Lyciae. GRONOV^ 
Elegancer Ovidius L. IX» 

Quoque Chimaera jugo , mediis in partibus ignem ^ 
PeSius & ora leae j eaudam ferpentis habebat^ 

Exoptatiflnnum fabutarum architeclis argumentum ,, quod 
idem artificum exercitavit indullriam. Hetrufcum Chimaerae 
fignum in antiquitacibus Etrufcis exhibet Gorius ; gemmis 
infculptam ejus imaginem Lippertius in Dacflyliotheca P. I. n«. 
925 & 926. & P. IL- n. 27. Bellerophontis cum ca pu- 
gnam gemmae pariter ac Corinthiorum nummi fiitunc Iftas 
apud Lipperdum P. 11. n. 29 & 30. hos apud Spanhemium 
de V. & P. N. itemque apud Vaillancium in gente Caecilia 
videbis. Ad montem ipfum ut redeamus , quaeritur , in qua- 
nam Lyciae parte ifte fuerit; fiquidem alii cum^Plinio &Scy-. 
lace ad Pjiafelidem locant , alii ad Cragum vel in Crago , ut 

Strabo L. XIV. p. 665. K^«iy<^> i)COiv ctKfAq oktu j^ vc>.i9 
cfM>fVf>coit * vifi rttvrct fAv^ivilsui rctt ofn tcH Trtfi r7( ;c*ft»t^eci ' 
in y HK ctTfe/hv iCi i ^lft(ti^ci> (pi^fA^ Tii ei'X'o rev dtytebXcv ttvcu- 

rknovira^ cf. Cellarius N. 0. A. L. III. c. j. Undc firaul 
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▼ides , cognominem ignivomo monti convallem adfuifle^ 
Abfque diphthongo pingitur Chimera^ in Epiri ora cafiellum 
m Acrocerauniis f cujus mentionem facit Plinius L. IV. c !• 
Id Paufanme Xu^i^iov dicitur L. VIIL c. 7. & Thucydicy 
L. I. c. )o. Promontorium id , quod Cragus , odto verticibus 
inGgnis, cum Chimaera efficiebat olim^ hodie Us fept caps, 
feptem promontoria falutatum invenio. Chimaeram ipfam in 
ferie montium hodieque ignes ejaculantium recenfet Bau« 
drand in Geographia & ex eo Moreri in Lexico opere , & 
nunc dici p^rhibet U monte dc Gorante. 0, 

/ Calpe 

Calpen & Abylam veteres in Herculis columnas transFor-i 
marunt. Hinc Marcianus Heraclcota in periplo : *Vo Ku*a- 

Eufliathius ad Dionyfii perieg, v. 64* 

iCa: <>Vi TTgp^ T« Fet^tiffib *H^tfxAe«t/( fs-e^ri r^Xa* ^p0$ r^T^ rep« 
fWi itv]u * gr< Vt «ivlu¥ sj fM¥ 'Ev^M/ediA JLel,X'?Fn xebXovuivi) ^ouf^ 

^K "A^stfct TMXcvfAm > lAKjyrfxftTs S'c Kvyi)y,%icJ, Abludit hie a vuU 
gari opinione Eudathius j quam Mela L L c. ^ . his exponit : 
Dcinde efi mons praealtus , ci , i^ium ex adverfo Hifpania au 
tollit » objeHus: hunc Abylam ^ ilium Calpen vocant^ colu-^, 
mnas Herculis utrumquc, Addit fama nominis fabulam ^ Hercu^ 
lem ipfum juntos olim perpetuo jugo diremije colles , atque ita 
exclujum antea mole montium Oceanum^ ad quae nunc inun^ 
dat , admijfum. cf* & Plinius proocm, L. III. De Calpe urbe 
memorata Straboni L. Ill, p 140. jam exemtus eft fcrupulus 
eruditis , ex quo nummus innotefcere coepit infcriptus c. u 
CALPE. cf. Spanhemius dc P. & V. N. Apud Nicolaum Da- 
mafcenum in lib. de inftitutione Augufti nominatar KetxvfU, Q«. 
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Ciminus 

■ Dc lacu Ciminio aftum eft fupra p. 2so« Silvam &mon« 
tern defcribit potifTimum Livius L. IX. c. 36. in Hetruria 
ultra Sucrium. Erat autem Jilva , fic ille , Cimima maps mm 
invia atque horrenda , quam nuper fucn Germanici faltus ; 
nulli ad earn diem ne mercatorum quidem adita j earn Intrare 
Tiaud fen quifquam praeter ducem ip/bm audebat. Dux ilie 
fuit Q,. Fabius Maximus, qui per iftum faltum ufquc ad 
Camerteis Umbros penetrafle fcribitur. Qua de re quoque 
confulendus Frondnus Strateg. L. I. c. 2. In hac expedi- 
tione, teftc Livio, poflero die luce prima juga Cimini moniis 
tenebat, inde contemplatus opulenta Etrurian arva^ milites 
emittit, Quaeritur^ quifnam ille mons fit hodie. Nullum 
ibi montium jugum elTe , Cluverius Ital. ant. L. II. c. )• 
praedicat, nifi quod admodum excelfum ac longe lateque 
confpicuum , vulgo nunc a proxima urbe cognominatur 
monte di Viterbo , ultra quod verfus feptentriones lati fter- 
nuntur campi. cf. & Brietius in parallel. P. II. p. S76» Ci- 
miniae filvae meminit quoque Plinius L. II. c. 98. montcm 
cum lacu jungit Virgilius Aeneid, L VII. v. 697. 

Et Cimini cum monte lacum lucofque Capenos^ 
Omnis is tradus hodie in patrimonio S. Petri confpicitur. O. 

Corycos 

Philargyrius ad Virgilium Georg. L. IV. v. 127. Corycium) 
Cilicium . a monte & civitate CUiciae Coryco, 

Crocum) Martialis L. 111. ep. 65. 

Quod dc Corycio quae venit aura croco, 

HESSEL. 

Corycus) urbs fuit Ciliciae ; mons & promontorium Ci- 
Hciae, Joniae, Cretac; Joniae quoque portus & Aethiopiae; 
tandem littus Lyciae. Corycium antrum habuit & Cilicia & 
Boeotia. Nobis heic de Coryco Ciliciae ejufque Corycio 
antro agendum. De reliquis confules Ortelium. Strabo L. 
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XrV. p. 6^0, J^^vx^ ^Kf^i vm^ J« h uxaci fetiUtf M ri 
KeffVKM tC¥r^49* 99 ti i tleim x^x^ ^viTOi* if-i ^l XCl^ 
f6t'ytl?in xvxX4Ttpn€ > s^iiovo-ct Tfi^xufiipiiP otpfvf vtr^ti^fi , 9r«y^;^^. 
S-fir ixctp^f v^n^v i xai^fidpli ^^ ttg tlv^iv itifunXn irtv iicb^i^ 

Habes hie promontorium Ciliciae « fitum antri Corycii , ejus 
formum & ftruduram internam & tandem croci proven* 
tuni« Ex laudata indole antri nunc intelltges, quid fibi ye« 
lit Cebes in tabula, ubi virtute praeditum in tuto efle & 
amoeno loco praedicat> non fecus ac in Corycio antro, 

fr«r&;(^0ti y«p iV^c elvra »ia-<p»tX%M t ipquit , «o^sp ro xsipvKMw 

»9lfw sz«^i, Fufius ejus antri amoenitatem pingit Mela, 
quern audifTe operae pretium ^uerit, L. I. cap. i;. Non 
iongc hinc Cory cos oppidum , ponu faloque incmgitur ^ anguflo 
tergore continenti annexum^ Supra fpecus efty nomine Coryclus^ 
fingulari ingenio ac fupra quam defcribi facile fit eximius, 
Grandi namque hiatu patens , montem litori appofitum , & de^ 
cem fiadiorum cliuo fans arduum ex fummo fiatim vertice ape» 
fit. Tunc alte demiffus , & quantum demittitur amplior, v/- 
ret lucis pendentibus undique^ & totum ft nemorofo laterum 
orhe compleSiitur : adeo mirificus ac pulcher » ut mentes ac<e* 
dentium primo adfpeBu conjiernat ; uhi conttmplati duravere , 
non fatie\. Unus in eum defcenfus eft , anguftus , afper , 
quingentorum & mile pajfuum , per amoenas umbras & apaca 
filvae quiddam agrefte refonantis^ rivis' tunc atque illinc ftuu 
tantibus, Ubi ad ima perventim eft^ rurfum fpecus alter ape^ 
ritur ob alia dicendus, Terret ingredientes Jonitu cymbalorum 
divinitus & magno fragore crepitantium. Deinde aliquandiu 
perfpicuus 4 mox &. quo magis fubitur obfcurior ^ ducit aufos 
penitus , alteque quafi cuniculp admittit, Ibi iagens ^mnis 
ingenti f route fe extoUenSy taatummodo ft oftendit , & ubi 
magnum impetum brevi alveo traxit, iterum demcrfus abfcon-^ 
ditur. Intra fpatium eft^ magis quam ut progredi quifpiam 
aufit horribile , & ideo incognitum, Totus autem auguftus & 
r ere facer y habitarique a Diis & dignus & creditus,^ nihil 

u s 
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mm vaurabUc & quap cum aUqm nunwu ft oftaua$, CnrycS 
antri jucunditas aliud longe gradflinioin in memoriam mihi 
xevocac^ quod fuperiori anno duce eel. Piftonio Mafiilienfi, 
viro in indagandis naturae rebus longe verfadffimo & fo- 
lertiffimo, baud procul Maflilia invifi, Rolandi antrum lo* 
quor « ad quod per LXXVll. hexapodarum fpatium afcen* 
dendum eft. Ubi per anguftum foramen intraveris , CXV. 
hexapodas longa fefe fpecus aperit, in qua undique di- 
verfiflimae formae corpora ex decidentibus guttis coagulaca 
relucent. Per C pedum fpatium quum defcenderis , duae 
columnae adftant » quas ftalaAico opere fedula nacura ex« 
dtavit. De nemore Corycio praeter laudatos conferri me* 
lencur Curtius L. III. c. 4. Solinus c. )8» Nonnus Diony- 
fiac L. I. V.2S8* ApoUodorus in Bibliotheca L I. c 6« Urbis 
& portus appoGti meminit Piinius L. V. c 27. Juxtaquc 
marc Cory cos codcm nomine ofpidum & portus 6* fpecus^ Ad 
iftud fpedant nummi K£2pykii2T12n apud Golzium. Item in 
nummis feL in aere maximi moduli e mufeo Franc, de 
Camps Qccurrit percufus fub Valeriano KCP/KinixN Asn 
(AArr) NATAPXic , qui egregie & urbis & portus praeilan. 
tiam declarat, & ad ludos Proferpinae & cuUum Bacchi 
a vicina forfan Nyfa acceptum refpicit. Ad eandem perti- 
net urbem in concilio Condantinop. L Germanus Corycen* 
fis ex provincia Ciliciae, in tab. Theodoiiana iegitur C<hf 
rioco. Hodie Coruch dici ailerunt, D'Anviilius habet Cuicq^ (X 

Caftaliae 

De Caftalio fonte adtum eft p. 225. Montem adfuiffe, 
ex loco Virgiiii videtur inteliexifte Vibius, Georg. L. Ill* 
V. 29). juvat ire jugis &c. quern locum fupra dedimus. 
£x Vibio accepic Boccacius : Cafialius mons in Delphis , 
mufis facer. Antiquior Vibio fcriptor, five Romanus live 
Graecus-, qui Caftalium montem diferte commemoret, ne- 
mo fuccurrit. Lucianus forfan in contemplantibus five Cha- 
ronte , ubi de montibus fermo, quos fruftra ipfecumMer* 
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curio ad altiorem fibi fedem parandam fede moverit, hue 
trahi poflet » judicc Ortelio. Ita enim ille : oltB-a , « 'Ep^i*? t 

Met 7 y^ my ^Otrvif ^ r* ^^* o^d /i«DTgjt<yj)«-*^gv, VeruiTi , 
quum ad radices Parnafli fons manaret CaftaKus, potius Lu- 
cianus ita interpretandus eft, ut Parnaffum una cum Ca« 
ftalio fonte translatum dicat. 0, 

Diftaeus 

Servius ad Virgilii eclog. VI. v» %6. 
« * * claudite ^ Nymphae 
DiHacae i nymphae y nemorum jam claudite faltus. 
DUiaeae ) Dldis mons in Crcta , in quo Pajiphae amaffi 
taurum dicitur, cf. & ad Georg. L« II. v. 9; 6. & ad Aen. 
L. III. v« 171. Item Scholialles Apollonii Rhodii ad L. L 

V. 1 1 J O, AiJCTeuop ) To Koj»T<jfcei» c-viXAtov, Aitcli} yeio c^^ Kp^Vjjj^ 

Sic & Sghol. Callimachi ad hymn, in Jov. v* 4. Caeterum 
D'Uiaeus , redle ; nam Graece a^xtomav op(^, quo fuper eft 
operae Ezech. Spanhemium videre ad Callimachi hymnum 
in Dian. v. 199. HESSEL. De Dide monte, ab Ida 

mille ftadia diftante , videndus maximc Straboj L. X. p» 
479. ubi reprehendit Callimachum, quod Britomartyn Mi- 
nois vim fugientem defiluiffe in retia (W»Tt/«) pifcatorum 
fcribit, indeque Diftynnam appellatam ; montem autem 
Didaeutp. Locus is Callimachi mox eft ab Heffelio citatus 
ex hymno in Dianam, 

Rationem aficrt Strabo , quod monti Di<ftaeo neutiquam Cy« 
donia fuerit vicina. Rejicit fabellam eandem Diodorus Sic. 
L. V. c. 76. & DiStynnam inde didam pronunciat , quod 
liKTva, repercrit, candcmque a nonnullis cum Diana cffe 
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habitam. Neque hujus rei documenta anxio conqutr^da 
funt. Paufanias , certe L. III. c» 24. in Laconica ad mare 
in promontorio aedem Dianae Didtynnae local; , fimileque in 
Fbocide, L. X. cap« }6« DiBynacum montem in Creta re* 
cenfet Plinius L IV. c. 12. diftinguendum a DiStaeo ; hie 
enim v^rfus ortum infulae fuit, ifle ad occafum, telle Di* 
caearcho 

Frope id promontorium Di(flynna oppidum fuit v. Meb 
L« IL c. 7* cujus abfque dubio eft nummus , quern fuo 
more ftolide prorfus & petulanter ad Piinii 1. c corrumpit 
Harduinus. In Trajani Caef. honorem cufus infcriptus eft 
fupra AiKTTNKA, infra kfht. ubi legendum praecipit; 

A^$ ISjiaUf Tfoitipei Ml^^i H^f^l^tK *Ap«/3<W 
& poftea K^nr49 'VP*fM4eiv *H7l^fl)F Tfieuetvii, 

Sed a nugis ad feria. . Ut Didtynnaeus mons Dianae Didlyn* 
nae, fic Didlaeus Jovi facer fuit, in ejus antro ab Amal- 
thea Nympha nutrito ; quae res fcite profedo in marmor^ 
quodam eximio, quo aedes Juftinianae fuperbiunt Romae ^ 
anaglypho opere exprcfla cernitur. Earn tabulam admiran- 
dis Romanarum antiquitatum veftigiis inferuit fuo jure Bar* 
t61us. Declarandae permulta veterum loqa itemque alia men 
numenta inferviunt Ovidius faftor. L. V. v. ii^. 

Nais Amalthea Cretaea nqbilis Ida 

Dicitur in filvis occuluijfe Jovem. 
flidc fuit hacdorum mater formofa duoruim 

Infer Di^aeos confpicienda greges ^ 
Comibus ae/tis f atque in fua terga rccurv'is : 

Ubere , quod niurix poffet habere /ovis^ 
Lac dabat ilia Deo; fed fregit, in arbors cornu: 

Truncaque di/nidia parte decoris erat. 
Suflulit hoc Nymphe, cinStumque r^centibus herbisji 

Et plenum pgmis ad Jovis ora tulit. 

Diceres , In hunc Ovidii locum oculos intendifle artificem^ 
Intelligimus » cur adeo frequenter Di^iae^s Rex audiat Ju- 
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pitcr , cui nutricndo apes quoque advocat Virgilius Gcorg, 

L. IV. V. IS I. 

- • - • apes 
Curctum fomtus crcpitantiaque aera fccutoi 
DiBaeo coeli regent pavere fub antra, 

Curetes & Corybantes numnius quoque fiftit , quern ubi vu 
derim , jam non fuccurrit. Didte hodie ab aliis Laby" 
rinto ab aliis Laflhi item Sethie dici perhibetur. y. Or* 
telius. 0. 

Dodona 

Ex MS. adferitur obrervatio Fratris in Exerdtat de Do- 
done ,, Nempe a variis fcriptoribus ille locus varie appel* 
„ latus eft, Dodona, Dodon & Dodo, per apocopem v# ' 
Dodone nemus. GRONOV. De Dodonaeo nemore, luco 
& oraculo fupra pag. 2^7. Epiro attribuit Dodonen nofter, 
rede. De provincia Epiri fi quaeras, Theiprodae vindicat 
Paufanias in Atticis c. 17. Moloffidi Plinius L. IV. c» i. 
item Stephanus Byz. aliique : fic & Perrhaebis Homerus L. IL 
in enum. nav. v. 20. Scilicet tcfte Strabone L. VII. p. 227. 

vx* moa«t7«« b^iytle, Chaoniae quura heic nofter dicit Do- 
donen, aperte Virgilii 9-v»sK^exnif recipit, quiEclogalX. v.n. 

Audieras & fama fiat ; fed carmina taruum 
Nofira volenti Lycida, tela inter Martia , quantum 
' Chaomas dicunt^ aquila veniente, columbas. 

ubi Servius : ^ Chaonias dicit Epiroticas; nam in Epiro dicL 
tur nemus fuiffe^ in quo refponfa dabant columbae : quod 
ideo fingitur , quia lingua Thejfala Peliades & columbae & 
vaticinatrices vocantur, Sed hac de re fupra quantum fatis 
p. c. Chaonia & Thefprotia fuere conterminae , Epiri regiones 
ambae« Hinc tropus apud Virgilium. 0. ' 
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Dindyma 

Virgilius Acn, L. IX. v. ^17. 

' O vere Phrygiae (neque enlm Phryges ) ite per attd 
Dindyma , uhi affuetis hiforem dat tibia caruum. 

Statius Theb. L. XII. v. 224. 

NoSte velut Phrygia cum lamentata refultant 
Dindyma , pinigm rapitur Simoentis ad amnem 
Dux vefana chori, - . - 
& ad hunc Lutatius ita : Sacra matris node Phrygibus co* 
IcbaMur in monte Dindymo^ in quibus fe Galli abfcindere 
confueverant. Quod genus /acrificii Jiri6iim Virgilius tetigit; 
Ite per alta Dindyma, cf* porro fcholiailes Apollon* Rhodii 
ad L. I. V. 98s- AwJ'f^i' 'It 0^^ Kv^Uh Upip rni *p£«5 lui 

TefTOf/o^iv&tf crifMfM-tt l\ ^ ^fvyU U^ rvf ©gj. HESSEt. 

Plinius L. V« C. } 2. Ultra infula , quam contimnti junxit Ale* 
xander y in qua oppidum Milefiorum Cy^icum, dntea vocita- 
tum Arconnefos & Dolionis & Dindymis, cujus a vertice 
mons Dindymus. Strabo L* XIL p. s^?. iV* ^« jiJ ^pas v^f~ 

i-ff)> rSv K.t>^eA«»» i Kv^'tXf). ORONOV. Ad diverfos Din- 
dytnds mantes fpedant loca ab HeiTelio & Gronovio pro- 
dw^ ; haec ad MyGcum , iila ad Phrygicum. Uterque au« 
tern magnae Dcum matri facer erat. De Myfiae Dindymo 
Strabo L. cit. p. siS* ubi Cyzicuni defcribit, haec adjicit: 

fifiT^og Tujf &fMf, it^vfub ruv *A^oya>vTa9. Ubi Cafaubonus na- 
tat , fMvo^vU dici '^p®- five uno cacumine conftare montera, 
ut fie refellat eorum fententiam , qui Dindymon ita appel- 
latum tradidere, quod in duo cacumina effet fciflbs , ut 
fcholiaftcs Apollonii quoque tradit. Vibio d^e Dindymo Phry- 
giae hie fermo. Quaeritur , majori an minori. Cellarius Nl 
O. A. L. 111. c. 4. quaevis montana atque colles, quibus 
Rhea colebatur, quorum per Phrygiam fuerunt plurima, 
Dindyma fuifTe in univerfum appellaca cenfet ^ proprie 
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men non ad majorem Fhryglam fpedtafle Dindyimim , fed 
ad eam Phrygiae partem , quae in Gallo - Graecia poftmo* 
dum cenfa fuit prope Pefiinuntem. Ptolemaeus At^tfMv moa- 
tis juga longe a Jrojanis finibus per Phrygiam in GallQ« 
Graeciam ufqne deducit. L. V* 9* 2. & 4. Nominis -origi* 
nem a gemino partu Auroiae dat Nonnus in DionyC L. 
XLVIII. V. 8SJ. 

Avofifimi Jytfi > c$n hovfcttp ecTto fCeu^MV 

Didymos montes praetcrea Ptolemaeus L VL c. 7. in Ara* 
bia felici recenfet & ex Hefiodo Strabo L. XIV. p. 647. 
in TheiTalia. Didymos autem eofdem cum Dindymis efTe 
montibus , ex eo patet , quod & in iftis Theiralicis Dindy* 
menes matris Deum templum ftrudum efTe aiTerit idem. 
Sunt & Didymae urbes & infulae , prifcis memorataa 
6f» Ortelius. 0« 

Eryx 

Servius ad Virgilii L. 'V. v. 759. Eryx mons Siciliae fiu 
pra Drepanum , uhi fidt templum Feneris Erycinae, HESS EL. 

Uodie & urbs & mons 5. Juliano dicatf, cujus & nonien 
geftant Dicitur & Trapani ab antiquo Drepano promonto* 
rio. Erycem Veneri fuifTe facrum , vcl ex ifto Horatii no- 
tum L. I. ode z. v. n. 

She tu mavis J Erycina ridens , 
Quam jocus circumvolat & Cupido^ 

Quern locum refpexic arctfex , cujus gemmam dat Gorlaeuf 
Dadtyliothecae P» IL n. 5)i« Templum ejus Deae & raon. 
(em, in quo ftructuni i^uit, defcribit Polybius L. I. c. 5^^ 

tti ^'ik-XAvtiL ' ^iyi^u h TfAftb vcXv hcupkp49 rifv xttrat rnt 2i, 
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rif xdpf/^qr rirtuclod. In nummo C* Confidii Nontani , quenl 
& inter confulares exhibet Vaillantius T. }. tab« 4s. putat 
Spanhemius, hinc Vcqcris Erycinac caput, myrto infigni. 
turn fpei^ari , . inde templum ipfius Siculum , in Tcrtice 
montis poGtum, quale defcribit Polybius* Urfinus contra 
ad id templum ejufdem Deae, nam cultum ejus adopta- 
runt Romani , quod prope portam Latinam Romae extitit , 
referendum perhibet. Secedit ab utroque Vaillantius & ae- 
des ejus in Capitolio pofitas^ quafque Q; Fabius Max. Di- 
ctator vorerat', fpedare fibi vidctur in numifmate. Pro- 
fpiciuntur enim monti impofitae & infra adfunt muri cum 
porta, qua ad Capitolium afcendebatur. Ad Siculum Ery- 
cinum templum ut redeam , de ejus audtore & fundatore 
non convenit inter veteres. Aeneam conditorem vulgo fa- 
ciunt Erycis , uterinum fratrem. Inter alios Virgilius Aen. 
L. V. V. 7s 9. de Aenea fie ; 

Turn vicina aftris Erycino in vertice fedes 
Fundatur Veruri Idaliae • - - 

plura dabit Cluverius Sic. ant. L. IL c. i« De hodierne 
ftatu montis confulendus Fazellus, qui Decad. L L. VII. c« ;• 
,, Mons hie folus fine alterius cujufquam montis confortio 
M perftans , maris fludibus , qua Itaiiam fpedat , adluitur , 
„ atque aldtudine , excepto Aetna & Nebrode , omneis Si- 
„ ciliae monteis fiiperat. - - - In ejus vertice planities eft ; 
„ ubi olim Veneris templum erat , & pauUo infra urbs 
„ ejufdem nominis adhuc eft - - - Steterat autem templum 
„ olim in ipfo monte; ubi arx eft hodie vafta & ingens 
,, & in rupe mire excelfa & praecipiti - - - - in qua nul- 
„ lum quidem facrae aedis veftigium in fuperficie adparet ; 
„ folum duntaxat arcis excayatum plureis & eos maximos 
y, fubter prodit lapides. Quin & foifores in diverfi colo* 
yt m lapillulis ^efTellatum inciderint pavimeatum, quod 
fi Et^cini templi monumentum efle non ambigimus. O. 

Erymaii- 
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Erymanthxis 

Scrvius ad Virgilium Aei>. L. VL V. 8^J> 

Fixtrtt ampcdefn cervam licet ^ aut Erymanthi 
Placarit Inemora & Lcmam trimefeeerit arcu. 
iErymanthus mans Arcadiac , uhi af€r firociffimus futt, 
^ Lutattus ad Stadi Theb. L» IV. V. 298. Erymarithus mons 
mJI & jHva^ eodtm fignata vocabuto^ in Arcadiae firubus con^ 
fiituta. ct & ad L. V, v. 66^. vid. & Seneca Here* fun 
V. 22^. HE^SEL. Ab Erymantho nomen qiioque habet 
Callifto a Junone in urfam verfa , quod fcilicet 

Urfa per incultos etrabat fqUallida monies, 
tit refert Ovidius faft. L. IL v. igi. Fufius ftbellam eo 
fpedantem enarrat idem metam. L. II. v. 422* feq. ubi v» 
499. jplvas Erymanthidas commemorat. Eidem Bootes L. L 
trift. eleg. IV* i. vocatur^ 

^ - •• cuflos Erymdnthidos Urfae. 
Prope montem Erymanthutn ftjit & urbs eo nomine , teftfe 
Paufania in Arcadicis c 24^ pollmodum didta Pliegia , item- 
que Pfophis . . . Praeterfluit porro earn Erymanthus fluvius, 
qui in Lampea monte habebat fontes fuos. At Lampea 
forfan pars Erymanthi montis erat , ut Paufanias addit. No- 
dffiraa fuiit ea, quae dc Etymanthio apro-ab Hercule, 
Euryfthei jufTu, confedo narrant antiqui^ O. 

Efquilinus . 

Varro de LL. L. IV. c. g^ Stifimdde regtenis Efquilinae 
4th EfquUiis, alii has fcripferunt ab excubiis regis di^as ; 
alii ab eog quod excultae d rege Tidlio ejjent, Huic origini 
magis concinunt luci vicini^ ^quod ibi lucus fagutalis & lucus 
Mephitis & lucus Junonis Lucinat , quorum angufii fines . « 
Efquiliae duo monies habiti « * • De Servio Tuliio v. Li- 
vitis L. I. c. 44. Pro Efquilino colle collis Efquiliarum vel » 
ut vetufti libri habent , Efquiliarius dicitur eidem c. 48* 
Nota & Efquilina porta « item, tribus inter totfikJH eo nomine 
didta. 0. ' X 
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Eridanus 

Cave > hunc articulum cxpunxeris. Inter ignota aliis Gto* 
graphis nomina, quae Dyrrachii viciniam refpiciunt, jam 
nonnuUa fat verofimili ratione a fufpicione erroris libera- 
vimus. V. Icanus^ Boreas, Eridanum hunc noftrum nemo 
novit ufquam. Habet tamen Ravennas anonymus L. V. c. 14* 
inter loca Durachio propinqua vel Illyricae orae civitatem 
Rider ^ cui aliqua eft cum Eridani montis, ad quern fiiit 
forfan appofita , nominis aiBnitas. Sed hoc non fat manife- 
ftum. Contra hodieque promontorium ^ quod a Dyrrachio 
fecundum eft verfus Boream , nomen habet Capo Rodoni. 
Hoc certe Eridano refpondere videtur. Eftque id eo mirum 
magis, quod ad pedes ejus montis in mare effluit amnis 
Icanus Vibii vel Ifamnus ^ quern eundem effe cum hodier- 
no Hifmo conjedavimus fupra pag. ij^^ D'Anvillii tabula 
primum ab Dyrrachio promontorium locat Nymphaeum, 
nunc Capo Palo ; tum fequitur Ululeus fiuvius , de quo pag. 
214, nunc y^rgenua; porro promontorium, cui in andqua 
tabula nullum nomen appidtum , at in recentiori id ipfum 
Capo Rodoru, quo Eridani nomen fervatum effe confido; 
modo id apud Vibium recte fit fcriptum« Quum enim hie 
folus fibi fit relidus , facile error quidam irrepfiffe putari 
potcft» Quid, fi nomen fuerit o\im Erodanus ve\ Erodonus vel 
fimile quoddam ? Poft id Capo Rodoni tandem fpedatur Ica^ 
nus fluvlus, de quo pag. 214. vel Jfamnus , hoAit Hifmo. O. 

Gargarus 

Homerus II. VIII. v, 47. de Jove 

cf. & XIV. V. 292. Ovidius epift. Heroid XVI. v, 107, 

Ardua proceris fpoliantur Gargara filvis , 
Jnnumerafque mihi longa dat Ida trabes^ 



Stneca Phoeri. v. 60%. 

Hinc grata Ccreri Gargara; & dives jfolum^ 
Quad Xanthus ambit nivibus I^eis tumens, 
ct Schoi. ad Homeri 1* c. Teiu. Vt t* ^i,% dx^JlieAct, t?$ 
*'iJ'»)?^ Aixtovy rd^otfov, OctXuKfn^ Lutatius ad Statii Theb^ 
L. i. V. 5^9» dicit Gargard diet quaji capitis caput \ Kcif,^ 
tmm Graect caput €ft. cf. Seirvius ad Virgilii Georg. L. L 
V. 105. HESSist. De tribus Idae cacurainibus accuratif- 
fim6 & copiofiffime egit Hemfterhufius ad Lueianum T, 1. 
SCHNEIDER. Hodieque Gafgara nomert bbtinet; 

Tribus iftis prompntoriis quartom addit Ifaac Tzetzes ad 
lycophronem; Oppidum quoque Gargard in Myfia ex 
Philea vctere fcriptore notat Macrobius , qui ex profefTo ib 
iyftrandum fibi fumfit Virgiiium , Georg. L, I. v. 102. 

- - tmIIo iantum fe Myfia cultu 
Ja6iai & ipfa fuos mirantur Gargara meffis^ 

Meminit iftius urbis quoque Mela L. L c. ig. iteni tabuU 
Theodofiana fegm. VIII. Ab'a praeter iftud oppida eodem 
nomine gavifa^docet Stephanus Byz. prope Lampfaeum, iteni 
in Epiro, dcmum in Italia. Troadis urbem n«A««7<*)y«;«>' 
Vocatam perhibet; Earn Aeolicam falutat Strabo t. XIIL 
p. 585. Caeterum & Gargarenfes in radicibus Caueafioruni 
hiontium habet idem L. XL p^ 564. & Gatgaridas Dionys 
fius perieg. v. 1144^ in India. O. 

Gaiirus 

Lutatius ad Statii Theb. L. Vllt. V. 944; 
Sic uimus vitifque duplex jaSiura colo/d 
Gaurano de mmite cadunt - :. ^ 
Gaiirus mons Campaniae ulmis vitibufque contextus^ HESSEL* 
,, Gaurus mons medio itinere inter Puteolos atqufe Lu- 
j^ crinum lacurti celfo vertice paulium a mari remotus eft. „ 
€f. Cluverius Ital. ant. L. IV. cap. 2. qui male ab aliis in 
Maflico pofitum difpiitat ad Lirim amnem & Siniteffatit 
bppidum , ejufque erroris fontem apud Liviura , Gieerorifenl 
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& Florum cffe pcrhibet. Vcrum fituih ex poctis maxime 
oftendit , in quibus Sidonius Apollin. in panegyr. v» 949- 
Et fe Lucrin^ qua vergu Gaurus in undas 

,& Lucanus L. II. v. 667. 

vtl fi convul/b Venice Gaurus 
Decidat in fundum penitus Jiagnantis Avemi, 
item Plinius L. XIV. c. 6^ certant AfaJ/ica aeque ex montt 
Gaurano , Puteolos Bajafque profpefiantia, JuL CacC Capac- 
cium in antiquit. Puteolanis ft audianius , c. 22. tres mon- 
tes in Campaniae finibus Gauri nomine appellantur, primus 
prope Mafficum & Minturnas ; hunc a Cicerone de lege 
agraria inteiligi tradit: alterum circa Nuceriam & Surren* 
turn, de quo Silius L. VIIL v. sn« 

llUc Nuceria & Gaurus navafibus apius. 
tertius vicinus Averno & Lucrino. Verum Cellarius N. O, 
. A* L. II. cap. 9, fedt. 4^ disjungere non vult^ Credit 
jy jugo montes ionge continuari & ftc maxime circa Aver- 
,, nuni 6<. Puteolos Gaurum dici , vidferum in imis , ut vel 
,, aliis locis,veI faltem in fummitate ,pinifer, aptus navali- 
„ bus fuerit. ,, In refutanda Capacii fententia mukus e(l 
Camillus Peregrinus in Campania feiice Diff. II. c. 17. ubi 
oftendit , non alium fuifle Gaurum montem , quam qui hodie> 
forfitan a Saracenorum nomine , monte Uarharo falutetur , 
cujus fitum quoque ipfe in tabula topographica prope Puteo- 
los indicat. Pugnat fimul acriter contra eos, qui Gaurum 
transtulerunt in MaiFicum* De fertilitate Gauri dubitarunt 
nonnulli ex eo, quod Juvenali Sat. IX. v. S7« Gaurus ina^ 
nis appellatur. Quod quidem ita interpretati funt , ut omni 
arbore fpoliatum dicerenc. Obftant , quae fupra ex Statio ad* 
duximus. Obftant, quae Plinius fcribit L. III. c. $« Hinc 
felix ilia Campania efi, Ab hoc Jinu incipiunt vitiferi colUs 
& temulentia nobilis Jucco, per omneis terras inclyto & fum* 
mum Liberi Patris cum Cerere certamen^ Hinc Setini 6f Cae-- 
ciibi obtenduntur agri. His junguntur Falemi ^ Caleni, dein 
confurgunt MaJJiciy Gaurani Surrentinique montes. Et Flo- 
rus L. 1. C. 1 6. Heic amifli vitibus montes , Gaurus , Faler^^ 
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nus , MaJJicus & pulcherrimus omnium Fefuvius, Itaquc iruu 
mm Gaurum appellacum putat Cam. Peregrinus, quod ca- 
vus eflet. „ Habet enim cavernam unam fatis patentem 
^, oculis & grundem, forma fimilliina ac veterum FuifTe 

„ amphicheatrorura obfervare eft. Profunditas ejus altitudi- 
„ nem ipfius montis aequat,, ipfaque caverna fuperne in 
„ planum aperitur agrum multorumque jugcrum, mirabili 
„ praedkum fertilitate, quern loci accolae vulgo appellant 

^,, Campiglioru^ Defcenfus in eam cavernam non dacur , niG per 
„ unum folummodo aditum , quern multo cum labore fuifle 
„ apertum quondam apparet. >, Denique nominis originem 
ft quis qiiaerat , ex Oriente petendam jubet D'Hancarville 
in pnef. ad rafa Etrufca mufei Hamiltonii T. I. p« 64. ex 
")^ fcilicet montem prlncipcm nuncupatum autumau 0. 

Helicon 

Propertius L. III. eleg. V» v. 19. 

Mc juvat in prima coluijfe Helicone juventa^ 
Mufarumquc choris implicuijfc manus. 
cf. & Eleg. III. V. 41. 

Aoniae ) Aonia eftBoeotia. Servius ad Virgilii eel. VI. v. 64/ 
Helicon mons eft Boeotiae , quae & Aonia dicitur. Idem ad 
Georg. L. IIL verf. 11. Aonio vertice) Boeotio. Eliconia 
(legito Aonia) ipfa eft Boeotia, in qua eft Elicon (^Helicon* 
legito) mons Mufis dicatus. & Philargyrius ; Aonio) Boto^ 
tia , quod ibi prind Aones fuerunt, Mufas ) Helicon mans eft 
Mufis dicatus. Caeterum poterat Vibius ita fcripfifTe y quem^ 
admodum fcripfit Porphyrion ad Horat. L. I. od. 12. verC 5, 
Helicon autem mons Boeotiae Mufis facer, HESSEL* Scri« 
piifle Vibium, Helicon autem mons Boeotiae Mufis facer ^ 
non mihi vero videtur fimile^ Nufquam enim per omnem 
libeUum fuum hac particula ad conjungendos articulos ud«. 
tur ; dein , undc fuum Aoniae Boeotiaeque hauferit , mani* 
feftum eft. Solet Servium , Lutatium , aliofquc Poctarum ex- 
planatores exfcribere. De Helicone jam aliquoties nobis di- 
<fhim. Fuit mons & fluvius eodem nomine. Fluvii mentio 
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ppud Paufaniam in Boeodcis cap. }o. 'Fi7 It fcilicet prop^ 
Diutn Pieriae Macedonum )^ ;t«&^$ 'EAiJMry £;^e^ s-ei^lm \^ 

^of,tv,KC¥%f, vitit, vfoi}^«/\i y* TO fivfMt ti^atn^iia^ r« «Vo t«v-: 
r4V ««rtf r?; y?« * ^<«AEnr«ir )"< fctixtrit i'v0 i^ s <Mo-i cc2^<» « 

xttTn^if ti B-tixArg-ctf y«u;ctV«$^. InGgneoi Boeotiae ttiontem 
alterum efTe Heliconem, alterum Cithaeronem, diferte Di- 
caearphus refert in ftatu Graeciae v. gj. 

' » » V J» » 

ETsfor KiB-Mptiv, • • - . 

Nomina fordtos a duobus fratribus in eos montes verfisi^ 
ElutJrchus^tradit de fluviis, in Ifmeno. Iftorum alterun^ 
Cichaeronem impietate Furiarum evafilTe claniniy quod is^ 
faevis antea moribus fuiiTet, patriPque caede manus poUuiC; 
fet & cum fratrem ex infidii^ daret praecipitem , cum ea 
ipfe decidifTipt; alterum Heiiconem ob humanitatem, qua 
dum viveret , fuiffet confpicqus , -Mufanim evafifle facra^ 
rium atque domicilium. Omnium opdme Heliconis memo- 
rabilia exponic Paufanias in Boeot. c. 29. ubi oftendit ^ 
primes in eo Mufis -ftcifle facra & eum confccrafle Ephi- 
alten & Otuai , qui & Afcram ad ejus radices condiderint 
Porro in Helicone, qua iter eft ad Mufarum lucum« fon« 
tem manafle Aganippen docet, de quo fupra pag. 21 & 
I18. iftum montem circumfundi Termeffo fluvio , velPer- 
meffo, ut & falutatur noftro pag. i^. cf. pag» 161. Dein 
fiatuas , quibus ornatus fucrit Helicon , recenfet : Euphemes , 
Lini , Mufarum , Apollinis & Mergurii de lyra inter fe ccrr 
tantium, Baqchi, Arionis Delphini infidentis, Heiiodi ci- 
tharam genibys fuftinentis, & fie porro, c. 31. lucum dcr 
fcribit & fupra lucum fontem Hippocrenen, cujus mentia 
fedta eft fupra pag. 21. & p. 23 1. Aoniam di<flam fiiiflc 
Boeotiae parten^ & trwsx^opt^iMi omnem Boeotiam, tcftatur 
codem libro Paufemas cap. 5. "Aw** b*<«*t/* (eu«i S'ajtsTv) 
yivti, ^ 6VK \7enXvlm up6fiiff»K Strabo quoque, qui & ipfc 
de Helicone videndus L. IX. pag. 409. Aones tenuiffe olim 
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Bocotiam fcrjbit L. c. p. 401. & L. VII. p. ;2i* fed Bar- 
baros fuiHe addit, non indigenas. Quicquid fic, Aonia 
baud raro pro Boeotia accepta> tefte Stephano Byz» iii 

Hyperborei 

Thraciae ) Simlerus Scythiac. In Sarmatia autctn vulgar! 
opinionc montes funt Hyperborei. Boccacius fic : [perborei 
monies funt Scythiae in AJiatico oceani littore fub ipfo cardinal* 
fidcrum , hyperborei di£ii eo, quod ultra eos flat Boreas^ 
HESSEL. Non eft, quod hunc locum mendi fufpicentuje 
dodli ; quod jamdudum geographorum principi Quverio ob* 
fervatum. Graecos enim iniitatus eft Vibius , qui Thraciatn 
faepe pro Scythia ufurparunt; Sceph^ Byzant S»vtf«w> s^y^ 
0p€CKtev, Moleftiam faepe do(^is haec confufio , non animad« 
verfa , peperit : unde & haeferunt interpretes in interpre- 
tatione Virgiliani loci, ubi Ama^ones Thre'icias appellate 
quern redte expofuit dodtiffimus Tanaquillus Faber, cuiSte* 
phani adfcripta verba accepta refero. Tu eum vide epift. 
L4 I. epift. ^i. & late Cluverii^m in Germania antiqua 2. 
capitc. Ita & alibi nofter Gelonos Thraciae populos perhibet, 
quos tamen conftat ede Scythiae: eadem nimirum ratione, 
4|ua hie Hypcrborcos in Thracia ftatuit. CLAUPiusu 

Haemus Imaus 

Vulgata Icdio ftare nequit. Illi emendandae Boccacius 
(kcem mihi praeferet. Legit enim in Vibio Emimodimnus Ibe" 
riae. Ego ita cenfeo : quum praecedat Haemus Thraciae, \l\uA 
Emimodimnus Iberiae natum ex Emimo» d. imaus Ibtriae^ 
ut Emimo, pertineat ad titulum praecedcntem . . . Nolti 
plura in Vibio fcripturae compendia inveniri : nofti quoque 
Haemimontem dici & Haemimontanos accolas. Nee videtur 
Imai montis clarilTimi mentionem nuUara feciffe Vibius* 
NuUam autem fecit , nifi hoc loco feciffe credatur. RELANp* 

Relando debes, mi leftor, quod puritati fuae reftitutus 
fit hie turbidus antea locus ; mihi, quod quisquilias non 
de novo appofuerim. O* X 4 
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. Haemus ) v. Schbh Theocriti ad Idyll. VII. v. ^4. ""Atf*^ 

cf^ 0>jb}}$ «T« rw "Aifcev t*v B«pf«v )^ 'Qe^<*«* Enarratof 

^ruqgUnus ad Horatii L. L od. 12. ▼. 6. Haemay monte 

Thraciae, HESSEL. Ut rcfert Pomp^ Mela L. 11. c 2,- 

Hatmus in tantum altimdinU obit, ut Euxinum & Adrian 

ex fummo vcrtice oftcndat. Thraciae adfcribit ipfe & rede 

(^utd'em. Male contra Servius ad Vifgilii Georg. L. 1. v. 492. 

adfcribit ThefTaliae. De mira niontis altitudine audiendi & 

'alii; Plinius L. IV. c. 11. & Solinus cap. is« fex millibu? 

arduum fcribunt. Hodie Eminth dag falutatur , item cadaiA. 

del mondo. Alia nomina dabit Ortelius. Ut Haemimons una 

voce diceretur a Vibia, id eo facilius accidere potuk, quod 

pofteriori aevo peculiaris provtnda ita eft appeHata ; unde 

& Haemimontam didi. v. S. Rufus in breviario cap. 9. qui 

inter fex Thraciae provincias Haemmomum recenfet. O* 

Imaus) .Tou Tii,vf0v. r) ri^ivreiAoit vocat "^iftm^p Strabo L» 
5CI. p. S19. »f 'iv^'^*? ivfttvlef, cf. & L. XV. p. 689. Ex 
guo repetiit Plinius L* VI. c. 17^ Euftathius ad Dionyfium ^ 
perieg. v. 717. r^S*.*«* rov T«vp«v t« "ifcecMv eflc perhibet. 
^arcianum Heracleotam fi confubs^ India ad feptentrionem 
definitur Imao monte, juxta fuperjacentes fibi Sogdianos 
& Sacos^ Scythiae ad Imaum ufque montem fubjacent: Mar« 
giana , Sogdiana , Sacia , tefte Agathemero L. II. c. 6. Is 
ergo Imaus Indicus , qui inde verfus feptentriones jugum 
fuum per Scythiam protcndit langiffime, quajn ea propter 
Ptolemaeus L. VI. cap! 14 & i?. in Scythiam intra & ex^ 
tra Imaum partitur. Jam hie omnis Imaus ab Iberia Pon-» 
tica procul diftat , neque ad Caucafum ullo modo pertinet* 
Habc**: tamen fimile quid Boccacius , cgjus verba haec : Ima^ 
lus (lege Imaus ^ orientale promontorium eft ah Emodis mo/i* 
tibus in mare oceanum fe tollens, Haufit haec ex Plinii L c. 
dein addit : Sonat quidem Imabus Jarica lingua tuvens : ex^ 
I tremus quidem Caucafus eft. Haec autem de falfo jjadtato 
Caucafo intelligenda funt, de quo fupra p. 504. Iberiae Pon^ 
ticae montem idem Boccacius ex corruptis noftris exemplis 
Eminiodimnum nuncupat. Quid ergo de Vibii loco ftatue- 
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wus? Dc Imao non eft quod dubitem. Ipfe Httcrarum, a 
quibus articuli incipiunt, ordo id fuadct. In Ibena Poru 
tica libri confendunt fcripti. Forfan erroris Vibiani fcatu- 
rigo in loco quodam Poetae vel fcholiaftae male intelledlo, 
Hunc qui oftcnderit, erit mihi Oedipus; ego Davus, 0. 

Ifmarus - 

Scrvius ad Virgilii Georg. L. II, v* j 7, 
• - - juvat Ifmara Baccho 
Conferere afqm oka magnum veftire Tabumum, 
Ifmara) montef Thra<;iae. ad Aen» X. JSI» Ifmara) cmtas, 
Thraciae a monu Jfmaro diSia* ad V* 139. Jfmare) moddt 
fiQmm eft proprium; nam Ifmarius appfUativum facit a monu 
Ifmara Thraciae^ idem ad eel. VI , jo* 

JVec taruitm Rhodopc miratur 6* Ifmarus Orphca, 
RhodQpe 6* Ifmarus^ montes Thraciae, in quibus Orpheui 
confuevcrat cantrt, HESSEL. Jam Homero memoratuc 

oppidum ejufdem nominis in Ciqonibus Odyff. I. 39* v, & 
Stephanus in"icr^*p(^. Ifmarish.z\x% Herodoto L. VII. v. 109. 
iaudatur, Maroneam inter &Strymam interjeiftus. De mon- 
te an urbe capienda Dionyfii periegetae verba ? Is v. 11 j. it^ 

Euftathius ad h^ 1. Boream Ifmarioura did tradit pro Thra^ 
cico , ab Ifmaro urbe Thraciae. Crediderim potius a mori* 
te noftro, de quo non cogitabat fchoUaftes. Habet & ur- 
bem Ismara in Armenia minore Ptolemaeus L, V. c» 7. 
fed ibi codex Palatinus legit Simara, 0, 

Ida 

Ida in Troadc ) v. Virgilius Aen. L. III. v, 5. L. IX. v. 
80. & Georg* L. IV. c. 40. 

Ida in Creta) v* Virgilius Aen. L. XII. v. 412. porro 
cf. Scholiaftes Hom. ad IL L. IL verf. 821. ''i^^O "o/>k» 
Tf «!<««. "Es-t h j$ «Tfp«6 "ih T?« Kfirn^. & ad L* IV* verf. 47 $• 

Xs 
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Scholiaftes Theocrid ad cdyll. I. verC 105. 'H h "lin «p(^ 

;if7b9-«cf «}r^ TV y^}} , i fitrJini * « «;r« rot; i^f7y l^ !^%i<rtiS-tu * 
#(^' v^I/qXv y«»p T<f i^ifdftif^ ^vyetreLf feoff tt ij'fnr * MiAsTrtf^ ^f 

*l^« 1^ opc^ Kpi!r«(« Scholiaftes ApoUonii Rhod. ad L. IIL 

VCrC I J 4. 'A/7ff « 'l^CMf) 'H T J T?< Kp«TU5, 5 tJ TtiiT^MeLi^ 

Servius ad Virgilium Aen. L« V. verC 449* Ida in magha^ 
Modo non Cr€tae , fed Phrygiae propter pinos, ad L. HI. v. 6, 
Phrypae Idat ) Ad difcretionem Cretenfis^ ad L. IX. verf. gOi, 

Phrygia'formabat in Ida, 
Id ejl s firman cogitahat : non enim in Ida , fed apud Antar^ 
drum fa^ funt. Et bene , Phrygia in Ida , quia & in Cretan 
efi alia Ida , ut ; Mons Idaeus ubi & gentis (unabula nofirae^ 
& ad Georg. L. IV, verC 41. 

Et vifco & Phrygiae fervant pice lentius Idae, 
Ordo efij fervant gluten^ quod eft lentius & vifco & Phry^ 
giae Idae pice. 

in Creta) Scholiaftes Dionyfii ad orh* defcript. v, ^00, 

'Eyyt)$ Yb ivriii n xifAitA KptjTjj , t» fAtyt^Xu Aw$ jJ rfc^oi » 
\^il VTTO roii% KetX^txofAoii ^fivA iKfivv \ii B-ai»ifta-»^ HESSEL. 

Ad Warn Troadis fpedat 

Judicium Paridis fpretaeque injuria firmac » 
quam gemmae, nummi, anaglypha, pidturae veterum cer« 
tatim exprimunt Ab Ida Idaea mater , cui fumma montis 
iftius juga erant dicata. v. Strabo L. X. ?♦ 47}. Inde & 
Hercules Idaeus , Olympicorum audlor , tefte eodem L. VIII. 
p. 5SS- Qj^^ ^^ caufla Dacftyli Idaei five Curetes vocati^ 
docebit idem L» X. p. c. UoXvmlMcep, fontibus multis fca^ 
tentem , dixere veteres; lationem pandit Geographus lauda- 
tus L, XIII. V. 6q2. De tribus quatuorvc jugis Idae hujus 
dictum eft paulio ante. v. Gargara, Quae Idae Troadis tri- 
t)uit Strabo, ea Paufanias ex parte adfcribit Cretenfi , inde ipfi 
IHercules Idaeus , inde Idaei Dadlyli , qui & Curetes. cf. & 
Diodorus Sic. L V. c. 64. Uterque mons mira alcitudiiic 
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iHt confpicuus. Siquidcm Ida Troa4is caeteros ad Hellefpon? 
turn fitos exfuperat , ut Diodorus tradit L. XVI. c« 7. Ida 
Cretae omnium ejus infulae montium eft altiflimus , teftp 
Strabone L. X. p. 475. ^ judicio Paridis verbum yt ad-- 
dam 4 in fpecu , quae in media yifitur Ida , id fadum r&i. 
fert Diodorus ; mpnumenta in dorfp ejus fedentem judicem 
ftantefque coram ipfo Deas exhibent. Quo nomine hodio 
yeniat Ida Troadis , non mihi conftat , Cretenfem PJilpriti 
yocari tradit Bellonius. In tabulis 6^ \iQQ & antiquum ob- 
tinere nomen yideo. 0» . 

Lycaeus 

LUeus) editip Flor. & Tolof. Legcndum Lycaeus; eten^ 
AvKM^ Graece. y. Barthium ad Claudianum de IV. Conful^ 
lionbrii y. 467. yidendus quoque Seryius ad Virgiiii eel, 
X. y. i^. Maenalus autem 6* Lycaeus montes ArQadiae fitm^ 
ad Georg. L* III. yerf. ^4. fumma Lycaei) Montis jircadiae^ 
& ad L. I. yerC |6« faltufque Lycaei) Montis Arcadiae^ 
Lutatius ad Statii Theh. L. VII. yerC 80. Maenala) Maena^ 
lus & Lycaeus monies Arcadiae amoenijjimu 

Pan ) Servius ad Georg. L* III. yerf. 3. JUvae amnefque 
Lycaeiy Kjtr «|«;t;»»F montem Arcadiae pofuif ; vel quia peco'^ 
to/a , vel quia Pan illic eft rufticum numen. & ad Aen. L, 
VIII. verf. 544^ Cui (Pani) etiam mons Lycaeus in Arcadi4i 
fft confecratus, HESSEL. Strabo L. VIII. p. 588« T^fMrof 

^f . . . }^ TO r«v AvKa46V A<o( hpdy »»lct to Avtuuov 0p(^.. 
& paqllo poft 2 ''Opjj ViTTtqitivn 9rp«« t»j Kv^u'irji ^•Xon ig Avxmi^i^ 

)g M«Mv«A(^ y^ TO Wobf&i¥M9 KAXcvuivw^ In Lycaco fontes funi 
fluminis Nedae, tefte eodem U c. p» 548. Nt/y^ ^um «vv tJ 

TeA^vXitt *po$ rnv lAt<re-mm oe/to¥ ff^ to T?t nIJ'*^ piv^** AoS- 
fifof U Tov AvKoiov mIw ^AfM^ifMti 'cfovq, i» *iry^ii {» «»- 
Affn^Oi TiMve-ctv TOF Ai» fcv6iviletf *^Vtcb¥ vlist^m X'*€A^* ^f* & 

Paufanias L. IV. c. iq^ Patet hinc ratio , ob quam Lycaeo 
joyi id nomen datum , gurque in eo monte terapium habue- 
rit. De quo addendus etiam Plinius, qui L, tV. g. 6, iic : 
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Montis in Arcadia , Pholot cum oppido : item Cyttcne ; Ly* 
caeus, in quo Jovis Lycaei deluhrum^ Paufanias quoque ex 
Arcadum fententia Jovem non in Creta infula, fed in agro 
quodam Lycaei , diAo Cretto , ed^^tum refert. v. L. VIII. 
c. ^8* Lycaeum d** rSv Avti^v, a iupis> quos firequentes 
fiiis alebat in latebris , efle di<flum ^ non eft dubium. Indo- 
lem montis aliquo modo declaratOvidius, ubiMetam. L. L 

Macnala tranficram , latebris horrenda ferarum 
Et cum Cylleno gelidi pineta Lycaei, 
De cultu Panis v. Paufanias I. c. & audiendus Virgiltus 

Georg. L. I- v* i6. 

Ipfe nemus linquens patrium faltufque Lycaei , 
Pan ovium cufios , tua Jt tibi Maenela curae, 

Lycaeus quoque Faunus dicitur Ovidio faft. L. II. v. 424* 
Quid vetat Arcadico diHgs a monte Lupercos? 
Faunus in Arcadia templa Lycaeus habet, 

Caeterum Latini quoque Lyceum fcribebant ex Graeco aJ. 

K8*®-, Hodic Alifena dici » refert Briecius in Parallel. P. IL 

p. 43). Olim diverfa habuit nomina, telle Paufania 1. c« 

ru¥ ^A^icilm xcfv^it. Idem totam regionem adjacentem Ly* 
caeatem agrum «•»!»' Avnxninv )cv^m vocatatn efle perhibet 
!♦ c. cap. 50. Eft & Lycaea urbs Arcadiae Stephano. Zy- 
ceum^ Gyranafium, dodrina Peripatetici clarura, abfquc 
diphthongo pingi folet; vocatur & Lyceium AvxjJvm, tefte 
Stephano* Is peripatus prope 'Athenas fuit, nomen a Jove 
I^yceo fortitus , uti docec Lucianus de gymnafiis. 0. 

Libethris 

V. Virgilius Eel. VII. v. 21* & ad eum Servius. Dein Pli- 
nius L. IV. c, 9. Strabo L. X» p. 471. Mela L. IL c. 5* 
& Solinus c. 14- GRONOV. De fonte & monte Libethro 
adum pag. 2 ; i feq. Heic reftat inquirendum in illud , cur 
Aetoliae Libethridem montem adfcribat Vibius , quern fequitur 
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quoque Boccac!us« Theflalica vcl Thracica Libethra item* 
que Boeotica oftendimus fuo loco ; in Aetolia nemo ponit 
For{an librarii error totus eft , Bototiac Aetoliam fubftituen* 
tis. Fitque id eo magis verofimile , quod fupra Libtthron 
fonttm Boeotuu recenfeat nofter^ O. 

Maenalus 

Scholiaftcs Theocriti ad Edyll I. v* 124. }Aa4vAX*f 'ip^ 

*Afiut^iA<i el^6 MfiUviAU rS Avxeio¥(^ ^S *Eff^S* ScholiaftcS Pin- 

dari ad Olymp. od. 9. verC 88* m*<w*ao ^t e^(^ ^A^Kct^tu^ 
i^ TToXii. Scholiaftes ApoUonii Rhod. ad L. I. verC i68« 

i TTeclif AvKtUif.& ad verf. 770. M^im?^^ h of (^ 'ap«*^*** » 

«» •* « *A'(3f>>etfrti h^yiv, «to Madtx/^ig rev AfxM^^ > ui ^ntrtw 

'E».eirtK(^, Scrvius ad Virgilii Georg. L. I. verf. 17. Maenala 
auum mons Arcadiae ^Hus »-^o r^v fcvixm, id efi ^ ah ovU 
bus ^ quibus plenus eft, ad ecl« VIIL verf. 2i. Incipe Mat* 
nalios ) Arcadicos ^ nam Maenalus mons eft Arcadiae^ Lu* 
tatius ad Statii Theb. L. IV. verC 28 S* -Maenala: Parthe* 
nium) Mons & nemus Arcadiae^ ad L* VI. verf. 603* Maem 
nalius) Parthenopams Areas, quia Maenalus mons eft Arca^ 
diae. & ad £• VII. verf. 80. Maenala ) Maenalus & Lycaeus 
montes Arcadiae amoenijftmi. Ceterum Maenalius puto mons. 
Menalius edit. FlorenL & Tolos« Maenalius fcriptum effe 
oportetj nam Graece Meuvixi^. Ipfe autem mons audit 
Maenalus , ut eft in MS. Rev, minus vero rede Menalus , 
ut eft in Heinf. coilat. ^VoVp* Gud. 

Tegea ) Nimirum regione , uti credibile eft. Sin autem 
*5r« rni T8yi«Ti^(^ remotior aiiquanto fuerit Maenalus , an« 
fam Vibio dedilTe ad errandum videri poteft Virgilius Georg. 
L. I. yerC 16. 

Ipfe nemus Hnquens patrium faliufque Lycaei 
Pan ovium cuftos , tua ft tibi Maenala curae , 
Adfisy Tegeaee, favens^ 
Tegaea edit. Florenc. & Tq1os« hessel. In conftituen. 
do hoc arciculo humani quid pafTus fum. Nefcio qui fadtumy 
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ut truncatus prodiret. Ita fe habet & in edids & in fcriptirt 
MdauUus Areolae in Tegta. De Maenaio ipfo irrepfere muk 
ta in cum locum, quo de tycaeo item quo de Cyllene 
sAum; uterque enim Arcadiae fiiic. In univerfum haec omnis 
regio mondbus confita fuit^ telle Strabone L. VIII. p; ^884 
ubi inter illos recenfet & Maenalum. Cognominem urbeni 
intercidifie ante fua tempera fcribit. Tegeam contra medio^ 
criter fubfiftere. Hujus frequentiflime meminere Polybius & 
Livius. Ab ipfo Vibio adfutum id in Tegea nullus equidem 
dubico. Ratio ab HefTelio detedta rem fat claram reddit. 
]Nec eft ovum ovo , quam hie error Vibianus Vibianis er^ 
roribuis aliis, fimilius* Ab eo peccato fibi cavit BoccaciuSi 
fed in aiiud ddicuium prorfus cum Servio ruit. Ita ille : Me* 
fudus Arcadiat mons eft excel/us ; fie diSbu ab ovibus , qua- 
fun pUnus eft^ Nam mela Graect Latine avis. Eodem jure 
cum audtore breviloqui diabolum derivares ex dia^ duOi 
ut yult) & bolus. O. % 

Maificus 

Cruquianus enarrator Horadi ad L. I. oden I. y» 194 

Efl fu nee veteris pocula Majfici 
Nee partem Jolido demere de die 
Spe/TUt • - • • 

ita : MaJJicus mons eft Campaniae , ubi optimd vina nafcuntuh 
ct & Servius ad Virgilii Georg. L. III. verH 926. Atquinori 
Majfica Bacchi Munera ) Vina pretiofa a Majfico monte Cam* 
pamae. ad Aen. L. VII. verf. 72^. rapit populos) Raptini 
uddueit. Edam Campaniae loca eommemorat. Nam MaJJieus 
mons eft v'uibus plenus, Maffica autem dixit j ut Maenalas, 
& ad Georg. L. II. verC 143. MaJJicus humor) VinumCam-^^ 
panum a Majjieo monte Campaniae*, 

Falemo) nempe agro, hessel* Judice Cam. Fere« 

gdno de Campania felice L. II. c. ^^ prudenter hie locu« 

' tus eft Vibius , dum montem MaiFicum in agro locat Falemo. 

Minus rede alii , in his Florus , loco quem fupra retulimus 
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in Gattfd^ Mafilcum & Falernum duos habent niontes dU 
verfoSi licet contiguos. Verum tamen eft^fequiori tempore 
promifcue eundem mOntem &Iutatum efle & Mafficum dc 
Falernum. Mardalis aperte Falernum montem nominat L^ 
XII. cp. 574 

Nee in falemo monte major autumnus^ 
Fhilargyrius etiam ad Virgilium Georg. L» II. ▼• 14}* 

^ * ». Bacchi Majjicus humor 
fic : V'mum a montibus Falerrds , qui Majpci dicuntur^ Agef 
ille Falernus olim fuerat Aufonum & Auruncorum , poftest 
Campaniae attributus, qua de re conferendus Cam. Pere* 
grinus 1. c. Ad extremum montis Maffici verfus mare ex« 
curfum SinuefTa fita fuit. v. Livius L. XXII. c. 14. cF. Qu^ 
verius Ital. ant. L. IV. c. 5. Unde & Martialis L. XIIL ep. iii« 

De Sinueffanis venerunt MaJJka praelis, 

Intelligitur hinc , quantum abludant a redo tramite , qui 
non fatis a Gauro diftinguunt iflum , quod quidem accidit 
Fl. Blondo in Italia illuftrata , ubi haec : «, Mons vero , 
)* praedido Lids oftio in Campaniae initio proximior , varias 
), & fama celebres habet nominationes ; qui alicul^ Gau- 
)9 rus > alicubi Maflicus &c. Atque idem ex ipfo repetiere 
alii. Gaurum fuifle ad Futeulos & Cumas ex iis conftat, 
quae fupra docuimus; MafTicus a SinuefTa incipic & dorfum 
fuum ad feptentriones protendit & ortum folis. £x iita di« 
ftantia montium intelligimus verba Statii L* IV. fiiv. carm« 
]« V. 63. ubi de nova via a Domitiano ftrata verba facie: 

j4tqu€ echo, fimul bine & indefiailam^ 
~Gauro Majp,cus uvifer renuttit^ 

Porro Gaurus hodie vocatur il monte Barbara j Maflicus , 
il monte Marfo vel Marfico , & promontQriuni id , de quo 
diximus , quod ad SinueiTam excurrebat in mare , il monte 
di t>ragone vel Rocca di Mondragone, fpedanturque , teile 
Cluverio, SinuelTae rudera fub undis marinis ad ipfum ca- 
ftellum montis Draconis. Neque vinum , quod ibi nafccba- 
tur olim, hodie defecifle putandum eit. Ben. Falcom'ui ^ 
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citatus Ortelio , id vinum hodie Maffacano did refert. No*^ 
bilem vel nunc fuo vino Madicum montem eiTe, idquc 
falutari MufcatcUam ab accolis , tradit Harduinus ad Plinium 
L. III. c. 5. Quid ergo de Brydonii narratione fenticmus ? 
qui in itinere Sicuio ep. i. Maflicum montem hodie Batm 
baro dici fcribit , & barbariei , Felicia ifta » quibus Horatius 
Mafficum ac Falernum vina praedicabat , tempora infecutae 
nianifeftum exhibere documentum tradit. Ubi enim plenis 
olim tumebat uva racemis , ibi hodie fteriles faitus videri , 
in quibus hyftrices venentur accolae. Profe(fto Brydonius 
Gaurum accepit pro Maffico & intempeftivos gemitus ciet. 
]ln'terim & ex Plinio videri poflet Maflicum vinum ex Gauro 
inonte repetitum. Siquidem L. XIV. c. d. Certant Maffica 
( vina) aeque , ix mantt Gauro Puuolos Eaiafque profpe&anf 
tia. Verum redke Harduinus interpretatur ifta fie : ,> vina 
„ e monte Maffico in Gauranum translatis vitibus exprcfla. „ 
Yicum Majficen ad Euphraten fitum memorat idem Hift- 
Nat. doctor L. V. c. 2,6. 0. 

Marpeffos 

Servius ad Virgilii Aen. L. VI. v. 47'* 

Quamfi dura fiUx aut fttt Marpcfia iauus^ 
Parium lapidem dic'u ; Marpefos tnim mons eft Pariae infula€i, 
-Bochartum vide Chan. L. I. c* 14. pag. 4134 hessel« 

Vulgo apud Virgilium & Servium fimplici elemenco fcri* 
bitur nomen; in Vibii codicibus duplici. Sic & Stephknuc 

mtKir^f Mctf7rio-in(^^ Contra Boccacius : Marpefo nums tft 
Faros infidat marmorum candore confpicuum. Marmor alias 
fimpliciter Parium audiit , de quo Piinius L XXX VI. c. ^. 
Candido marmore uji funt i Paro infula, quern lapidem coe^, 
pere lychniten adpellare^ Notum eft> ex Pario lapide yer- 
multas veterum ftacuas celebrari apud Plinium & Paufaniam^ 
Poetae quoque vel ipfam Paron exinde marmoream^ imo 
niveam^ vocant» cf» Cellarius L 111. c. ). Fuit & Marpedbs 

urbs 



urbs Troadis , cujas Paufanias L* X.- c. X2. meminit* Inde 
Sibyllae Erythraeae repetendum cognomen Marpejpae^ quo 
Utitur TibuUus L. U. ckg. V. v.. 6 7* 

Qideqtdd Amalihca^ quicquid MarpeJJia dixiu \ 

BochaftuS Marpeffum ex ^Jf^ -^yo ^^^^ ( P^o medraty httfit^ 
%^z& cavtmam e^trj/^DnAr didum exifiimat 0% 

Monoecus 

tUyriite) (bribe tipiriat. Lucaniis L I. y.* 40^4 , 

Qua^ue fuh HeraUeo faCrdtur nomltu portBs^ 

Ui^et rupt cava ptlagus : rum C0nU in iUmm .. , 

Jus hdhct dut Ztphyrus : folus fua iinofa iwiat > 

CirClus & tuta prohihet fiatione MonoicL r 

tbipe cava,') id eft, monte MonoeCo. Mifor, dotftifliitoum' 
Grbtiutii fiipponere aufiirh pro Monotcl^ morari GROKOV.* 

tniiuit monteni prdpe portum Monoeci H'efculis, cujus" 
homen hodie Monaco ^ aucftor Pharfaliaic ; afcem ibidem low^ 
6at Virgiliuis U VI. v^ 8io* 

Aggerihus focer Alp'mis atqUe arce Monoeci 

Defcendens - ^ - - \ 

ubi SerVius t De Liguria , uH eft pottus Monoedl tittcidhi 
i)iSius aiiteffi 'fdmK(^ * W quod pulfis omnibus illlc fotus haX 
hitavit\ vil qUod in ejus templo hUhquam dliqttti tyeorUm fii 
mul colitur , ficut in Jovis ^ Minerva & Juno ^ in f^enier'u % 
Cttpid6. ' Sbfficere haec credo, tit intelligamus^ Mbndecud 
fuum ex {ftis Poetis derumfifle Vibium « & in defer ibando 
dein ex Ligufidt ortum Dlytide , ex mera dfcitancia. St ctit 
tamefi aliquis mente haereat fcrupulus, is dubitandi c^iurant 
ex ed deftimere poterit , quod vdria , minus trita* atiis $ fluvi&r 
rum & montium Illyridis nomina fervet Sequefter,* quaenon 
prorfiis vana efTe vidimus ^ in hifi Etidani , Boreat, Turn pro- 
vocabit ad Boccacium » peties quern fie legitut \ Monoeni 
mom ift Illyriae^ 0« 
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Maxteria 

Articulctm iftum, immedicabili forfiin vulnere fauciom, 
Simlerus ignorat» fn fcripds legi libris, fed diverfitate qua- 
^aln in prima voce confpicuum , videbis pag« }o. Bocca- 
cius ita: MaxtonA mons cfl Hifpaidae juxta oppidum Aitrmac. 
Ne autem intentatum locum praetermittamus , ftatim in re- 
gione dicemus errorem latere poiS; , fiquidem monds nomen 
alibi deprehendere liceat« Maxtras popdlum Hyrcaniae nar- 
rat Ptolemaeus L. VI. 0. 9. cujus terra Maxera rigata fit 
fluvio. Hujus praeterea mejiunere & Plinius ex, emendadone 
Harduini L. VI. c i6« & Ammianus Marcellinus L. XXIIL 
c. 2s. Jam memoes in iftis maxime orbis terrarum plagis 
videre amnibus cognomines , nihil eft, quod cuiquam mi- 
xum poffit accidere» Itaque forfau Maxera erit mpns , quern 
ullibi repererit Vibius. Turn ergo pro Hifpamae legeres re- 
<tius Hyrcaniae , facileque concederes , fcribas regioni mi- 
iius fibi notae nodorem fubltituifle. Faverec & illud , quod 
Ptolemaeo ibidem memoretur urbs Maufona. Unde prodiret 
tandem in Vibiana mondum ferie : 

Maxera juxta oppidum Maufonae Hyrcaniae, 

Lepide. prgfedo > confpirarent omnia; modo nomen illud 
inonds occurreret ufquam. Verum cogitabis , multa fcripto- 
rum. volpmina penifTe; unde non licet prorfus ex iis quae 
fuperfunt de fimilibus judicare. Interim conjedurae non ni- 
mis me inhaerere meae , fponte profiteor. Forfan proba- 
biliora dabit alius. Si quis in Hifpania morari malit , Aurom 
nae Ipco Aufonam ponet , quo nomine fequiori aevo madla- 
tum eft oppidum Aufetanorum , Ptolemaeo L. IL c* 6. 
Aufum , alias ^i^oque Aufa , vocicatum. Aurona enim ve- 
teribus plane ignota; neque quifquam hie mons occiarrit, 
plures autem recenfet Ptolemaeus, cujus nomen adnomea 
Maxseriae ullo modo accedat. 0« 
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Mefulus 

Cdmpofdat') Vtfulus autem mons efi Llguriae juxtaAlpes^ 
teftc Servio ad Virgitii Aen, L. X. v. 708. Hunc vero 
poetae interprctcm (fi ipfius iftud interprctamentum fit, 
nam multa Servii & Donati & id genus dodlorum ^svh^ 
vriy^ob jam pridcm videntur meritiffimo) vel nonnihil 
mendofum efle ad Georg. L. IL v. 224. vel ibidem lapfum 
effe per errorem, quern nonmmquam creat nominum haud 
bene diflindta fimilitudo ; prapter c^sros adnotavit Pierius 
ac de la Cerda ad Virg. loc. Brvthraeus ind. in Virg, Ft* 
ftvo jugo , Merula cofinograph* Fart. II. L I V« cap. ^. 
pag« S24* Quid? fi fcripferit ita Servius; Fefulus (non Fe* 
fevus) mons eft Liguriae fub Alpibus pofitus ; nam Campanuu 
Vcfuvms dicitur^ pro quo mtdtl Fefevum effi pofium volunt. 
ut ille videlicet prius^ne quis forte indodior animi falfus 
cffct, Vefulumque & Vefuvium eundem effe putaret, ubi- 
nam fit Vefulus terrarum, definiverit; deinde abeo Vefu- 
vium difcreverit, ficut placuit multis , nominatum hie Ve. 
fevum: nonne minus vidofe fe habeant iftaec dida Servia- 
na ? Equidem credere poffum vix talem virum , licet non- 
nuUis vifus fit interdum vel potius nimium' faepe dormita. 
viffe, tarn infcienter confiidifie Vefulum cum" Vefcvo, unum- 
que & alterum nefciviffe internofcere ex tanto , ne plura 
dicam , intervallo locorum atque etiam ex tanta varietate fo« 
norum. hessel* An Icgendum Vefvius ? Martialis L. IV. 
cpigr. 43. 

Hk eft pampineis virldis modo Fefvius U/nbris» 

GRONOV* 

Tnrpiter habitus eft hi^ loeusv Vefulus & ^y^«^ montes 
font diverfiflimi; ille Liguriae;. hie Campaniae. Vefulus 
monsy fuperantifpnms inter juga Alpium^ gremio fuo fimdh 
Padum , in Ligurum finikus , tefte Solino cap. 8* <)ui ifta fcm 
petit ex Plinio L. III. c 16. Duo ftumina de hoc Vefulo 
nafci , Rhodanum & Padum , fcribit Servius 1. c. Aft felfum 
hunc effe ex verbis Appiani male intelle^ , docet Cluve- 
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rius It ant. L. I. c. )2. Hodieque prifd nominis adfuni 
veftigia; dicitur quip^e monte Vefo vel Vifo* Dc Vcfevo,{\\A 
& Vejhlus & Bifbius & Beb'uu , vulgo Vefuvius , didtum eft 
fupra pag. 901. Jam> ut haec funt indubia & ceita, ita 
prorfus videntur fiditia, quae de MefuloSi Maevio \e\ Alae^ 
ulo praedicat Vibius. Vera fi eflent ifta nomina, ita legen- 
dum putarem apud noftrum: 

Mefidus^ qui & Vefidus Liguria^. 
Maevius ^ qui & Vcfevus, Campaniae. 

Yerum per errorem intruia putaverim ; ex Boccacii opere 
quoque prorfus exulant. O. 

Niphates 

V. Barthius ad Ciaudiani paneg. in IV« Conf.- Honorii v. 
106. & de Raptu Prof. X. IIL v. 263. Porphyrlon ad Ho* 
radum L. If. od. 9. v. 20. Niphates Amuniae mons efi^ 
Acron & enarrator Cruquianus: PUriquc putant Armadac 
mantcm^ 

in Pirpdc) baud fat bene. HESSEL. Niphates ad ca* 

tenam montium Gordlenaepertinnit, ad aufirum Armeniae 

fitorum ; cam reliquis iitum jungebat mons Maiius , qui , ubi 

cervicem attoilit altius, Niphates eit didiis, ixn% i^tu^tJod 

vAicf 3^ KAxiira* iitq)tlTn(, tum adhaerebat ad Zagrum , qui 

Babyloniam leparabat a Media, v. Strabo L. XI. p. 527* 

Perperam proinde pars ejus Niphatis a Vibio in Perfia loca- 

tur , a qua longiffime abeit S. CROix. Errata ipGus Vi. 

bii ab errads librariorum hominum probe diilinguere par eft. 

Illud ego fads certum efle arbicror, apud Sequeftrem olim 

ledum , Niphates Armeniae, UiAle & Boccactus : Niphates 

Amumae mons eji, Dein , quum -quis adleviflet margini, in^ 

Perfia, hoc ipfi articulo poftea eft adfutum. Caeterum Ni<- 

phates, quem Uvu^tlin* dicit Ptolemaeus L. V. c. i|. is 

xnpns eft , ex quo Tigris oritur. Strabo L. c. p. ^29* * ^"^ 

yc*^ 9 «»9r« rii xATA r«y N<^«r}}v o(f«»7$ op/uv^fW. Niphads llO- 

men nivis immanem congeriem , qua tedus mons , innuit \ 
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fimilc eft Caucafi etymon ^ tefte Plinio L. VI. c. 17. fiqui- 
dem Groucafum Scytharum lingua nive candidum defignat. 0« 

Neritos ' 

Scholiaftes Horn, ad 11. L 11. v. 6; 2. 

jaie^oi) "OfiC^ 'i6elKii<:. Serviu9 ad Virgilii Acn. L. IIL v.2*ju 

Dulicbiumquc y Same^ue & Neritos ardiui faxis, 
Neritos) mons Ithacae, h^SS{:l. De Nerito fufe (atit 

Strabo agit L. X. p. 4$4.« ubi oftendit, Ithacae monteia 
Homero did Neriton difertis verbis QdyflJ .L. h y. »i. 

Addit, malequibufdam vifum , fcribendum ttCe Nericum pro 
Nerito ; illud enim oppidum efle- in bra Epiri, hunc montetn 
Ithacae. Ab Homero & Strabone , quibufcum fecit Plinius,, 
L. IV. c. 12. fccedunt alii , Neriton infulam * ftatnentes. 
Ita capienda efle ipfius Virgilii verba , mox relata , mihi ad« 
modum fit verofimile. A^erte Mela diftinguit ab Ithaca ini 
fulam Nenton L. II. c. 7. In Jonio^ Prote, ffyria\ Cepkale^ 
nia^ Neritos 9 Same^ Zacynthos , Dultchium , 6* inter non 
ignohiles^ UlyJJis nomine Ithaca maxime illujtris,- Hanc Ne- 
riciam dicit Dionyfms pet v. 49 s • • 

quern ad locum non video , quo jure Euftathius N^riciac 
nomcn Ithacae tributum fcribat a Nerico oppido Epiri , quod 
alias Leucas fit didtum. Cur non potius , apud Dionyfium 
pro ^ne^fciM fccibendum cenfeamus ^neAtm ? Neritpm mon- 
tem, ut ad hunc redeam, Nerium quoque Homero falutatum 
ex quorundam fententia, Strabo commemorat 1. c. Demum 
oppidum quoque Neritum Calabfiae in Salentiqis notatut 
Ptolemaeo L- HI. c, i. Id Neretum in Tabula, ThcodofiifiS: 
Ravennati anonymo vocatur, hodie Nerdo vel Nardo, 0, 
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Nyfa 

▼. Properdus L III. cleg. XV. ▼. 21. Servius ad IHigilu 
Aen« L. VI- v* 806. JV^/k ^r vtrtice) Mom efi hdhu, dt 
quo UquUMT, Cctemm efi & Nyfa civ'uas , in qua liher co- 
luur ; unde Nyfaeus diibu efi^ Euftathius ad DionyC orb. 

'if^/« ' xrwfiot A*^fvoTs , )^ 0p^ ttvToii M«p^« HESSEL. Ny- 

iam Indiae montem fbifle, adtnodum abfimile vero mihi 
yidetur; plerique auftores Meron montem in ea legione, 
non Nyfam memoranc. Plura ea de re attali in opere« cui 
titulom fed : Examcn critique its hifioriens {AUxandre le 
frond, p. 24.1. Unum notaifis hie fuftcerit, antiqiiiflimum 
fcrjptonim Homerum effe, qui Nyfae meminerit, quam in 
Graecia point. 'Aivvtut rt l^^^zv^ Iliad* II. enum. nay. y. i s* 
s. CROIX. Ifia Homeri NUTa ad Boeodam fpedat. Nyfas 
urbes decern recenfet Stephanus Byz.. in quibus hie maxime 
nobis notandae funt AraUca atque Indica,. Bacchi fiibulis 
podflimum illp/tre9* Montium Nyiarupi^ nuQ^eros iftum fu« 
perat^ Utfyc^iQ.teile in Lexico. Quindedm numerat; in 
lis quoque. lodicum. Ex yulgadori fentenda Nyfae urbi In* 
diae , cujus fitum fruilra definiri docet doftiffimu& & ami- 
ciffimus Si Croix , adjedtus moat Merus falutabatur. Hujus 
nomen autem quod apud Graecos fignificadonem fcmoris 
quoque habebat , inde fabulandi egregia fubnata occafio. 
Pomp. Mela L. III. c. 7. Urbium ♦ . Nyfa efi clarijpma & 
maxima J montium meros , Jovi facer, Famam tunc praecipuam 
haberu , quod in ilia genitum , in hujus fpecu Liberum patrem 
arhitraruur effe nutritum ; unde Graecis auShfibus , utfemori 
Jovis infutum dicerent ^ out materia ingejjit am error ^ Repe- 
tit ifta Mclae Plinius L VI. c. 21. Idem tamen L. VII F* 
t. 39. Nyfae mdnds quoque meminit. In Indiae vera Nyfa 
morue ' - Hunc ipfum nominat & Philoftratus in vila ApoU 
lonii L. IL c. 4* ubi in laadata fabella enarranda yerlatur^ 
Qpin( ex Virgilii yerfu cit. 

Idber agens celfo Nyfae de vertice tigres. 
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K Servio ad ipfiim , funm artkmliim kaoftnt Viblus, non 
eft dubiuni ; nifi refpexeirit ad Lucanunt L. VIII. v. 800 {eq« 

. - , fi totd tft Herculis Oete ' 

Et juga tota vacant ' Bromio Nyfeia - - 

Merutn montem eundem cfTe cum decantato fcriptoribus 
Orientalibus monte Mem , celeberrimo vifiim D'Anvillio j 
qui exinde indudus eft, ut ad confluentes Chois & Cophe. 
his locarec Nyfam^ eandemque putaret cum Nagara Ptcv. 
lemaei & Nagar Geographi Turci. Verum adeo fabulofa (i- 
biQue & fitui huic ipfi repugnantia fomnia memoracos audo- 
res ex cerebello fuo proFundere, oftendic Baro deS. Croix 
p« 241. & p. 3129 ut prorfus nihil cerd inde coUigere 
liceat. Librario's homines Vibio , quern -tranfcribebant , fa&f 
pe de fuo aliquid adjecifle, quod mox ad Niphaten nota« 
yimus , ex hoc loco rurfus patet. Codex quippe Parifinus IL 
ita habet : Nyfa Indiae , ubi colitur Bacchus. At id fyrma 

a reiiquis omnibus exulat 0. 

• * ' \ 

Nemeus ^ ' 

Loco corruptifliino medelam ex Boccacio attuhmus, ^ 
folus fanam ledtionem fervarat Nemeus ClemmfiUni mons djf^ 
Vide , quam nulla prorfus opera ex hac voce in fcriptos im- 
preflbfque libros irruerint monftra , quae fuo loco recenfui^ 
mus: Cleomenfium , ' Eleonenjium ^ Deomnfium i Ciconen/nm» 
Ortelius Lugdunetife exemplar exhibere De/^nr/i/fiiin teftar 
Cur« Errortim, quibuS librarii homines ^unt obnoxiij illd^; 
ftre hoc exemplum eft, qualia maxithe Gebgraphica ' opersi 
fuppeditare folent. Cieonae plures ' memortotur prifcis^- itt 
Atho monte ^ in Phocide,'tum in Peiopbnnefo duae trefve, 
in Achaia, in Arcadia,. in.Atgia. cf. Ortelius. De Cleoni^i 
ad Athon V. Herodotus L* VIL c. 2PL. funtj(l^e Chalcidicaci 
Cleonas Phocidis ad Hyampolin memorat Plutarchus de 
virtutibus mulierum , Operum T. 11. pdg« 244. Achai'cas Ho- 
meius recenfet 11. L« IL in catal. navium ▼* 77. quocum 
conferendus inter alios Plinius L. IV* c. 5. Hie in Arcadia 

Y4 
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quoque locat ClemM & inter eas at CVumum Hponan A%% 
m€£uti , Btmbhuidiam vQcitatam^ Veram in hoc fitu defiaieii«r 
do {alii Plinium « arbitratqr Cellaiius L. U* cap. XIII. kdi. 
XVII. Cleongfqye iftas & Nemeaiin vindicandas Argolidi 
pucat. Sic fane fcript;ore8 alii, Strabo L. VIII. p, 177* 

« ij3[s-ict« ^sS^lt) %jKtmS9 y^ ^xvSvrt^, Paiufanias L II, C, I?, 

ii«.f »«/ friK tTctrofc^*'^ Tt l«r» Tfli/ xaeA#v^ly0V Tfnvv % fiv>} 
T(^ > J^ »i Ni/e*6* TO X^'fUv ti'Tti^tt rcc^iav^ Tiift't 7t4V j^ Jcjcoc, 

Satis ex his patet, Kemeatn, vicum quern. falutat P^ufanias, 
pr.ope Cleonas "Argivas, quas hodie SanuaJUi ^ podus S. 
hajil\^ dic^vis' Vult Mar. Niger, vel ut Vibiu5 habet Cleo* 
henfium' fbifTe. Montanam effe regionem ^ & fpecuQi leonis 
Memei , qui & Cleonaeus audit » in iftis extitifTe montibus, 
difertis verbis dicitur. Pil:aeterea Nemeae nomen & parti 
regionis Argivae, tefte fcholiafte Pindari in tertio prologa 
f^Nemea, & fl4vio cutd^m intieif Sicyoniam decurrentt & 
Pprinthiatn ,; Stra.bQnp aud^orq L. VIIL p. jS^v^dhaefiti 
pihil ut impeidiatft-^uo minus & monti fuerit tributum. 
$uiiiQere;nt ifta y fiquidem credere fas foret , ex iftis fonti^ 
bus haufiflQ Sequeftrem. Verum aliunde abfquq dubiq hung 
xivul,um in fi^^ plp^ta deduxit. Sole^ ex poetarum {.atinQrum 
loeis & interpretibqs fapere, ^xpediendum proinde reflat » 
guis horum Nen^^um inontem 4ixcri|^ . Non is erit pro** 
fqdlp Scrviu^ ,. qui^^ VirgUium Aen. I^. VIII. v* 295, 

, ' . •« . .^^ . .£■ vaftum Nemeae fiiltrupe leauem^ 

tta peffime : Kemea Jilva efi yicina Thebis , m iftftf HtrQU* 
ks innraim leohfm, 0; ^ .j . <> 



i 
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Olympus 

V. Scholiaftcs Apollonii Rhodii ad L. I. V. ^98. "oT^v^^i W 

ti(rtt f|* lAetxA^ evicts > &ia-(rei>>ati,i (^^^ f ^ OXvfATCUt, ^i}9-ty A^oA- 

Vius ad Virgilii Acn. L IV. verf. 168. (^laro demhtli 
Olympo ) Olympus quafi ololampjis di&us eji : five mons fit 
Macedoniae , qui dicitur effi diver forium decfrum , five caelum, 
Unde addit claro , ut Plemmyrium undofum. & ad Georg L. I. 
Vcrf. 282. Olympum ) Tertium montem Macedoniae ; ' & tertium 
quafi majorem Involvere aiu cf. quoque Scholiaften Homeri 
ad L. L D, V. 4Z0. HESSEt. fiiper pluvias & nubes ex* 
cedit) hoc eft, attollitur fuper piuvias & nqbes. Excedere 
pluvias etiam dicitur vitare pluvias, quam elegantiam Pacer 
iUuftrat ad livium L. XXXIV. c, 28. fed h. 1. mclior eft 
tedtio MS. gronov, Tres ejus nominls urbes reperiri, 
iinum promontorium & duodecim, ( Hefychius quatuorde" 
cim) monces, tradit Ortelius. Urbes, in Lycia, in Pamphi- 
lia , in Cilicia* Promontorium in Cypro. Montes , in Cypra 
duo; in Peloponnefo duo, aleerum in Arcadia, alter um 
in Elide; porro in Cilida ; in Lycia ignivomum; in Lydia; 
drca Aeolidem; in Lesbo; in MyGa duo, alterum juxta 
Ajitandrum^ ad Idam , alteram Idae quoque coAterminum ; 
in Panchaea infuU Oceani ' juiCta Arabiam felioemj qui 
'Oai/^c^ T^i^M^i falutatus eft 6c w^^fZ liq>^^\ demum in 
Macedonia, de quo hie fermo. Eft autem fratrtira, ut ita 
4icanK,^qile princeps, poetarum &bulis glariilim.us.) gigan<* 
turn immanihus aufis indytus. Horatips L* III. Qde, 4, Y«49,fcq^ 

. ' Magnum ilia tenorem iniulerat Jovl 
fidens^ juvetuus , horrida hrachui , ' 
. . . Fratrefque tendentis opaco 

Pelion impafaiffi^ Olymp^ - 

Olympum hone ThefTaliam a (bptentrione daudere , f efbrt 
Herodotus L. VII. c, 129. Ad ejus radices Dium« quod 
Macedoniae Pieriae fuit oj^piduip , fitum narrat Thucydidea 
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L* IV. c. 78. Inde Pierios quoqoe Olympus nuncupatiit 
Theophrafto in hiftoria plant. L. IIL c« 3* & Piericus Ae. 
liano Var. hilt* L. VIII. c. 1 1« Clariffime Paufimias L. VL c. s» 

TPvrw ^t Tcv c^wi ( *OAv/(«ir«(; ) ij fM¥ ii MeCM^Mctv ^M^^* > « 

que prifci . nominis honorem fervac Sunt tamen ^ qui & 
Lacha appellad perhibeant .v. Bcietius in parallel. P. 11. p«. 
x68* Aititudinis. eximiae, qua omnia montium juga exfu-^ 
peret Olympus, lignum dat Apulejus, de Deb Socratis^ 
quod fupra ejus verticem nulla avium fublimctur, Solinus 
plura addit cap* i). Olympum ah Hom^ro non per audaciam 
cdebratum 4ocent , quae in to vijuantur^ Primo excelUnti 
Venice tantus attQllitur^ m^Junufta ejus coelum accolae vo* 
ceni^, Ara efi in cacumine Jovi dicata , a/jus altaribus fi 
fta de extis ii^efumur , nee diffantur ventofis fpir'uibus nee. 
ptuyiis diluuntur ^ fed yolvente altera anno cujuftaodi reli^ 
fuerint, ejufmodi repcriuntur. Et omfiihus tempeftatibus a cofm 
ruptelis aurarum vindicatury quicquid ibi femel efi Deo conr^ 
fecratum^ Litterae in cinere feriptae ufque ad alteram cae* 
rimoniam permanent. Scice in banc rem Claudianus de Manlii 
Theodori confqlatu y* zot;. 

• .r - fed ut altus Olympi 
Vertex^ qm fpatig v^nfps.kiemefque reUnquity 
' P^rpetuum mUl^ temeratus aube fgremtm ^ 
Celfi/^r exfurfrit pluviisy auditque ruentes . 
Sub pedfbfts nimboi & rauca tonitrua calcaU 

cf. & Apulejus de mundo p. 72-. item Scrvlus ad Virgilium 
Aen, L. IV. v. 270. qui *0>ii^^5r«' diftum tradit, quafi W- 
jiAfMcw 9 totum fpUnd€ntem. . In ejus fiimmo Deorum efle 
fedem fingebant vetetes; inde & pro coelo acceptus. Ep- 
hemeras apud Ladtantium de . falfa religione L. I. c. 1 1. 
Jovem hominem maximam. yit^e partem. in eo coluifTe 
fcribit, Bocqa^us ifta Solini a^ue Servii fua £icic 0. 
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Gfla 

Scholiaftes Apollonii Rhodii ad L. I. v. ^98. ''orctt o^^ 

SchoU Callimachi ad hymiu in Del. v. 2)7* ^'Oa-crm) "6^^ 
^ive-obxim. Lucanus L. VI. v. 33 )* 

Thejfaliam , qua parte diem brumalibus horis 
Attollit Titan ^ rupes Offaea coerce t. 

HESSEL. 

ThelTaliam ab ortu claudere Felion & OfTam jundlis inter 
fe radicibus » turn OiTani ab Olympo angufta fofla fejungi| 
per quam fluat Peneus , Herodoti teftimonio conftat L. VIL 
c* i29» 128* Scilicet OfTam cum Olympo comiexam fuifTe 
olim fcribtrat, abruptam pofliea terraemotu.' v. Strabo L* 
IX. p. 430. Idem L. XI. p. 530. Peneum Araxis inde no- 
men accepiiTe refert, quod OlTam ab Olympo abrupiflet & 
fefe per Tempe proripuifTet. Ptolemaeus L. III. c. 13. Ot 
fam lYlacedoniae adfcribit, quod qui iiat, jam aliquoties 
didtum. Eos inter refertur montes a Plihio L. XXXL c. )«; 
qui undique veftiuntur amfdhufque peifimdunmr^ Ad fabulas 
quoque tradtus eft gigantuin. Ovidius JHetam. L. I. v. 194. 

Turn pater omnipotens miffo perfregit Olympum 
Fidmine , & excujjit [ubjeHo Pelio Offam. 

Nimirum, ut Seneca canit in Agamemnone v. j}?. antea 

Jletit impofita 

Pelion Qffa , pinifer ambps 

Prejfit Olympus. 
Nunc Olira quidam,'alii C^^i&vo vocari perhibent. v. Or- 
telius , item Brietiqs Praeterea Offae nomine & Campaniae 
mons quidam venit,. quod teftatur Ifacius Tzetzes ad Lycd- 
phronem ex Metrodoro; porro & Peloppnnefi; cujus me- 
miniHe OrteUus Strabonem fcribit & Euftathium in Dionyl 
fium.; recte an fecus , non yacat inquirere. Dein & urbem 
Macedoniae in Bifaltide & fluvium Tufciae eodem nomine 
Gommemorat Ptolemaeus L. Ill c. ij. & Q» i« Qs 
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Oeta 

Servius ad Virgilii eel VIII. v. )o. Oeta mens TheJfaUae, 
in quo HercuUs exufius efl volehs ^ poftquam fc exuere non 
potuit tunica Neffi ccntauri cruorc tin£la ; & poft in caelum re. 
ceptus ift, Lutatiusad Stadi Theb. L. IV. verf. is 8. Omnia) 
Aut canrnt omnia vafiata monftris ^ id cfl^ purgata : aut certe 
omma audit Hercules in frondofa Oeta pofitus^ quae vajfata 
eft monftris; in qua effet concrematus Hercules eo loco , cui 
Preftion nomen eft. 

Loco Thejfaliae legit Thraciae Jac. Ouzelius ad Minudum 
Pel. p. 203. unde, nefcio. De Hercule v. Statius Thcb. 
L XL V. 2}^ 

Qualis, uhi implicitum Tirynthius offibus ignem 
Sen/it & Oeieas membris accedere veftes , 
Vota incepta tamen libataque tura fcrebat ; 
Durus adhuc , patienfque mali , mox grande coa&us 
Ingemuit , vi&orque fiirit per vifcera Nejfus, 

cf. & Silv* III. carm. i. v. 6* item Lucanus L« VII L v.8oo« 
(refpice ad Nyfam pag^ noftra 343.) porro idem L. III. v. .1 77*. 
\ibi HerculeamOeten dicit. Demum Fropertius Cynth. eleg, 
XIIL V. zi Legito praeterea Senecae Here. Oetei argumen- 
tum unum & alterum. Ovidii metam. L. IX. fab. 4. argu- 
mentum. Lutatii ad Statii Theb. L. XL v. 2 J 5. %«mop. Id 
Nic'Heinfius ad Ovidii epilt. heroXd. IX. v* 141. '^4 ^^^ 
num implet bene :' In eo quoque Deianirdm legi debet pro 
Deianyram. HESSEL.' Ut Olympus ad boream, fie Oeta 
ad auftrum terminabat Theflalidm. Notum, hac parte, qua 
ad orientem fpedabat folem ea regio , fuifle Thermopylas, 
quas fimul eum Oeta adjacente defcribit Strabo L.IX. p. 428. 

To y 'if<^ i'ttiTutu oi^l ®%ffMxv>M9 9^ r?$ ivwr^Xni f^^XCA ^f^ 
^fis 9^B-tti rkfcHi rh iaci rev tlctfvctrrdv (MxeA Tiifiw y ^ 

furim T^ f't^ici^, Tf«tx^ 1^ v-^n^^iy. Itaque ea juga^ quae inter 
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l^arrtaflbm & Pindum |)rocurrcbattt maisdme vcrfus TIiei*tiOjJ 
pylas, Oetam montem conftituebant Pars ejus vocata9 
k«tAi^f)fl/M^ , ipfis imminens itha-i five a^guftiis. Ifta Stm^ 
bonfs maximam parttm repetilt Livius L. XXXVI. a i5< 
qui M, imam effi militarem viam addit , qua exercitus tra^* 
duel pojjmt^ Herculis in eo monte cambuflio apud Hygi-' 
num fab %6. fat fufe narratur. Tnduta fcilicet vefte tin&a 
cemauri NeJJi fanguine & fubmijfa fibi ah infiia mali Dejanira, 
fiatim flagrare Hercules coep'u. Qui cum ft in ftumtn conje-* 
cijfet^ ut ardorem eximpieret^ major fiamma exihat, De^ 
mere autem quum vellet , vifcera fequehantur , * • - Tunc di* 
titur PhiloSietes Poeantis filius pyram in monte Oetaeo confiru* 
xiffe Herculi, eumque accendijfe mortalitatem, cf. & ApoUo- 
dorus L. II. Lugubri argumento ufi e Graecis Sophocles , 
e Latinis Seneca ; ifte in Tftux^nmiy hie in Hercule Oetaeo» 
Creditum quoquc in figuris promioentibus zophpri ejus con- 
fpici , quo vulgo dida Herculis Lucerna Athenis fuperbit* 
Vanum id effe, Stuartius Anglus in exfmio opere itionu- 
mentorura Athenienfium demonftratum ivit, oftenditque, 
aedificium ipfum Choragicara Lyficratis acdiculam effc , in 
cujus zophoro piratae a Baccho in Delphines convcrfi fi- 
ftantur , prorfus eo modo , quo rem narrant Homerus in 
hymna in Bacchum& Ovidius metam. L.III. v» s77' Oetac,^ 
quam fuo more Maccdoniae ■ adfcribit Ptolemaeus , nunc no- 
men effe Bumna volunt v, Ortelius, qui & obfervat, ur- 
bem in eo tradtu memorari , in cujus fei teftimonium po- 
teratpraeter Antoninura Liberalcm cap. 53. Stephanum quo- 
que Byz. excitare, qui fimul incolas Oetaeos didos tradit,. 
quod ex hiftoricis fcriptoribus fatis cognitum. Nominantur 
& Oecaei montes & faltus. 0. 

Othrys 

• 

Tkraciac) Legendum eft Theffaliae^ necommunem in fen- 
tentiam peccetwr : namque a fcholiafte ApoUonii Rhod. ad 
JL. 11. V. si7» audit 9 "o^t/j '^f®- et^o-mMtHi v^aw» ab aliisi 
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item. HE88BU L^e TheffaHai. y. Serviam ad Virgiia 
Aen, L. VII. V* 67 ?• ubi HamoUn ^Otkrymque mvaUm) 
i^fonus Theffdioi. GRONOV. ThdTaliaHi a merkUe termi* 
nabat Othrys mom , ut docet Herodotus L VIL c. 129. 
quern locum mox recitavimus. Tefte Strabone L. IX« p*4n* 
imminet Phthioddi verfus feptentrionem* ^a>^^ wl rj srl- 

Ptolemaeo quoque in nomiiiandi cafu 'oB-fvi vocatur L III. 
€•12. non "oB-fv^ > ut refert Orteiius in voce Thermopylae^ 
LucanO) qui fitum omnem Theflaliae ex Herodod L c 
defumtum in fuum L. VI. tranftulit , nemorofus faiutatur 
Othrys, Euripides in Aiceft^e v. %^%. feq. leonibus infefia« 
turn de&ribit: 

Lapitharum fiiifle fedem Fiinius teftatur L. IV. c. g. Ifto- 
rum cum Centauris beila narrac Diodorus Sic« L« IV. c« 72* 
& Hygini^s Fab. n« Thraciae qiiod adfcribat Vibius Othrym, 
id eo^rfan excufari pofTet^ qpod in Boeotiam ufque de. 
latum Thracum nomen , tefte Strabone L. X. p^ 47 1«. 
^fMtK •! rit ^ttnittt i^^mirttfTic, Verum erraiTe heic quen- 
dam, cujus manu nofter fit defcriptus» facile crediderim. 
Poetarum fcholiaftae ThefTaliae tribuunt montem ; at hos 
fequi folet nofter. Dein fie fads fibi conftare confuevit ; fu* 
pra autem pag. 9. liabet ita : Enipcus t inontc Othry Thejfom 
Uoi. cf. & pag* 106. Itaquc & in loco hoc noftro Thtjfom 
liae legendum , non Thraciae. 0* 

Oeniphile 

£n rurfus Dyrrachii montem , nemini notum» Boccaciut 
exfcripfit noftrum : Oemphile Dyrrachii mons eft. Si fanum 
nomen monds apud Vibium, crediderim equidem, Oeniphim 
len vel Oemphylen^ utroque modo enim pingitur in fisripds 
libris ^ ad cum fpe^tarc tra<%um , in quo f tolemaeus *o»ii>6 



, AD MONTES : . 351 

«r«r. fttfiaxus locat L. II. c. 17. Eodem fbrfan pertinet & Oe< 
neates vinum, cujus bonitatem laudat Plinius L. IV. c 7» 
Caiydonium tamen putat intelligendum Hc^rduinus ad b» U 
Nomen OeniphUes «V» w «»» a vino dcducendum videtuc 
omnino. Qui lilyricana fequioris aevi fcripta exculTerit,; for- 
fan nodum folvet felicius. OemphyU ^ jm l^gebdtm oUm ia 
Vibio, rejiciendum exiftimo» O. 

Parnaffus 

\ 

De orthographia cohfulito Erythcaei indtc. in Virgiliomia 
voc. Cafauboni comm. ad Perfii prol. v. 2. Pierii var. led, 
in Virgilii ecL X. v. 11. & alios. Demonte ipfo lege'SchoL 
Vindari ad Nem. od. IL v. 29. n«pv«r^ *c^^ rSi ^tttd^H rjT 
nf/^07. Probum ad Virgilii Georg« L IL v. tt^ Pwnajia laums) 
Jicitur 4 ^ia fuhjeSa eft ApoUims tmelat ; cujus oraculum 
Dclphicum Pamafo morai Phocidos fuheft, De duobus verd* 
cibus fcholiaften Euripidis ad Phoen. v» 2^. Lutatius ad 
Statii Theb. L. VII« verf. f 47. Pamaffiis^mons eft Pkoddas^ 
qui in duo juga dividitur^ id eft ^ in Cyrrham & Nyj'aau Cyr* 
rka ergo etiam civitas dicitur circa montem . Pdmajfkm Jtta^ 
fiaec habetjiapmm ApolUrd, confecfatum, di qua ipft fupCm 
fius ; Si ftagna petti Cyrrhaea hicdmi* adde Jntejfa/a jugo* 
Ad quae yerba L L verC 6%^ idem gfammadcufi; bicowi > 
Id eft \ bicipiti Pamafo y ut Ptrfius; Nee iffi hicipiti fomaiafft 
Pamafo Memiai, Item Lucanus;. Uaaq^e . jugo ^ Pamafi ^ la^ 
tebas, fix Poeds ipfis confulatur porro Ovidius metam. L. Lj 
V. }i^ Sodus Tkeb. L. VII. v. 346. Lucauus : L« III. v;i 
172. & U V. V. 71. Sei^eca Oed« v^ 227 & 279.H£ssel« 

Farnaffi fitum Strabo enarrat L* IX. .pi 4.^6, t/rH ytl^. 

tfi htifnf^fpti t/9ra T4V n^ftctorrau i'l^tt^ • • • o f^^o-m ^l dfA^ 
ft^XCA tS( ^cvfA^xSi . rilt ts *Ofrtidm -ifSf )g nvy 'Air^AiiMvr 

sj^ rSf M^ fik^^f i^eA^K Poft pauca totum eflb iacrum Far? 
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nafium commemorat , habereque Tpecus & s(I'm loCsi religioft 
oulta, in quibus & Corycium antrum ejufdem cum CUicio 
nominis, de quo nos fupra pag. )i2.-cf« & Dicaearchus in 
ftatu Graedae v* 76. Cultus in ParnafTo vigebat maxime 
Bacchi & ApoUinis, tefte Paufania L* X. c )2. undc & 
Lucanus L. V. v« c, 

• - • PamaJJus gemino petit aeihera toUe > 
Moiis Photbo Bromioquc facer ; cui numine mijh 
Delphica Tkebanae referunt Trieterica Bacchae^ 

Ob bina juga merqiu falntatur Statio ParnafTus ^ b'ueps St* 

necae L c. 

Secat una gratum Phocidos Baccho folmtii 
Unde altus ima dcferit ^ eoelum petens 
CUnunter oHo coUe ^ Pamajffos biceps* 

Hi^^fy^ nei^9vicr<ro9 vocat Dlonyfius pericg. v. 4)9. Lamaffum 

prius nominatum tradit Stephanus Byz» im rh rnv Afvxa^ 

?Jim(^ ?iUf9aMt, ivro$t ^f4nttx6ny»f ; addit tp^* ii ^>u^ip » h^ 

srpivr^y. ParnaiTo hodieque priilinum nomen reftaL Quae 
Wheelero Sponioque in lufirandis ParnafTo, Caftaliae & 
Corycio antro animadverfa funt , v. in iftius itinere T« IL 
p. ^48. feq. Fuit dc urbs Galatiae Parnafli nomine infignita 
olim,cuju8 mencio in Antonini idnerario , icemque in Hie* 
rotfoiymitano & apud Gregorium Naz. ep. 164^ cf« 'Wefle-* 
bngius ad Itin. Ant. p. 144. qui (cite locum mire corru« 
ptum pag. 524. emendat. I^egebatur ibi Infulae Pamaffi monm 
tii Dry opes ; legit Incolae Pamafjp, nwntU Dryopts^ cui con* 
jedturae favent Strabo L» VIII» .p« ' }7). & Paufanias in 
JVLeflen. c« 35. 0. 

Pindus 

Scholiaftes Pindari ad Pyth. od. IX« verC 27* *^Ov ;r#r< 

phyrioa ad Horatium L. L od. 1 2. verC 6. Pindus Thejfaliae 

monSm 
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mms. Luc. Pkdus agens getfiitus. Enarrator Cruquianus; 
P'mdoy Thejfdiae monte, Servius ad Virgilii ecL X. verf. -ii* 
Parnajfus mons Boeotiae , Pindus Thejfaliac , ambo j^poll'Jd 
& Mufis confecratL HESSEL. 

Pindus, nutic Mei^ovo^ Theffaliam a Macedonia & Epiro 
fejungebat Ad occafum claudebat Theflaliam , ut Pelion & 
Offa ad auroram , Olympus ad Aquilonetn , Othrys ad me- 
ridiem. Herodotus L. VII. c. 129. Sed Othryi jungendus& 
Oeta. V. pag. noftra 548. Juga Pindi quo fpcdtarint, Strabo 
declarat L. IX. p. 434. Locum leges fupra pag. noftra 42. 
Hinc patct, cur a Ptolemaeo tribuatur Macedoniae U III. 
CI). Thrax & Threicius falutatur Senecae in Here. fur. v! 
128s. & in Ocdipo v* 4)4. quod Thraciae limites olini 
€0 ufque protenfi, Difplicct Oftelii conjedura , a Thrachine 
pppido derivantis cognomen. Ex Pindo multa exorta funt 
flumina ; in his Achelous , v. pag. 2 & 42. Aeas ^ v. Scy- 
lax in periplo, ubi da Ulyriis. Evenus, teftc Dicaearcho 
in ftatu Graeeiae v* 61. 

Pcneus, cf» pag. noftra 162* Inachus, v. pag, ij^, De Pindo 
oppido fluvioque Dorienfium Strabo L. IX. p. 427. 5r</A«« 

rev *Ee^yi»v' TTitfctf^tT y dvrip i^iiJyy^(^ «r«56^ij, lfcficiXb.tiw 

Parthenius 

Servius ad Virgilii eel. X* v. $1* 

• non me ulla vetaburU 

^ Frigora Parthenios canibus cireumdare faltus. 

Parthenius mons efl Arcadiae ^ di^us a virgmibus , id efi , «V# 

T^ir 7rtAf6ki,6if , quae illic venari confueverant. Scholiaftes Cal- 

Ijmachi ad hymn* in Delum verf. 71, "op<^ 'A^x,<aUq ri 

neCfMmy , t^S-et rny ^At/yuv Taj, *AAg» B-vyccr't^ct, H^gucv rng 

•A9-^m$ » «>^i//>«> 'U^cLichSu HESSBL. Parthenos lUyricam 
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gentem ; Parthemam , Partkenien , Parthemum , Parthemcum 
urbcs lUyridos, Arcudiae , Euboeae, Myfiac, Siciliae , Cher- 
fonefi Tauncae memorant veteres. Nota & Parthcnope five 
Kcapolis. Occurrit porro Parthtmas & Parthcmus , qui Pe- 
loponnefum , Samum , Afiam minorem , Paphlagoniam , Ci- 
liciani rig that. Eft & Parthemum mare, pars mediterranei. 
Panhenms pohus in Bruttio littore. cf. Ortelius« Promontoria 
Partkenia adeoque Parthenii montes frequentiffime nominan- 
tur. in Taurica Cherfoncfo promontorium , cui hodie Capo 
Rojafar nomen, Parchenium a cemplo virginis cujufdam« 
iorlan Dianae> ibi ftrudo didum , refert Strabo L, VIl. 
p. ^og. Id templum in urbe eft Heracleotarum ^ » 7 

to rrti Tet^S^ifov ispoy » ItMfMvU ru^ > ^$ tvtivvfcci 3^ n «xp« 

ix^y 'fo^ 'T?; Aa4(Mv^ }g ^J»»cp. Meminere iftius promon- 
torii Mela L. II. c. i. Plinius L. IV. c. 12. Ptolemaeus L» 
IIL c. 6. Aliud eodem nomine in Lydia ponit Scholiaftes 
Nicandri in Theriacis; ad Nartheculam quandam infulam 
Plinius L. 11. c. 89. prope Heracleam Stcphanus Byz. ex 
Artemidoro. Arcadiae mons, de quo Vibius, fupra Tegeam 
fuit. Ita Herodotus L» VI. c. 105. ri ^g . . . ^(^ re n«^- 
B-iyiof ^^;.(§H» T« vzsif, TiyUi i iio^y Trsg^^iWf^ Strabonis te- 
ftimonium occupavit pagina noftra ))i. aliud habes apud 
eundem L. Vlil. p. n^- cf. debet & Mela L. 11. c. 5. 
6c Livius L. XXXI V. c. 26« Nofter fua ex Servio haufit 
ad Virgilii 1. c. O. 

Phanaeus 

Ariufia Chii vina, de quibus fupra pag.289. certatim lau- 
dibus extollunt veteres; Phanaea, quantum fciam, folus 
praedicat Virgilius Georg. L. 11. v, 97. 

Sunt etiam Ammineae vitesy firmijjima vina: 
Tmolus & ajfur^it quibus ^ & rex ipfe Phanaeus^ 
Argitifque minor: cui non certaveru uila 
Aut tantum jiuere , aut totidem durare per armos. 
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ubi Servius inter alia : quibus vkihus ccdh Tmolus 6» PhaL 
naeus mantes , vitibus confiti . ♦ ♦ Tmolus eft CUiciae ; Pha^ 
naeus mons eft in promontor'ny, Chii , di{lus a. Phanaeo rege • , 
Rex ipfe Phanaeus) De Lucilib hoc traBum eft^ qui ait, 
Chios te dynafia , id eji €it(^, 4>etya4ct dx^ec Ptolemaeo me- 
raorata L» V, c. 2. hodie Capo Mafticho item Panale auditor 
Antiquum nomen ortum a Phanis portu* cui, ut puto ^ 
imminebat. Strabo L. XIV. p, 645. eir* <i>ei»eu a/^jJk i3<g$vq 
^ viaq 'a*ox^mv(^ i^ ebXa-(^ <p»mKOi\ Sufpicatur Ca&ubonuSt 
legcndum hie <^Ji*t^ ^ ^^i' ; verum necelTe non eft , fir- 
mac Strabonis verba Livius L. XXXVI. c. 4;* Romani, 
ubi primum aquilones . . . cecidere ^ ab Delo Phanas ^ pou 
turn, Chiorum in Aegaeum mare verfum , petunt^ Stephanus 
promontorium iplum Phanas dicic, etymodque indicatf. 

A?A0y. 'Oi eUiro^i^ <p«y«/d4. Caeterum Phanas ^oque infulas 
circa Joniai^ad Ephefum Plinius habet L. y. c. 31. Pha- 
nam oppidum Italiae Stephanus 1. c. Intelligendum efTe Fa- 
num Fortunae^ arbitratur Ortelius. Apud Ravennacem ano« 
nymum locus defcribitur Phanas , a Fano Fortunae- dive^:- 
fus , quod is Fano vocat. Phanas , ipQ eft non longe a civir 
tate Tarjatico provinciae Libumiae. In Aegypto tidem e(^ 
oppidum Phanis. In Arabia quoque urbs Phana recenfetuJ 
Eufebio ; item in Aetolia Paufaniae in Phocicis cap. ig. (X 

Palatinus 

Livius L. I. c. ^« Jam turn in Palatino monu Lupercal 
hoc fuijfe ludicrum ferunt, & a Pallanteo urbe Arcadica Par 
latium^ dein Palatinum montem appellatum. , Alias nominis 
cauiTas cumulat Paullus Diaconus ; quae faltem copia , ut m, 
etymologica re fieri confuevit , eo valet , ut incertam du- 
biamque originem elTe fentiamus. Vix enim gptiora funt; 
ilia loniniis ridiculi capitis « quod collem Palatinum a^^I ru 
rUf i 7f?Mrvitai dcducere fatagit, Jacobum Hqgonem inteUi^ 
go, qui in vera, fi Diis placet, hiitoria Romana Japhetuni 
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Romam ad Tiberim condidlfle ; ab eo Patre Lata dii^ni elTi! 
Latium praedicat ; Latinam linguam ex Hebraea prono f)ue« 
re alveo ; Aeneam D. efle Petrum ; Ilium Solymam ; Ilia* 
dem Homeri & fabulas de bello Trojano narrari de Solyma 
& de adtis Apoftolorum ; Aendde praedici iter Petri in La- 
tiiun & Romam ^ Sc quae funt hujus farinae plura, quae 
in publicam lucem protrudere non erubuic a* 16^5. refu* 
tata, fed profedo non erat tanti, ab £b. Rothio Jenae 
2672. 0« 

Pelios 

Thraciae ) Simlerus Thejfaliae. re<ftc» Martialis L VIII, 
cpigr. XXXVI. v^ 5- 

/ Septenos pariter credos affurgere mantes: 

Theffdicum brevior Pelion Offa tulit. 

fcholiaftes CaHimachi ad hymn, in Delum veft 104. )^ of 

Xlip^'M?*? flt«^«« ) To X\n>to* 01^ r^q 0ferG-ec}ucci , ^w to tcw 

'Xsi^fM ixu om^a-M, Scrvius ad Virgilii Georg. L. I. v. 281. 
Pelio Offam ) Monti Thejfaliae. & ad L. III. verC 94* Pe- 
lion ) Montem Thejjaliae , in quo CJdron habitavit, Lutadus 
ad Statium Theb. L. III. verf, 518. Thejfala autem p'lnus 
^'Argo , quae m Pelio monte Thejfaliae fabricata eji. ad L. V. 
▼erf.-^;6. pinus Pelias) Argo navim dicit ^ quae in Pelio 
monte Thejfaliae fabricata ejl^ & ad L. VL verf. 37s. Mon- 
tem Pelion inTheJfalia ejfe^ notijjimum eft; prope quern Deus 
Apollo Admeti regis pavit armenta. HESS EL. 

Ad ortum ThelTaliae Pelion fuit , tefte Herodoto L« 
VU. c. 129. & Plinio L. IV. a 8. Thraciae Seque- 
fter vix atcribuerit ; obftant certe loca glofTatonim , 
ab Heflelio produdla, in quibus ThefTalia memoratur^ non 
Thracia. Ac iflos fequi folet nofler. Librarios homines fae. 
pe flwauafle & ex ingenio fcripfiffe, fatis conftat , adlevifle 
item varia margin! , quae inde in feriem translata funt fori- 
pcorum, Hoc loco exemplum ejus rei manifeftum adeft. 
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In codice Parifino I, legitur: Pelios' Thraciae in Thejfalia^ 
Nomen hodiernum montis Petras, cf. Briedus^ 0. 
Lapithae) Statius AchilL L I. v. ;8« 

... quid enim cunabula parva 
Pelion 6* torvi commifimus antra magiftri? 
Illic t ni fallor^ Lapitharum praelia ludit 
Improbus & patrla jam fe metitur in hafia^ 

HESSEL. 
Strabo L, IX. p. 4;9» A*7r/.9-c« x<*T'^ar ^Lvra. Toi xve)^-^, 
l^iMf J^ vtoi UiteA^ovi » «« J^ TO, HviXi^f KdrticJiio-etTo, . /3mu 
rttuiy(^ rovg ject^'^5vT«$ K.sv^v^«vg eiyfio» t«. (pi?.cp, Addlt p, 

440* Perrhaebos quoque, qui habitarant ad Peneum prope 
Tempe , pulfos & abadtos efTe a Lapichis« De horum bello 
cum Centauris plura dabit Diodorus Sic* L IV. c. 72* & 
Hyginus fab. 33. 0* 

Pangaeus 

Pangaea & Pangaeus Barthius ad Claudianum in Rufinnm 
L. I. verf. ;}7. edit. Hanov* & verC }}9- edit. Amftelod. 
Heinf. voce mons hue addita , fic Pangaea mons Thraciae in 
Thejfdia , illuc fic Pangaeus Thraciae 6* Macedoniae mons ^ 
jjt fv rfii Tot^Ton videtur aliquando fieri folere. Praeterea 
Pangaeum mons ejl Thraciae^ Vibius Seq, legitur apud eun-^ 
dem Barthium ad Claudian. paneg. in ;iii, .confuL HcH 
nor. verf, 179. edit. H(anov» 

Thraciae & Macedoniae^ Thraciae in Italia MS. Rev«, 
Thraciae in Thejfalia edit. Florent. neutiquam probe* TTira^ 
ciae & Macedoniae edit. Tolof, fic fatis probe* Pangaeus 
cnim monj» Thraciae eft Macedoniaeque Adjeftae : lege Cel- 
larium Geogr, antiq. L. II. cap. 15. & cap. 15. Vulgo.td- 
buitur hie mons Thraciae v. Silius L» II. v. 7}. Scholiar 
lies Callimachi ad hymn, in Delum verC i^^.Uecfycu^v cf^ 
&pei»m. Servius ad Virgilii Georg. L. IV. verf. 461. Rhodopt 
mons eft. Thraciae ^ Jicut Pangaea. Philargyrius ad verf. 46 2^; 
Pangaea Thraciae monies. Lutatius ad Statii Theb* L. VI, 
verf. 666. Pangaea mons <fl Thraciae, unde Lucanus ^ 
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Video Pangaea tdvofis 

Cana jugis . « . 
Verutn ab eodem tamen Lutatio ad Stadi Theb. L. X. 
verf. ^\2, tribuicur hic mons Macedoniae ; Pangaea) Mons 
Macedomae , vel Maenala, quae poftrema duo verba nequa- 
quam ad banc rem quadrant. Eft itaque vel Maedicae « ni 
fallor, legendum; vide Cellariuin Geogr. antiq. L. II. c. is» 
ne lim longus in excudenda Barthii emendadone conjedu- 
rali. Pangaea fcholiaftes Barthianus interpretatur iddem pro* 
montoria Macedomae. Spanhemium , amabo , lege ad Calli« 
machi hymn, in Delum verf, i54» Hue autem MS. Rev. 
addit Pholoi Thraciae, ubi centaurv natL *HESSEL. Hie 

quoque manifefta eft obfcura librariorum hominum diligen- 
tia. Scripfit Vibius dubio procul: Pangaeus Thraciae, Ad 
marginem adjecere alii & Macedoniae^ alii 6* in Theffalia^ 
unde ortum & illud in Italia, Defcnbit Pangaeum Herodo- 
tus L. VII. C. 112. T« ndfyeucy w^^ » top fAtyet Ti J^ v^n- 
Xw » iv Tfil Xflvti Tf y^ elpyvftet ui f4.trii)3b^ ' rd n^rroj Ilis- 
pl? Tfi j^ 'O^ofAAuJei jg ^ciAiret Xirftu^ vTFi^owUfJeti ^f to uiy.- 

tlteiif , . . {cilicet Xerxes: Ex his certo modo fitus ejus 
patet. Ncftum amnem adluilTc eum refert Plinius L. IV. c. 11. 
Sefforumque multa nomina ad Neftum ( hodie Meftro ) amnem 
'Pangaei montis ima ambientem, inter Elethos ^ Dlobejfos 65:c. 
2\d Philippos juga protendit, tefte Dione Caflio L. XLVlf. 

wp«f roti ^t)/i7i:7rot9 r^etraprtiivcrdfityot ' ro J*i in us-v rovro watpat 
*■! rt) Tlecfyaiat jg TFUfoi r^ Y.v^^q>m xilrtM, Seneca TraglCUS 

hujus mends paflim meminit. Lucani locum L. I. v. ^79. 
dedit HefTelius. cf. & L. VII. v. 482. Nomen Pangaei, ut 
Folet, a nomine Pangaei Mards & Critobules filii, qui con- 
fciendae furiis exagitatus manus fibi in ifto intulerit, deri« 
vat 4'««'^«- Plutarchus in Hebro ; prius Carmanium faluta- 
turn narrat. Hodie Caftapiat^ dicitur accolis > tefte Belloniojr 
^ui & Malaca nuncupari addit \ ^rius id nomen in D'An-. 
tiUii tabulis rcperio* 0, 
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Pholoe 

Pholo'e Thraciae') Pholoe mons Arcadiae eft, ut Plinius te- 
ftificacur nat. hift. L. IV. cap. 6. Monies in Arcadia , Pho^ 
loe cum oppido, item Strabo L. VIII. pag. j^y. k^m n <i)d/\fljj 

vTTupsUg T?5 TiiO'irt^(^ ihevf^ aliifquc locis. Ovidium aufculta 
6ft. L. II. verf. 271. 

P4na dewn pecoris veteres coluijfc feruntur 
Arcades. Arcadiis plurimus ille jugis, 

Teftis erit Pholoe^ teftcs Stymphalides undae ; 
Quique citis Ladon in mare currit aquis, 

vide Car. Neapolis oiviTilvl ad Ovidii feft. 11. num. g%, Phom 
loe vera mons Thejfaliae & Arcadiae eft', ut fcholiaftes Bar- 
thianus loquitur ad Statii Achill. LA. verC \6^*SUvaeftThefm 
faliae di&a a Pholo centauro « qui earn incolebat ; ut Lutatius 
loquitur ad Statii Achill. L. I. verf. t^S* 

ubi centauri nati ) Scholiaftes Barthianus ad Statii Theb. 
L. III. verf. 604* Pholoes ) Thejfaliae^ ubi centauri fuerunt^ 
Lege Lutatium ad Statii Achill. L. I. verC 2)8* HESSEt. 

Mela L. 11. C. 5. /// Arcadia monies Pholoe , Cyllenius ^ 
Parihenius , Maenalus, Ita conftanter Geographi; qui non 
alium norunt montem hoc nomine dfdum. Neque a Poe- 
tis in Theffalia difertis verbis locatur Pholoe; quod enim 
Flacido Lutatio, quern citavit HeiTelius, fuppetias ferr^ 
Quintum Calabrum , redius Smyrnaeum , refert Ortelius , 
id fruftra facit. Meminit is quidem Pholoes & Herculis in 
ejus cacuminibus Centauros caedentis , verum. regionem, 
in qua res gefta fuerit , non nominat. En ejus verba L» 
VIL V. 10 J. feq. 

O^^f^f^^ 'H^AKXin^ <E>«A0>)$ ei*oi fMLx^st Kot^tivet 
Ki»^vp6ti tTFofWTSVi fu fityet iceiflu B-v^fV % 
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Interim verum eft , pugnam Hergulis & Centaurorum ad 
Theffaliam referri a prifcis. v. quae ad Othrym notavimus 
pag. )5o. Atque baec forfan ratio, ob quam Pholoen in 
THefTalia quaefiverint fcholiaftae laudati* Verum opus baud 
^rat, Diodorus Sic. L, IV. pap. 72. ubi bellum omne Lapi- 
tharum & Thefei cum Centauris enarrat, vid;os in Pholoen 
^rcadiae fugere eiTe compulfos tradit. Th'raciae quod Vi. 
bius eum adfignet, id ipfi an librariis tribuendum, haereQ 
dubius. Boccaciqs Fhploen prorfus ignorat. Ex eo monte 
caeterum Selleis amnis prolabitur , tefte Strabone L. c. pag. 
3; 8* Nigrum atque Brietium fi audiamus, Phoioe nunc XU 
ria nuncupatur* Gemifti aevo vocabatur Aftras, v.Ortelius, 
Antiquum nomen Pholoh Centauro debebat Pholo^ Herculfs 
umico , tefte Diodoro Sic. L. IV. cap* i«. "\h9v Ik n ovA^n 

riv fvfyifSMf B-ti/mlttp rev% Vi^^^n-irtti xtrettv^^vqt i^ fii/i^ l» r<- 
*^ *ilBUf0ft V7r% rtif §ljut(^ ewxiytii ^ to r^ctvfttb tx^* tltttt* 
TC9 mAft^rn^O'. «y 'Hfttx^nt jMiy«A«jrpi«if( llB-a>'^S9 v7rh t% 0f^> 
% r'JAiK i¥^aj^ov yiyn ttfurl^v. <^§Xh yif ivofMbt^ifAifof * l^iei rijg 
mf/u»9vul^i fififvu r\t rct^f^y^ , t^ at/ h* i^iyftt^^i, cf* & Apol« 

lodorus L. IL c. f . Ad Fholum hunc refpicit Quintus Smyr- 
naeus paralip. L. VL v. 27 ^ ubi inter praeclara Herculis 
gefta, in Eurypyli fcuto exfculpca> haec habet: 

Ita fcilicet ex Laur, Rhodomanni emendatione ; prius enfm 
legebatur 9rJA<M«* Apud Virgilium Aen» L* V^ v# 285. Php- 
he fervae nomen eft. O. 

Pyrenaeus 

Euftathius ad DionyHi orbis defcript v. 288» Tlvfin ll 

%f^-' f**yirof heb^«eii^ov rit ^l/ingji^p >g riv KiAl^x^r, & ad 
Verf. JJ8« 'E/1^6« ^\ « nvprfim T«i^ ^fX^ *5r^ rS ^oftlit iiKsmv* 

*l/3«€*«. V. porro Silius L. Ill, v* 417. item fchol Dionyfii 
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ad V. 9)1. HESSEL Nomen mon^$ Pyreru , adjediva 
forma Pyrcnaeus. Utrumque Silius leal. L. III. v. 41 $ feq. 

' At Pyrenaei frondofa cacumina montis 
Turbata Poenus urrarum pace petebat^ 
Pyrene celfa rdmbofi verticis arce 
Divifos Cdtis late profpe6iat Hiberos , 
Atque aetema tenet nuignis divortia terris, 
Porro a Pyrene Bebrycis regis filia, Hercuii minus decent 
ter amata & a beftiis dilacerata , didum montem tradit : 
Nomen Bebrycia duxere a virgine colles ^ 
Hofpitis Alcidae crimen &c» 
Fabulae huic commentum aliud fubftituit Bochartus , quod 
etymon Pyrenae fuppeditare jubet. „ Non abfurde , in 
„ Chan« L. I. c. 3^^ ait, videtur id pofTe deduci nomen 
,, ex Phoenicio ♦J^KB purani pro ramofo & opaco^ Nempe 
„ Hebraeis tk'^HQ P^^^ vel pora eft ramus . ♦ . . Ramofum 
„ autcm fuiffe Pyrenaeum fahem a parte Hifpaniae, vete* 
,» res diferte docent* Strabo L. III. p. 161. riq liv^ivm tl 

9> f/uv *l^ntAi^v ^Mvthv tv^sf^fop ir* itftvl^i'ctvvii vAw, y^ riS^ 

n #g<.9-*A«t?^ • r\ l\ K6>7»»oi» -vJ/Mov. Simili modo Diodoru^ 
I, Sic. L. V. c. 3S. & Silius Ital. I, c. „ Forfan propior 
vero Diodori videbitur non nemini fententia, qui 1* c. ex 
incendio didtam Fyren^n docet, flmulque montis indolent 

^efcribit; T* liv^nvcutb » . , ^e J^ jmIu. to v'^(^* ^ xetlei. ra 
ftiyii^ virccfXt^t het^^fet rSv tc^^ay^ 7totpiix,n yoi^ sLtto t^^ xulet 
Tjjv fi^irnfjb^^tt* B-ccXetT^iig ^il'oy tt^CA ^f^ fcv v^c rig ^fxlov^ 
0x.ntyt¥ t hii^y^vltt niv Ttth^lUv y^ riv 'ifitioittv > sr; ^s rijy Kf A- 
nfineit^f wtifit^rtivtt ftb^Uv^ «$ rp,t%tXtovi^ ^•)jb,£v ^e *6v\m U 
ittMTj i^vf4,m }g ^rvKvm ToTi iiv^fsc-t > ^eta-h iy ro7g yeet?Mto7i ^oo^ 

riv cfuvnv xif^** J"*^ ^ o-vp^vu^ nf^*^ ^^^f^^i ^Pf9i Wi^Ayov^ 
r(^ > ^nveif vir i^i^^MSt^* ^i ynf ' 1^ rti f/uy a^n it*t> r j 

ri;^/3«/3«j««f t^xt^vctf xivfuivwou » , . ♦ Ex fimiU fere ratione 
quern apud Germanos vulgo dicunt Brenner^ folet Latin^ 
Pytpenaeus nuncupari. In jugis porro Pyrenaeis depingendis 
multus eft Strabo I. c. Quae Pliniu? L. IV* Pt so* r^f^rt, 
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^fa Pyrenaei juga ah exortu aequinofiLdi fiifa in occafum 
hrumalem , breviores latere feptentrianali qnam mcridiano Hi* 
fpanias facere , eruditorum , in his Pintiani & Sepulvedae , 
torfere ingenia: Non foilicitandum efTe Piinii locum , ex 
IHelae verbis L« IL C 6. facile interpretandum , oftendit 
Harduinus in nods & emendationibus. Ex Pyrenaeo monce 
defluere Iftrum , fibi perfuaferat Arifloteles v. meteorol. L. L 
p. I J. A Celtis atquc urbe Pyrrcne derivat ejus fontes He^ 
rodotus L» II. c» 33. falfus uterque. ' Rerum in Pyrenaeis 
provenientium ampliflimatn omnis generis copiam , mira in- 
duftria coUecftam , fuperiori anno Tolofae apud virum Iilu« 
fireni de Buiflaizon reperi« Inftruendo ifti Pyrenes gazopfay* 
lacio folet id Academiae Tolofanae dccus quocannis menfem 
Auguftum atque Septembrem itineri in montes laudatos in- 
fiituendo dicare. Optandum profecto , ut laborum fuorum 
fru&us cum naturalis fcientiae cupidis communicare velit. 0. 

Pylartes 

Bocc^cius : Pllanes Dyrrachii mons efi^ Qualis ilie mons 
fit y qisibus memoratus fcriptoribus , qui docuerit , erit mihi 
magnus Apollo. Nomen diverfimode expreffum legitur^Py- 
lartes^ Pilartes ^ Pylarces ^ Pelartos. Quodii in aitero nomi- 
ne quaedan} obtineret corruptionis fufpicio , liceret forfan 
de Siciliae monte Peloro vel Pelorio cogitare^ Sed malo rem 
omnem in medio relinquere , quam operam praeftare male 
fedulam. O. 

Petrae 

Luoanus L VI. v. i^. 

Hoc iter aequoreo praecepit limite Magnus , 
Quemque vocat collem Taulant'ms incola Petram 
Infedit caftris ^ Ephyrtaque moenia fervat. 
cf. & v. 69. HESSEL. Ephyrea moenia funt moeiiia ipfius 
Dyrrachii. Prope fuit & mons ifte $ locus, quern defcribit 
Caelar de bello civili L. III. c. 42. Pompejus imerclufus 
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Dyrrachio, uhi propofitum tenert mm potidt^ fecundo ufus 
conJUio^ cdito loco^ qui appellatur Petm^ aditumque habet 
navibus mediqcrem^ atque eas a quibufdam protept ventis , 
caftra communit. Hodie eum locum nomen habere Lachi, 
refert Niger. Petrae nomen permultis oppidis, quae recen* 
fee Ortelius , fuit commune , cdito , ut arbkror , loco iids. O. 

Quirinus 

Varro de L. L. L» IV* c. 8. Collis Quirinalis , ubi Quirlni 
fanum ; qui a Curttibus , qui cum T, Tatio Curibus vcnerwit 
Romam , quod ibi habuerunt caftra, Feftus : Quirinalis collis 
oUm Aegonus appellabatur ante, quam in cuih commigrarent 
Sabini , Curibus venicntfs pojl foedus inter Romulum & Tatium 
i^um , a quo banc appellationem fortitus eft ; quamvis exi^ 
ftiment quidam , quod in eo faElum fit templum Quiriru) it a 
didum. Urbi eum montem adjecit Servius TuUius. v. Livius 
L« I. c» 44* Hodie ipfi nomen eft a duabus equorum 
ftatuisj prifci & eximii operis, U monte Caballo falutatur. 
Scite depidlum dedic nuper Firanefius in monumentorum 
Romanorum tabulis. O. 

Rhodope 

Scholiaftes Theocrid ad edylL VII. v. 76. ^A</u<^ i'p®- 

•p^ rni Q^ufcm » j$ sV« "AS-tfi. Servius ad Virgilii eel. VL 
vcrf. 50* Rhodope & Ifmarus) Monies Thraciaey in quibus 
Orpheus confueverat canere, ad ecl» VIII. verf. 44. Ifmarus 
aut Rhodope ) Mantes Thraciae afperrimi, & ad Georg. L. III. 
verf. 351. Quaque t edit medium Rhodope porreita fub axem) 
Qua Rhodope mons Thraciae protentus in orientalem plagam^ 
Gammaides in feptentrionalem refleflitiir. v. & Probus ib. & 
Po^hyrion & Acron , item Cruquianus enarrator ad Horadum 
L. III. od. 25. V. 9. & 12. item Lutatius ad Stadi Theb» 
L. II. v» 81. & ad U V. V. 188- Porro videndus Seneca 
in Here, Oet. r. i5}8. & Silius L II. v. 73, hesseu 
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Rhodope pod Haemum Thraciae mons altiffimus. Strabo 

iiwft , 9/^w v^n?^p 0f^ fMJi r«v *Aifuu Rhodopen & Haemon 
fy Orbelon , facris Liheri patris & coctu Maenddum , Orpkeo 
primum initiante , ceUbratos docet Mela L. II. c. 2. Fabulo. 
(am nominis originem fuo more profert Flutarchus in Stry^ 
motu^ ubi Rhodopen & Haemum fratres fraterno fefeamore 
complexos eo impietatis proceflifle fcribit , ut ilia Joyem 
fuum amafium, hie Junonem fororem fuam jadtaret,cujus 
temeritatis poenas ut darent , in montes cognomines effe 
converfos, Montem Rhodopen, qui, ut Ortelius refert, 
hodie Valiia^ item C{emardwern^ Curiorowicie & Fa/iglufi 
vocatur , Euftathius ad Dionyfium perieg. v. 298- fuo aevo 
Clocotinit^am didtum narrat, ni is urbis cujufdam Rhodo- 
pes in eo tra^ nomen intelligat Verba ejus haec funt : 

i n«f«M« v4^A« ir«o>«, ij$ w^i ^ftixnr )^ li *?c^iim mTrut* 

•V«t» li rv9 wfut^cfuvn KXotultflr^et, Habct fane Rhodopen 
Thraciae urbem nefcio quis Philoft. apud Ortelium. Ste- 
phanus By:z. eo nomine oppidum in Jonia ponit Veruni 
pro *i«»w*< forfan n«f«H«$ legendum. /2Aa^<yf/2 Hifpaniae, 
memoratam Straboni L. III. v. 160, in Rhodam cfle mu« 
tandam, docet Cafaubonus, 0» 

^ Riphaei 

Virgilius Gcorg. L* L v. 240. Riphaeafque apduus arces^ Ser« 
vius ad h. L Riphaeas autem arces Scythiam dicit^ cujus 
funt montes Riphaei & ad U IIL verC 382. Riphaeo Euro^ 
Scythico vento, Riphaei autem montes Scythiae , ut diximus , 
a perpetuo ventorum fiatu nominati: nam p«^if Greece impetus 
$• cffMi dicitur «Vi th fiTtluv. Lutatius ad Statii Theb, L* I. 

» 

verC 4*0. Riphaeae) Idefi^ Scythicae^ Riphaeus mons Scy^ 
Ihiae , in quo ferfiper nimiae tfmpeflates , ut Firplius : RiphaeQ 
ptnditur Euro^ Schoiiaftes Oionyfu ad orb. defcript. v. 31^1 

To #f ptfra4»ii tv cffo-i ttrri rv c9r» r« ViTftutt 0^9* « rtvu gfV< m^ 
Xicv9itn, Euftathius ^d Verf, )II« '£»><' i'^ h r^Tf "ruraisK 'cfict 
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^Pf^ti^^irtK fiESSEL. ' De Riphaeis moiitibus dubitare vU 
detur Strabo L. VIL p. 29?. quos in Europaca Sarmatia 
Ptolemaeus collocat. v. U III. c. 5. Ex Riphaeo monte de- 
jeiaum Tanaim fcribiC Mela L. L c. 19. cf. & Plinius L. 
IV. c« 12. Riphaeos d /^/' tf er , Rifi, didos redte jodi- 
cant, quae voces in Tartarorum lingua altum^ datum ^ ex* 
celfum notant. v. Complement, thefaur. ling. Orient Me- 
ninskii p. s 3 ♦ Rufforum more Kamennoi vel weliki poias , 
five cingula lapidea vel magna, itemque poias fcmnoi 
five cingula terrac falutantur. Recfta via ifta montium cate- 
na a borea ad auftrum pertinet , inde a gradu 70. latitud, 
ad ^4. V. Strahlenberg defer, de ^Fempire Ruffe, art. des 
limites de I'Europe & de TAfie, s. CROix. Graeco more 
Rhipaei montes dicendi forent. T* i}i?eeuig, c^n vocat Ptole- 
, macus L. III. c. s. rti 'vpfma Strabo L. VII. p. c. Dc 
fitu diffentiunt veteres, ut oftendit CafaubcJnus ad Geo- 
graphum pag. 299* Scilicet alii Alpes dixere ; alii partem 
Caucafi ; Dionyfius perieg. ad Boryfthenem , qui Pontum 
Euxinum ingreditur , locat ; Ptolemaeus in Sarmatia Euro- 
paea ; Damaftes ultra Arimafpos cos fubmovet. Ptolemaeo , 
ut pauca addara, adfenliunt Mela L. I. c. 19. & L. II. c. i.- 
& Plinius L. IV. C. 12. qui Tanaim amncm ex Ripj^eis 
montibus defiuentem fiftit. Secundum Athenaeum L. VI. T, 4. 
Obii poftea didti funt, quiRiphaei olim, deraum & Alpes. 0» 

Rhamnufius 

Scodrae) MS. Scordae^ pcrperam, opinor. HB^SEXr. 

Scodra , urbs Ulyridos , quam fluvio Barbana rigari didtum 
eft fupra p. 88. Scordo monti adjacebat , Livio tcffe L. 
XLllI. c. 20. Is Scordus apud eundem L. XLIV. c. 51. 
Scodrus audit ; ut fie nomini urbis rdpondeat, Ptorcmacus 
L. 11. c. 17. SwipJ^oj' nuncupat. In fcriptis Vibii libris no- 
men Scodrae varie mutatum deprehenditur. Legimus Scot-, 
dae^ ScordU^ Boccacius habct Scordenfium. Scodram, quani 
diximusj intelligendam effe, vel ex eo mihi vidctur veio^ 
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fimilc, quod Illyricanae potiflimutn orae illuftrandae inteti- 
tus eft nofter; neque alibi Scorda aut Scodra occurrit uf- 
piam. De Scordis enim Badtrianae, Ptolemaeo laudatis L. 
VL c. II. non cogitavit Sequcftcr. Rhamnufius mons,Sco- 
drae attributus , nemini notus. Nota Rhamnus , Atdcae pa- 
gus , item urbs Boeotiae , nee nun Cretae» cf. Ortelius. 0. 

Saturnius 

Editio Florentina habet Saturnus. non refte. hessel^ 
f Fcftus : Satumia Italia & mons , qui nunc eft Capitolinus , 
Saturnius appcllabatur , quod in tutela Saturni ejfe exiftimom 
tun Satumii quoque dicebantur^ qui caftrum in mo clivo 
Capitolino incolebant , uhi ara dicata ti Deo ante helium Tro- 
janum videtur , quia apud earn fupplicant apertis capitibus, ^ 
Ea is haufit ex Varrone, qui de L. L. L. IV. c. 7. ubi 
montes urbis recenfet, Capitolium ^ ait, didum^ quod 
heic^ cum fundamenta foderentur aedis Jovis^ caput huma^ 
num inventum dicitur. Hie mons ante Tarpeius diSius^ a vir» 
gine Veftali Tarpeia^ quae ibi ab Sabineis necata armis & 
fepulta : ejus nominis monimcntum reliSlum^ quod et'iam nunc 
ejus rupes Tarpeium appellatur faxum, Hunc antea montem 
Sai^nium appeUatum prodiderunt & ab eo late Saturniam ter^ 
ram , ut etiam Ennius appellat, Antiquum oppidum in hoc 
fiujfe Saturniam fcrihitur^ Ejus veftigia etiam nunc mancnt 
tria , quod Saturni fanum infaucibus ; quod Saturnia porta . «. 
quod poft aedem Saturni &C. Graece quoque K^m*^ faluta« 
tys ,* telte Dionyfio Halic. L. I. 0. 

Soraftes 

Porphyrion ad Horadi L. I. od* 9. verf. 2. Eft autem hie 
mons in Phalifcis. Cruquianus enarrator; SoraSie) Mons eji 
in Falifcis flamiruae vicinus , in quo Apollo colebatur, Ut y 
Summe deum fan^ cuftos Sora&is Apollo. 

HESSEL. 
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Strabo L. V, p* 226* vxo le ri 'Z«fiKT9f %u ^tpmtct ^oXn 
Ir/j'. Plinius L. VII c« 2. Haudproctd urbe Roma in FaJifco* 
rum agro familiae funt paucae ^ quae vocantur Hirpi: hoe' 
facrificio annuo ^ quod fit ad montem SoraSem ApolVwi , fnper 
ambufiam ligni Jlruem ambulantes non aduruntur, GRONOV. 

Quod autem Apollini facrificiuni fieri fcAbit Plinius atque 
Solinus poll ipfum in polyh. c« 8* id in honorem Feroniae 
in luco hujus Dei peragi narrat Strabo. Pod verba enim, 
a Gronovio allata addit : <i>if>«w« vlxii IrW cf*ivvft^ s7Ft^6>(U 

h ra roTFat ^etvfutsov Ufv^oi'iocv i'z^* Refert dein ritum eun- 
dem, quern ex Plinio recitavimus. Facit cum hoc Virgilius, 
apud quern ita precatur Arnns Aen» L. XL v. 78^. ^ 

Summe Deum fan£tl cuflos SoraHis Apollo , 
Quern primi colimus , cui pineus ardor acervo 
Pafcitur & medium freti p'utate per ignem 
Cultores multa premimus vefligut pruna, 

Adjicit heic Servius : Ifte quidem hoc dixit , fed Varro ubi* 
que expugnator religionis ait , cum quoddam medicamentum ' 
defcribit; eo uti folent Hirpini ( legendum forfan & hie 
Hirpi cf« (ane Harduinus ad cit. Plinii loc. ) ambulaturi per 
ignem ^ medicamento plantas ungunt^ cf. porro Siiius IcaL L. 
V. V. 175. Pugnat pro Apolline quoque Cluverius Ital. arit. 
L. II. c. 3. Veterem fi aadias Scholiaflen Horatii ad L. L 
od. 9. Sorax olim didtus mons eft , dein Sora&es. Apud Ho- 
ratium neutrali forma efFertur, candidum Sorade. Nominis 
originem a Dicis patris cognomine derivant, quo is Soranus 
eft vocatus^ Hirpini quoque Sorani dtdi , tefte Servio ad 
Virgilii 1. c. Hodie it Monte di S. Silvefiro vocatur. Apud 
Harduinum 1. c. dicitur il montc di S, Orefte , apud Ortc- 
lium il monte di S. Treflo , forfan per errerem* De fonte ejus, 
peftiferum emittente halitum, Plinius L. XXXL cap. 2. 
Varro tradit , ad SoraSen ejfe foruem , cujus fit latitudo qua* 
tuor pedum^ Sole oriente eum exundare , ferventi fimilem ^ 
aveifque^ quae gufiaverint^ juxta mortuas jacere, O. 
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Sarnus 

V. Sarnus Nuceriat in fluminibus* HESSEL» Apud Boc- 
Cacium haec : Sarnus mens eji^ medius Inttr Fontpejanum 
agrum 6* Salemitanum ; ex quo magnus ( podus magno legen- 
dum) cum murmurt Sdmus erumpit fiuv'ms ; apud Samum 
oppidum in montis radic'iBus conftitutum. De Sarno fluvio , 
nrbe, monte fufe (ads adtum fupra pag. 190^ O. 

Sipylus 

Sic eft legendum« Graece enim SiVva^. Sypitus edie« 
Flor. & Tolof. perperam. uessel* ^%v}^, ^o/m opv. 
yioLf , ♦ ♦ Tfl ihtMP si^fAuwt 7^ jLitnfXnvctt ita Stephanus Byz. 
qui ad Hellanicum audtorem provocate Holftenio t« s/^v- 
Auwl fufpedtum eft ; legcrfe mavult s<^wAif;«. Sipylenae cogno^ 
men tribuitur Cybelae , ut notum. Inter alia in foedere Smyr* 
nenfium & Magnefiorum occurrit inter marmora Arundelia* 
na : omnyq aia . . . kai i hn mhtepa thn siotahnhn. 
In nummo apud Golzium , ubi adfcriptum sontAos, repo« 
nendum sinrAOS ac de laudata urbe intelligendum « HoU 
fienii quoque opinio fert* Sipylus vel Sipylum, ut Plinio 
vocatur^ oppidum terraemotu fubverfum fuic; fruftra eniin 
de monte Sipylo id intelligendum modo cenfet Cafaubonus 
ad Strabonem L. I. p. s8« ^ SfVt;A(^ xnTtrpa^ti aara m 
TttvTeix^v (ieM-ihuetv, clariflfime enim Plinius L. V. (<. 29. Li^ 
urure intus Daphnus & Hcrmtfia 6* Sipylum, quod ante 
Tantalis vocabatur^ caput Maeoniatj ubi nunc ejl fiagnumi 
Sale : obiit & Archaeopolis fubfluuta Sipylo. cF. idem L. II* 
c. 91. & Ariftoteles meceorolog. L. II. c. 8- Sua aetate 
quoque Magnefiam ad Sipylum terrae tremoribus dejedam, 
quum duodecim urbes una eademque ftrages deleret, Strabo 
commemorat L XIL p. 578. Cujus quidem rei praeterea 
meminit Tacitus Annal. L 11. c. 47. Extat & bafis mar« 
morea coloffi , quern Tiberio Caefari inftauratae urbes loca- 
rant, quan^ duodecim geniis muUebribus five Junonibus 

decora« 
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decoratam exhibet Gronovius Antiq. Grfiec. T. VII. Reftitu-* 
tain Magtiefiam deinceps floruiffe , nummi ejus loquonmr ^ 
quorum fcries a Caligula ad Gallienum ufque procedic ; no* 
tantur autem fie : matnhtqn sihyaoy adfcripto Praetoriaf 
nomine, v. Vaillantii NN. Impp. Augg. & Caeff. a populisi 
Graece loquentibus percufTa. fol. Amit 1700. Ad montem 
ipfum quod attinet Sipylum^ male ad Maeandrum loca^ 
tur ab Ortelio ; Hyllo enim fluvio rigabatur Magnefia » quae 
hodieqoe priftini nominis ' raemor vocatur Ma^nifa, Sipy- 
lum redte vindicat Lydiae nofter ; Phrygiae qui adfcribunt," 
pauUo latius loquuntur. Ceraunium prius didluni , & ^ Si« 
pylo Agenoris & DioxipJ)ae filio , qui in ifto fibi ipfe fauces 
fune fregeriC) alterum id nomen accepiffe^ Plutarchus iil^ 
Maeandro docet. Phlegraeum campum quoque didum ab Aii- 
ftotelc , tefert Ortelius. perperam , fi quid video. Pars Phry- 
giae quidem Kol^ixavfAivtn nomen tulit olim ; fed apud 
Stagiritam Phlegraei Campaniae campi intelligendi funt, 

£n locum : rwr^t y«p roy Tfc-XG9 > yiv»f4,kvw vtiC-fMv , ri 9rcp\ 

rn* Aiyvs-iK^if x^?'^^ &C. Hodie Sipylus , Slpuli Dagi Fuit & 
Sipylus mons Peloponnefi , fi audias Ortelium ; fed , infpedto 
Faufania , falfum eife clariifimum virum dldici, O. 

Stefiarus 

Non equldem montem nomine ^tefiarum memlni. Quid« 
ni Tub hoc lateat Stympha mons ; de quo confalendus eft 
Cellarius Geogr. ant L. IL c. 1 3« hessel. Non video, quo 
Boccacii exemplo ufus fit Ortelius , qui apud iftum Stejiam 
nus legi fcribit. Equideiii in antiquiflimo , Rhegienfi fcilicet , 
a. 1481* excufo> haec deprehendo : Stejfiarus mons jft Mo* 
Iqffhrum. Quid de conjeAura HefTelii dicam , ^qq^ fat fcio* 
Apud Boccacium fequitur verba mox laudata aiticuius ifte: 
Stymphalon mons efi Arcadiae - - - ut fie facile praecederd 
potuecit : Stympha mons efl Molojforum. Verum nee tale quid 
lA fcriptis libris reperit Boccacius , nee ullo modo ^ q«|os n^ 

1 Aa 
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^imns , in hoc nomine variant. Stympha , hodieqoe Stymm 
jk€, inter alios memoratur Stiaboni L VII. p. )2$. ««- 

Xrvfpvi 0p«v( )^ ry« ^ttftfftimi. Dividebat Theflkliam ab Epiio. 
y. Palmerius ad L c» O. 

Tarpejus 

T. Satumius. In MS. Revii eft : Romae unus ex VII. numti- 
ius. in editione Flor. deeft unus. hessel. Loca Varro- 
nis & Fefti vide fupra in Satumio. T^p^^dv fcribi a Stepha* 
no Byz. refert Ortelius. rede , fed is de Tarpeio monte ne 
cogitavit quidem. 'vi^<pn ^i^n A^xfitv memoratur ipG, cujus 
Ta c^vMMv, T«p^tf4(^. Virginis Tarpeiae fatum, de quo LU 
vius L. I.C. II. in nummo Tituriae gends expreiTum cer« 
tiitur. v. Vaillant. NN. familiar. Carmine quoque profecu- 
tus eft Propertius L. IV. eleg. 4. 

Tarpemm nemus & Tarpeiae turpe fepulchrum 
Faber & antiqui limina capta Jovis. 

& quae fequuntur. Uti hie Tarpeium nemus, (icfaepe alibi 
Tarpcia rupes , arx Tarpeia vocatur : Tarpejus quoque Ju- 
piter pro Capitolino nonnunquam didus , ut in ifto Prae- 
neftino apud Gruterum pag. LXXII. n. 5. 

TU dUI TARPEIO COLERIS YICINA TONANTI 
VOTORUM VINDEX SEMPER FORTUNA MEORUM 
ACCIPE Q.UAE PIETASfPONIT TIBI JDONA MERENTI. 

reliqua vide. O. 

Taenarus 

Ukac. Tiettes ad Lycophroncm v. ito<. TMf%«^w)!Axp«i. 
TieA99 A0LH0U9ii » itB-dt (pticr\ 3tel3-«i4» thod ^^u, Scholiaftes Pin* 
dan ad Pyth. od. 4. verC ;to. k^* « ^o ine/ncAVftir^ t%> 

MiW9aii% 9Ufryippf%. Scholiaftes Apoilonii Rhod. ad L. I. verC 
102; Tint il ymrm ttuta^f^ ' «f* i tJitHtf^p xt^MTraf^ n srA 
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>,ti )^ i «*ptf J^ i }ufAin Scrvius ad VirgilH Gcorg. L. IV. 
Verf. 467. Tacnams Laconiae promomorium efi circa fnem 
MalcM^ ubi infcrorum dicitur ejfe defcenfus. Philargyrius: 
In Taenaro enim promontorio Laconiae demonfiratur alta quae^ 
dam vQrago , per quam emcrfijft Hercules abr inferis dlckur 
quum duceret Cedfcrum, Acron ad Horatii L. I. od. ^4. verf. 
10. Taenarus promontorium Laconiae^ per quod defcenfus ejli 
ad inferos fertur^ Ut Virgilius: 

Taenarias^ etiant fauces , alta ojiia Ditis, 
Porphyrion : Taenari fedes ) Inferi intelUgendum , quia per 
Taenarum Laconiae promontorium defcenfus ad inferos fertur. 
Cruquianus intcrpres : Taenari) Inferi^ quia per Taenarum 
Laconiae promontorium defcenfus ad inferos e£e fertur. Lu- 
tadus ad Statii Theb. L. II. verf. 44, Taenarus locus Laco^ 
niaij in quo aditus dicitur effe mferorum. . , ^ Inde mons 
<xurgit, qui Taenaros dicitur. HESSEJL. Rationem com- 
mend apent Boccacius : Taenarus Laconiae promontorium, efi 
circa finem MaUei (lege Maleae) montis^ in quo quia hiatus 
eft ^ & ex eo agente fpiritu quidam audiuntur rumores d- 
murmura progredi , ir^erorum veteres dixere defcenfum. Tae- 
narum promoAtonuHi 4 hodie capo Matapan^ tangit Strabo 

L. YIII. P« f6^^ 'Ek J^i Tftf tUATFOt tJj VAf^XUi To f^U TcU- 

«A0'fi iifvf4,tf^f* nXna-Uv i^'irh irr^^Py h* w rw Kiffiifcp dmy-^ 

B^nntd fAvHicufr» C(p 'Mf-ft^Aldv? J{ uhv. Fufe id defcribit 
Paofanias in Laconicis, qui , quum cap* 14* oftenttiffet , ho^ 
men ipfi a Taenaro , cujus jnonumentum in eo fpedtabatur 
ortum, dein cap. 2s* in* febulae de Cerbero originem in^ 
quirit. Hecataeus fcilicet, Milefius immanem jn fpelunca 
monds ferpentem dclituiffe retulit , hominibus infeftum 
qucm ad Euryftheum peftraxerit Hercules, Ipfp Paufanias 
Graecorum in fingendo audaciam miratur , . quod ibi unde 
Plutonis canem eduflum fabulati funt, ne quidem mcati4s 
fubcer terram per eam fpecum fubeat. Qjaicquid fit, gra- 
phice iftam led viam & ad Plutonia regpa aditnm pingit 
Seneca in Hcrp^ Fur. Aft, IIL v* 66z. feq, 

Aa z 
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Sparuna tdlus nMle attoilit jugum , 
Dtnfis vhi aequor Taenarus filvis prtmk ; 
Heic ora folvit Dins wvifi domus ^ 
Hiatquc rupts alt a, & immaifo fpecu 
Ingens vorago faucihus vafis pattt^ 
Latumquc pandit omnibus poptdis iter, 
Non cofca tenebris incipit prima via : 
Tenuis reliBae lucis a tergo nitar 
Fulgorque dubius foils affli^ cadii j 
Et ludit aciem - . - - 

Forro in Taenaro varia monumenta fbifle fcribit Paufanias; 
fontem quoque , qui plim introfpicientibus portus & naves 
fpedtandas praebuerit Tandem fpatio XL. circiter ftadio- 
rum a promontorio Taenarum oppidum fuifTe idem adjicit, 
ipfiQS aevo faiutatum isjuvn^cxt^. cf. & Procopius de B. Van- 
dal. L I. c i)« Meminic jam Taenari Homerus hymno in 
Apollinem v. 411. ubi vocat: 

Ta4ii»f09y ifB-tL T% ftn>M ^vr^x* ^o-xi^od out) 
'HfAitfM Sfobxl^, • • • . 

Hodie is locus porta de Qualeis vel porta delU ^fuagUe, 
ob coturnicum copiam , tocari folet* In promontorio , ut 
hoc addam , nigri marmoris proventus eft abundans» 
Taenarii nomine noci. v. Strabo L. VIII. p. }67. & Pli* 
nitts U XXXVL c. 18 & 22. 

Tmolus 

Scholiaftes ad 11. L. IL v. Si6* t^u^a^ 3^^ Avtw » 

«^' S M%^i^ila4 n«t>7*»Ao« ^0^fUi. cf. id. ad L. XX* v* 

}85» porro Servius "ad Virgilii Georg. L. I. v. 56. Sed 

Tmalus efi mans etiam Lydiae circa oppidum Sardis. Item 

Euitathius ad haec verba Dionyfii perieg. v^ 8}o. 
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Equidem miror , Cellarii diligentiam accuratiflimam videri 
fugilTe locum Scephani Byzandni , ita fefe habentem ; Tvfttt^ 

derato fcribi debet Tymolus ; non autem Timolus^ utapud 
ilium fcribitur geogr. antiq. L* III. cap. 4« Sic quoque Tv- 
fMiA(^ ell in epigrammate Graeco , quod ad Stephanum ex- 
hibuit Holilenius. Attamen vide fis Erythraei indie, in Virg. 
in voc. Tmolus, Euripides in Bacch* v. 4.61. 

v'mo mjignij) v. Ovidius met. L. VL v. 14, 
Deferuere fid Nymphae vineta Tymoli. 
cF. & Silius L. VII. v. 209. & Seneca Phoen. v« 6o2\ 

HESSEL. 

Nihil ufquam habere Lydiam » quod memoratu fit dignum^ 
fcribit Strabo L I. c. 92. praeter auri ramenta, quae Tmo- 
lus deferre foleat. Pfeudargyrum quoque \n eo nafci , tefta* 
tur idem L. XIII. p« 610. Praeftantis vini fSeracem prae« 
dicat L. feq. p. 6}7. De fitu haec p» 629. 'rxi^xtHod Vt 

tcvtcXf vrilltt y^ fubn^A rt IS^o^e/tviv^ HuC facit & OvidluS 

metam. L* XI. v. iso feq. 

Nam , freta profpicimf^ late riget arduus alio 
Tmolus in adfcenju^ clivoque exttntus utroque^ 
Sardibus hinc , illinc parvis finitur Hypaepis. 

Quae de auro adjicit Strabo, quod ex eo Padolus derivat^ 
occupavimus pag. 170. Omnigenis feris refiertum Tmolum 
Flutarchus fcribit in Padolo , eumque, Carmanorium prius 
adpellatum , a Tmolo , Lydiae rege , Martis 6c Theogones 
filio, in eo fepulto nomen adfdvifle* Eleganti profopopoeia 
utitur Ovidius, quum 1. c. Tmolum in certamine Panis & 
Apollinis judicem federe jubet v. 16). 

Monte fiio fenior judex confedit « & aures 
Liberat arborihus ^ quercu coma caerula tantum 
C'mptur , & pendent circum cava tempora ^andes. 

Aa I 



374 NOTAE VARIORUM 

& quae fequuntor. Tmoli csicumen vocari Tempfai^ anftor 
eft Plinius L« VII. c. 48. Hodiernum nomen montis eft 
Bo^dag five mons laeiuiae. Leunclavio Tomalu^e falutari, 
refert Ortelius. Tmolum urbem quoque monti adjedam 
fuffTe, turn ex Tacito aliifque fcriptoribuSj tuin ex bafi 
Tiberio locata, cujus mentio facta a nobis pag. i6g« in 
qua inter reftitutas ab eo urbes nominatur TMaAox, pfo 
bat Cellarius N« O. A. L. IIL c. 4. Adde , nummura quo- 
que extare Sabinae Auguftae, memoratum Wheelero in it!- 
^erario n. 90. & Vaillantio in NN. Imp. Graecis , qui prae- 
fert nomen TMOAiTflN* 0. 

TabumuS 

« Lege Cellarium G. A. L. II. cap* 9. & Vlitium adOra- 

di Fai. cyneg. t. 509. ubi 

• - - Caudini faxa Tahumi* HESSEL* 

^ >, Gratius^l. c. non amoenum & oliviferum defcribiC) fed 

.,, tanqaam horridum & vel furculis Caudinis congrnentem. 

,, Habet tamen & Vibius, quo fe patrono tueatur. Vir- 

„ gilius Georg. L. II. v* ^8. 

- - - juvat Jfmara Baccho 

Conferere , atque olea magnum vcfiire Taburmim, 

J, ubi Servius : fignxficat , etiam montuofa 6* afpera loca ten^ 
„ tanda ad culturam efji. Quod vero interprctum hie Cam- 
„ paniae , ille Apuliae tribuit Taburnum , errant, qui au- 
^ <5tore Graitto Caudinus eft , prope Caudium exiftens in 
J, Samnio. ,, Haec Cellarius. Verum Vibius , mea quidem 
iententta, male fe tuebitur Virgilio, qui non olivae feraceni 
fcribk montem, fed fmpatientem; Q quidem tentandum 
praecipit Porro Servius , judice Camillo Peregrino de Cam- 
pania Fel. Dift II. c. 26. latius locutus cfle videtur, 
fuique aevi Campanlam , quod & fecerit alibi , intellexiife^ 
Rede autem Vibium attribuere Samnitibus Taburnum ad- 
jicit; quippe qui inter Caudium fuerit & Beneventum. Idem 
iodic Taumo vocari perhibet* Aliis Tabor item Taburo fa- 
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lutatur^ telle Ortelio. At Dhumum didPolybio, quod hic 
tradit> in eo ipfi haud aflentio. Liburaus is prope Luce- 
riam fuit, remotior a Caudio. O. 

Taygeta 

Taygetus Lacomat^ Barthius ad Claudianum de Bello Ge^ 
tico V. 1 9 J. ed* Hanov. Taygeta Virgilio mons ifte dicitur 
Georg. L. 11. v» 487. ex quo fluviura fecit nofter fupra 
pag. 19. cE pag. 208. Servius tamen ad eum locum fic: 
Taygeta ) mons Laconum Libera 6^ Baccho facratus, Eadem 
referunt Philargyrius ad L. III. v. 44^ & Lutadus ad Sta* 
tii Theb. L. VIII. v. 437. & ad L X. v. 497- Scholiaftes 
quoque Pindari ad Pyth. Od, L v. 12 J. T*tfysrw %f^ A** 

item fcholiaftes Callimachi ad hymn, in Dian» y. i88«^^ 
Tniytlof ) 'if(^ Mfcilaifccf^, H£SSEL« Strabo hunc rnon* 
tern ita dcfcribit L VIII. p. j6j. T«JT*»y (Ovei^m) ^' wrifr 

Xoy 1^ c^ii^i wincie']^9 Kit']u ret Xfwgb^xlM ftifn reSf ^ApMb^*' 
rv9$xif *^* ^7 AttMiWi^. 'l[it^i7rlmtti J^f r^ T^uylrm i X^Jiiln 

it fMctfyiiet )g ^AfAvn^eu ... Nomen monti unde fit indir 
turn, non Plutarchus modo inEurota, fed Paufanias quoque 
aperit L. IIL c. i. Scilicet Taygetam Nympham a Jove vir 
tiatam in cacuminibus Amyclaei montis reili vitam finiiiie 
narrant. Ejus filius Laoedaemon hxtSt fcribitur* Aptiffimum 
venationi Taygetum idem refert L« c. c. 20. De fummo ejat 
▼ertice ibidem haec : *»f^* i^ r$v Tt^Hyir^v Tmxt%f C^nf 3fu* 
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Tetricus 

V. Cellanum geogr. ant. L. II. c* 9. Tettica edido Flo. 
rent. male, hessel. Boccacius : Tetricus mons Sahino* 
rum eft afpcrrimus. Hauflt ex Servio ad Virgilii locum , quern 
ad HimeUam fluvium attulimus lupra pag 127. ubi fie: Te. 
fricus mons in Piceno afpcrrimus, Undc trifles homines ttm 
tricos dicbnus, Virgilio quum Tetri^a dicitur, forfan rupes 
intelligitur , ut habet Silius L. VIII. v, 4.18, HMie il montc 
4i S. Giovanni , Severo & Nero appellari tradit Leander. cf« 
Ortelius. Holllenio eft horrendum illud adfpedtu inond$ 
jilgum , quod inter montem Sibyllae & Afculum fuper reli* 
qua Apennini juga emicat v. Cellarius. 0* 

Tenitnis 

Etfi repetat totidem fere verbis Boccacius, nihilo minus 
nullum uPpiam huic monti praefidium invenio. Dyrrachii 
viciniam in fuperioribus hinc inde illuftrare ex Vibio Ilcuit , 
Ut in Genufa, Icano vel ffamno, Mathi fluviis ; ^^ciro , re- 
Iftus Achr'ido , lacu ; Borea vel Bora & Eridano montibus : 
contra in aliis aquam nobis haerere, ingenue fumus pro- 
Feffif quo pertinet e fluviis Alto 8c*Ululeus ; e montibus 
Fylartes^ cui heic ^ccedit Terdtms, O. 

Velinus 

Recenfitus jam eft mons Aventinus, Coelius, Exquilinus, 
Palatinus, Qtiirinalis, Capitolinus :: recenfendus igitur reftat 
mons, feu potius collis Viminalis; cujus quidem loco Vi- 
bio eft Velinus. Ab homine meo fack aliquantum Feftus ia 
Septimontio ag Septimontium « ut & Paul us in Septimontivm. De 
Veliis autem adeatur Georg* Fabricii Roma pag. 28* nee 
non Alex. Donati Rom. vet ac rec. L. IL cap. i6« 

Unus ) deficit in editione Florentina. HESSEL. Velia , 
Graece 'EAf«, ad finum Faeftanum fita urbs , Zenonis £lea» 
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tae patrk. Haec nodffima* Minus nota V^Iia , locus Romae , 

cujus meminit Dionyfms Halic* L. V. Montem fuifle 

vel coUem fane^ patet ex Livio, qui L IL c. 7« ubi Valen 

riutn Publicolam Cs. in fufpicionem venifTe fcribit, ita: 

Regnum eum affeStare , fama ferehat i qtua nee collegam fubrO" 

gayerat in locum Bruti , & aedificabat in fumma Felia. cC & 

Pluta'rchus in Publicola. Rem confidt Varro de LL. L 

IV* c' $• Ubi enim de Palatio haec narraflet, quae fupm 

ad Paladnum montem adferenda fuerant : Quartae regionis » 

Palatium , quod Palanus cum Evandro vtnerunt , aut quod 

Palatini J qui & Aborigines , ex agro ReatinOy qui appellatur 

Palatium , ibi confederunt, Scd hoc alii a Palatia uxore Lom 

tini putarunt. Eundem kunc locum a pecore diStum putant 

quidam; itaque Naevius Balantium appellat, turn fubjungit 

haec : Huic Germalum & Velias conjunxerunt & in hac re^ 

gione facriportus eft, & in ea fie fcriptum : Germalenfis quinti^ 

cepjos apud aedem Romuli^ Vilienfis fexticepfos in Velia^ 

apud aedem Deum Penatium ... Feliae unde ejfent ,' plures 

accepi caujfas , in queis , quod, ibi paftores Palatini ex ovibus 

ante tonfuram inventarri vellere lanam fint foliti, Itaque Ve- 

lia fumma vel Veliae conjundtae Palatino monti Velinum 

montem arguunt* De hoc ipfo intelligendum monumentum x 

Ancyranum apud Gruterum pag» .CCXXXII. & apud Chit 

hull in Antiquitatib. Afiaticis pag. 174. IN. SUMMA. sacra. 

VIA. AEPEM. DEUM. PENATIUM. IN. VKLIA. AEDEM. 
JUVENTUTIS. AEDEM- MATRIS. MAGNAE. IN. PALATIO. 

FECI. Indc quoque Velina didta tribus apud Li vium ep. L. 
XIX. Duae tribus adjeHae funt Velina & Quirina. Ejus fre- 
quentius , quam fcriptores , meminere marmora. Exemplo fit 
apud Gruterum pag. LXVL 7. 

L. CALVISIVS. L. F. 
VELINA. SECVN 
( DVS. &C. 

plHra index Scaligeri dabit, lUud deniquc reftat expedicn- 
dum , qui Vibio Velinus mons ex VII. unus Romae dicatur, 

Aa s 
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cnjtts rei , cred* , non fadle quiTquam imttquuni tefleoa 
produxerit O. 

Vefulus 

Ajpdlae ) LiguriM fcribendum «fle Ttdetuc, auflorc Ser- 
vk) ad Virgilii Aen. L. X. v. 709. Vifuius auzem mens Z»> 
ffiriat tfi juxta Alpti, v. Ruaeum quoque ad v- 7o8< HESSEL. 

Dtto fuide Vefulos montcs arbitratur Ortelius , alterun 
inter Alpes , Flinin & Soltno memoiatum , alterum Apuliae', 
dc quo Vibius. Mihi apud hunc noflnim haerere nianifc- 
ftum errorem CurpUEmumque , perTuanim eft pro ccito. R& 
(pice ad ea, quae p^ )j9. de hoc eodem VeTuIo ad. 
noa^BB. 0. 
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Vibius Sequefter in libro de populis laudatur a Barthio ad 
Claudiani panegyr^ in III. CorC Honerii v. 54. hesseu 

Agathyrfi 

i 

Servius ad Virgilii Aen. L. IV. v. 146. 

• - - mifli^ue altaria circum 
Cretefqiu Dryopefqut frtmunt pUlique Jgathyrji, 

Agathyrfi populi funt Scythiat, coUntes jipoll'mem Hyperbo^ 
reum^ cujus logia^ id efl refponfa feruntur. PUU autem^ 
non Jiigrnata habentes , ficut gens in Britannia , fed pulcri , 
hoc eft^ cyanea coma placentes. HBSSEt. In aifignanda 

Agathyrfis regione fua fic fatis convenit prifcis. Neuris & 
Tauris & Gelonis & Budinis & Sauromads eos jungic He* 
rodotus L. IV. c. 102. Sarmatiae autem Europaeae adfcri* 
bit iltos & fcdudit a Scythia. Vide« quae cap. ioo« dicat: 

fSv &c. Mela L. II. c. i. Maeotidis flexum Agathyrfos fi» 
Sauromatas ambire docet* Simili modo inter gentes inde ab 
Iftro ad oitium ufque Maeotidis paludis habicantes recen- 
fentur apud Dionyfium perieg/v. ^04. feq. enarran^iir 

porro ndminantur Daci & Alani & Tauri , turn 

Accinit his Marqianus Heracleota: ^etpMMven rlv xio-vm ^9* 
^y «f *Ay^vfvoi ( rcdte fic Hudfonius loco corrupti 'Ay«^»(r»^) 
T« l^n^ w « *Bu^^ ^tL^ftctllcH 'c/ltf. Tandem Plinius L, 
IV. 0.12. quoque poft Neuros, Gelonos aliofque ponic 
caeruleo capillo Agathyr/os, In hac omiii fcriptorum ferie 
proTume Maeotidem paludem eos collocat Mela; reliqni 
magis ad boream retrabiint« Ptolemaeus L. III. c» ^* coQ^ 
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dem quoque Sarmatiae Europaeae adfcribit; aft idem L 
VI. c. 14. ipfis fedem in Scythia intra Imaum attribuit, a 
priori mulcum diftantem* Neque quicquam eft , quod im- 
pediat , quo minus ejus gentis pars aliqua ad ortum magis 
rcceffcrit. Interim non tacendum, >poftcriori loco interpre- 
tes antiques legerc Almorfos , quos forfan in j4gathyrfos 
librarii homines transmutarunt. Demum Stephanus Byz. ad 
Haemum Thraciae allegat iftos : 'AytiS-vfo-^i > iB-f^ M'tj'f 
T0V '^Atftev. Unde id defumferit , non video. Agathyrfos Ge- 
lonofque a duobus filiis Herculis Agathyrfo & Gelono> 
quorum mentio apud Herodotum L. IV. c. 11* didos^tra* 
dtt Euftathius ad Dionyfii 1. c. addit tamen, forfan «^« 
rcUp l^vfo-vp T9V Atovvvov appellators priores« Horum ritus & 
mores nonnullos eodem libro c. 104. recenfet Herodotas. 
Alios addit Mela 1. c. Agathyrfi ora ortufque pingunt^ ut 
qiiifque majoribus 'pratflat , ita maps vel minus ; ceterwn uf' 
dem omnes noiis^ ^ fo ^ ^t Mui ruqueant. Caeterum Ago* 
thyrfum SlciUae urbem habet Strabo L. VL p- 2^^' Alii 
Agathyrfam vocant v. Stephanus Byz. & ad eum Ber- 
ckelius. O. 
. Scythae) fie MS* Med. & fie fcribere folet Scqucfter. 

GRONOV. 

partis) Facit ad faepius iteratum illud Sequeftris Cicero 
Tufc difp. L* I. c. ) 9. Apud Hypanim jiuvium , qui ab EurO' 
pae pane in Pontum influit &c. HESSEL. 

Acarnanii 

. NuUibi, quod feiam, legere eft Acarnaniae iB-nw^ Acar- 
nanus. Male vulgo apud Vibium Acamam. Redte MS. Ren 
Acamdnu. 

Epdrotat ) v. Cellarius G. Ant. L. IL c. i j. HESSEL. 

Aearnanes ab Epirotis pmni aevo fuere diftinifli » licet 
iUis vicini effent. v. Strabo L& VIIL p. 3)4. 'E^fi^ f^f 

fvv tlf^iv fiF«M TiK *£AiK«^^ rnv ^Axttfmnet* ^no\9 d^ rfif fffVf- 
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nrif. Imo difcrimen , quod inter ipfos interceflit , mag!s 
etiam illuftrat idem Geographus, quum fupra Acarnaniam 
& Aetoliam Thefprodos , CafTopaeos , Amphilochos & Atha« 
manes fitos refert Epiroticas gentes , %Vs<p«7mc6 iB-vn L. VIT. 
p. )2i. Ptolemaeus tamen Acarnan^ Epirotis accenfet* L. 
III. c. 14. GUI fentendae ut accedit Vibius, ita anfam fub^ 
miniftraiTe videtur illud, quod Acarnanes Ephyrorum uii 
font nomine, Hefychio tefte, 'E(pvr»< » ^*« *Ax(tfmi>ebi. Hefy- 
chius v» *£^vV*^. Si quis porro quaerat> qui factum, ut 
Ephyri falutarentur Acarnanes , reponemus , forfan id inde 
ortum , quod ex £phyra urbe Thefprodae ( haec autem ad 
Epirum fpedabat v. Strabo L. c. p. }240 emifTa coionia 
ad Acarnanes pervenifTet , fanguinemque cum iis & genus 
mifcuiflet. v. Stephanus Byz* v. "E^t/p*. Sed & alia fuccurrit 
ratio , ob quam Epirods accenfiti Acarnanes. Scilicet Am- 
photerus & Acarnan Alcmaonis filii in Epirum tranfifTe fcrU 
buntur , in qua colonos collegerint, ffwcL^^oi^tto-n ctxirAfoi^ 
quorum ope Acarnaniam condiderint. v.' Apollodorus. BibL 
L. III. c. 7. p. i86- ed. Gale. s. CROlx. 

Vibiani aphorifmi fontem habes in Servio, qui ad Vir« 
gilium Aen* L. V. v. 298. haec: Acarnan, Epirota: Acarwu 
ma enim eft pars EpirL HESSEL. Contra Acarnaniam ab Epi- 
ro Mela quoque diftinguit L. II. c. )» Ultra Aetolla ^ Acar^ 
naniay Epiros ufque in Adriam. Olim Curetes didtos Acar- 
nanes, priufquam ab Acarnane Acheloi ex Callirhoe fitia ne« 
pote hoc nomen adfcifcerent , refert Paufanias L. VIII. c. 24. 

cf. & Scymnus Chius in orb. defer, v. 462. Hue iacit & 
Plinius,qui L. IV. c. i. fie: Acamaniae , quae antea Cure* 

us vocabatur^ oppida, Apud Strabonem tamen L. IX. p^ 

429. Curetes pars Aetolorum dicuntur fuifle. Scholiaftes 

Pindari quoque ab Aetoio, quae antea fuerit Cureds, di< 

^am Aetoliam teftatur. Contra Homero , ubi L. IX. II. v^ 

52$. Curetas & Aetolos difcernit a feinvicem, iiti omni^ 

no Acarnanes funt. 

■» . • 



381 NOTAE VARIORUM 

Flura de Curetibus dabh Strabo L. X. p. 4^^ Ubi fimiil 
a tonfura capitis nonien fordtos narrat, Acarnanes contra 
indc appellatos, quod caput non tonderenL J^firtn d^ 

Tdi jii^«A««. Acarnaniae nomen non prorfus evanuit; Car^ 
ma nunc appellatur. O. 

Apuli 

Contincbat Apulia duas regioncs , Dauniam & Peucetiam. 
V. Ptolemaeus L. IIL c. i. Ita quoque Strabo L VL p, 283. 

* Ativan y* HiVKitim jg ^»vnm f^nV oA*»$ Xty^fctimf , ivl rSv het^ 
;^oieJk*»9 »^«> «• '^^ fTAXOMv , »«-*<ru« It riving rni X^f*^ 'ATdv/WK 

Myofdm. Ideratamen pag. 28s* Apulos diftinguit a Pcucc- 

tiis & Dauniis. « i* wteM^^An ( r$Z Tujyirm xokjrov ) llitii 

^itAflu luupi^itf f hicif. Apuliam iftam bipartitam una cum MeC 
fapia vctercs faepe nuncuparunt Japygiam^ y, Polybius in 
Hannibal L IIL c. 88* Virgilius Aen. L. XL v* t47- PM- 
nius Apulorum genera tria conftituit L. III. c. 10. Teanos, 
Lucanos » Daunios. Daunia vetus hodieque Apuliae nomen 
retinet, didta la Puglia, la PouilU ; alias & Cap'uanata fa- 
lutatur* Peucetiae nunc refpondet terra di BarL Nomen 
Apuliae turn Graeci turn Romani vulgo fimplici elemenco 
piogunt« rarius duplici, ut Mela L. 11. c. 4. & Lucanus 
paffim. In Dacia municipium fuit Apulum Auguflum, cujus 
frequenter meminere lapides^prope Albam Juliam eruti. O. 



Aethippes 
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Indi A(uu ) Loquitur Sequefter de gente Aethiopum ad 
orientem verfus^ non autem genera tim de Aechiopia. Ser-^ 
vius ad Virgilii Aen. L/IV. verf. 48i» Aethiopum) 4ethio, 
piae duae funt^ una circa ortum folis^ altera circa oceanwm 
in Mauritania , ^uam nunc dicit. & diHa Aethiopia a colore 
popdorum^ juos plis vicinitas torrct. Graece entm tUB-um 
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iMnrre , «4/ adJpeBm^ dickur^ Probus ad Georg. L« IL ▼. ito<» 
Atthiopiafita eft ah oriente kibemo ad accidenttm Uhtnaim 
fub ipfo meridiano. Lutatius ad Statii Theb. L* X. v» 84* 

Stat fuper cccidiuu ncbulofa cubilia no&is^ 

Aethiopafqiu alios , &c. 
Aetldopafqiu alioi ) Mauros dicit cccidentales, Euftadlius ad 
Dionyfii orb» defcript verf. 179 & i8o. 

*O^v0-0-f/«ec yiyfoarii^ 'l^tfifiilt ) "Ort iyx^ r*i> tmtf 'AtBioimp 

4I ^tfi^\ > i^ rti M^o/,i$B^n. adde fis fcboliaten, Priiicianus 

pedeg. verf. i68* 

Terkinat hau fines rubri pnpt IffCfa pqnti 
Latos ; AetUopum popufps quas poffidet alter ^ 
Quern caUdU juxta terrii pafcuntur ErembL 

Hoinerus Odyff. L. I. veiC 22. 

HESS£L« 

Nihil hie docet Vibius , quod yeterutn teftimoniis haud 
nitatur* Aethiopes certe locabant in India » eofque Herodo- 
tus rii i» v^i *A(rm *At^if7riti falutat, armifque ioftruit lid 
dem , qqibus & Indos« L. VII. c. 70. Idem fcite Aethio- 
pes ftpra Aegyptuni ppfitos, w f^9 In Mf *A«yvW» 'a*- 
3-fW«K L. VII. c» 69. five Aethiopes Libyae r«« i» rS^ a<. 
fiitii diftinguit ab Aethiopibus ad ortum/foiis pofitis, «7ri 
taTit tt^.\ /,/Jn \iB-Ux0¥, L. VII. c. 70. aut ab Indis proprip 
fie yocatisj c. 6^. quorum Vibius mentionem p. );« facit^ ubi ' 
lie: Indi pars Afiae. In uaiYerfum veteres omnibus ad ae* 
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quatorem fids gendbus Aedtiopam nomcn indidere< r# 
Strabo L L p. m- ^- CROix^ 

Aegyptii 

"* -4egy/to) fie MS. Revii. Stephanus Byz. in "A/ywrri^. 

. - - T^ S-flAfwtfr *A<y«^7<*> Jfi '»'• *A«yv«7wr. 

HESSEL. 

MS. Med. Aegyptu. GRONOV. 

pjrrw ^y^ ) Lege Cellarium G. A. L. IV. nee ntni c. i. 
Sequeftcr facit cum Mela U I. c* 9. Afiae prima pars At- 
gyptus inter Catabathmbn & Arabas^ HESSEL» Sunt,qui« 
bus Aegyptii ad Nilum ufquc Afiae acccnfendi videantnr. 

Ita Strabo L^ IL p. 126. 'E^^rAi^^wr^F ww«c «-«/«« •xt^f/M «» 

iij^tZ f4f irt n Atfivti fikxeA ^•^ TAuXitv poVf«$« Ita porro 
Mela L. I. c. i* Hoc mari ( mediterranco ) ^ duobus w- 
clytis omnibus Tanai & Nilo^ in tres partes univerfum dir 
viditur^ & FHnius L. III. c* i. Intranti (in marc mediter- 
raneum ) dextra Africa eft , laeya Eufopa • . inter has Afia. 
Termini amnes ^ Tanais fy Nilus. Proinde Aegyptus hinc 
foret Libyca , iilinc Afiatica« Eorum tamen magis probari 
dodrinam> ipfe Strabo commemorat L. I. p. j^.qui term!- 
num Afiae Africaeque ftatuant Arabicum fiiium > qnem nar; 
tura probet ipfa. 0. 

• - • • 

Barcaei . 

V. Servius ad T\tg\Y\\ Aen. L IV. v. 42. 

Hinc Gemlae urbes J genus infuperahile hello i 
Et Numidae infreni cingunt & inhofpita Syrtis: 
Hinc deferta fibi regio ^ lateque furentes' 
Bartaei ■".- 

ubi fie : Barcaei longe funt a Carthagine, Hi fecundum Ti- 
tianum in Chbrographia Phoenices navali quondam viceie 

certamuxe. c£ .Cellarium N. 0. A. L IV. c 2. hessei. 

Noa 
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}ioti Barbae jGraecortim in Cyrenaica coldniae, quae poRi* 
izkodum Ptolemais, telle Pliiiib L. V. c; 9; falutata eft , in* 
tK>las, fed Libyae aliquein populum intelligit nofter, quent 
Ptoletnaeus Be^fxlrtt^ Tocac L. IV« c. 4* ubi forte legenduni. 
Betfxoiti'Jad f ut apud StephaHum Byzantiniim in v. Heiftxr. 
S. CROIX. ' Gyrenen Battu$ condidit TheraeuS , qutm ii 
regno excepit Arcefilaus filius* Hujus fratr&s, quos nonii* 
iiare videtur Stephanus Byz. ftruxere Barcen , tefte Herodd- 
to L. IV. Ci i6o« & quidem in arido loco , quod vel e^t 
Virgilio pdtet 4 cui jungendi futit Sllius L. IIL r. 291. & 
Claudianus de hello Giidonieo v. 159. quibus anda Bam 
didtur. Hino nominis originem fefe inveniiTe {ibi perfud- 
det Bochartus in Chanaane L. I. cap; 2s* 99 *^2 ^^^ ^nim, 
^^ fie ait, pro agro vel pro deferto tarn inter Poenos po- 
), tuit eiTe in ufu, quam inter Syros & Arabes. j, Imo Mar-^ 
maricae etymon in eadem voce latere tradit. Scilicet didtuni 
ab initio Bar-Barea , unde permutata littera Marmarica^ 
De hac opinione Bocharti liberum cuique judicium efta. 
fiodieque regio ifta defertiim Barca dicitur. Jam porrO 
Barces incoiae Bareaei falutabantur ; regio Barcaea& incor 
lae Barcdeatai^ v« Stephanus By^. & Herodotus 1. c. Pto* 
lemaijt , quae Barcae fucceffit , non in eode^ loco ftrucfla 
fertur « fed in niedit^rraifeo tradtu« Soylax in pcriplo : 

hlftkf^ Tav kaIa Btifxtir i(p ^Erz'fg/i^ecs fxhet x^ , Quod qul^ 

dem nori impedit , quo mifius vulgd Ptolelmai's & Barce prd 
eadem haberi potuerint« incolis fcilicet ex hac in ifl^m 
translads. Inde Strabo L. XV 11. p. 83t* *<'^' ^ ^^M v^- 
rff6f , 9VV h uroAtfuif;. Apud Ptolemaeum L IV. cap. 4* 
utraque recenfetur tanquam turn refidua , verum , qudifi 
antiquae urbis incoiae , novo recepto nomine , antiquum 
nomett in recens a colonis fuis oecupatam fddem ti^anftuw 
lerint, invertitur oppidorum fitus. In Pentapolt quippe Ptoit 
lemaidem is locat ; inter mediterraneas civitates recenftt 
Barcen. Qua in re forfaii fallttur Geograpbus* Porro d^ 
BwQttis ita ; f^lix^^* ^^ ^v^ ^'^^ i*^ ^f' ^^ '^i* ntfli^^/jig 
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l^ial<*i9 »^) iptOo?^09 rev xWw rSt 'E^-^Tf e^^«f y« > VerUBI Hc- 

fperides ipfe prope Berenicen ponit Nam pauUo ante; 
Bspfyix>}» ^ y^ ^TTseihi. Nolim protnde nimium a Pentapoli 
remotos Ptolemaei B«6px/^, cotnmodeque, meo quidem ju- 
dicio, pro iifdem cum Barcaeis poterunt accipi> nomine 
populi latius patenle , quam oppidi. Mauris quum adfcribit 
Sequefter Barcaeos, latiiTimo fenfu id facit, qtio fimul in 
fequendbus Garamantes & Numidas fub Maurorum nomine 
compleditur. Unicum illud adjicio, Barcanosvel Barcanios 
quoque populos Hyrcanis propinquos occurrere apod Car- 
tium L. III. c. 2. & Scephanum Byz. Oppidum eorum Barce 
vel Barcaj cujus quoque mendo a pud Ravennatem anony- 
mum L. II. c* 9. 0» 

. c Chalybes 

Ad Virgiliura Gcorg. L. I. v. 58. 

At Chalybes nudi firrum (fcil. mittunt) 
Trobus: Chalybes natio Pontica^ Porro Dionyfius pcrieg. 

V. 762. &c. & 768. 

« 

"Axe^ ^fniMv fofi^l^ . - - 
Jieiiova-tp > $ioyi^ov ^i^cctixorti i p7« ct^i^v * 
^OvTFcIs Tftbvotlou Kctfuircv 1^ ei^v(^ dtViHf, 

£t ad hunc locum Euftathius : Tovrwi il XtUv^t Jl»^ X«a. 

fiiovi iiucAtvttp ( t0t^ ^i tin TlailtxMf > vebfii rj 0sffAsi^cfrt ) tf^ ^f 
TTMofeUTfica rev ^ 9 XetXvfihtuf TTetpei ru AvKo^^n 9 ^ ^1 itJ^*^ 

vili^cv &c. In fequentibus docet apud Homerum dici ''^^ 
fia,i. Accedat fcholiaftes Euripidis in Alceft. v. 95 o« x^avj^k 

Europae) Afiat fcribendum fuiilct Cellarium IegeL«Lc2' 
BESSEU 



Nort rertlpci* In Ponto habftarunt ChalybCi. Inter popiu 
los a Croefo intra Halym fluvium fubadtos recenfentur 
apud Herodotum L* L g. 28* Unde forte Croefi tempore 
intra Halym habitabant, poftea Vero mutarunt fedes & re* 
ceflerunt .verGis Orientem , judice Falmerio ad Strabonem L» 
XIV. pag. 678. tibi Geographus cum Ephoro antique fcri- 
ptore .expofkulat, quod is intra peninfulam Afiae in medi* 
terraheis c ollocaverit Chalybes , procul verfus orientem a 
Sinope & i^mifo temotos. Idem L. XII. p. 54.94 qui ChaL 
daei tum dicebantuVi didlos olim CkalybeS difputat , ab Ho* 
tnero quoque voeari Hali^ones Iliad* L. II. v. 8s6» 

Inquirit dein in id 5 unde fadtum, ut Alyhes pro Clialybl« 
bus appellaverit. Plinius & hos circa Thermodontem Pon^^ 
ticos Chalybes recenfet L. VI. c. 4* & alios, quos in Tro^ 
glodytis Aethiopibus locat L. c. c. i9« Demum ChalybU 
fluvii accolas Gallaecos in Hifpania Chalybes nuncupatosj 
tradit Juftinus L. XLIV. c. ). 0* 

Cicones ; 

. Virgilius Georg. L. IV. v. 520. feq- 

fpretae Ciconum quo mutUrt rhatrei ^ 
Inter facra Dc^nu nofturnaque orgia Bacchi i 
Difcerptum latas juvenem ffarftrt per agros, ' 

ftd hunc locum Servius fie: CUoncs dutem Thraces muti6m 
res funt , quae ab Orpkeo fpretae difcerpfere eutn pet Libert 
facra fimulata, 6c Philargyrius : Cicones gens Thraciae , a CI- 
cone Apollirds filio di6ia^ & Probus : Ciconts natio Thracum ^ 
qua oppidum eft Ismarus. Scholiaftes Homeri ad Iliad* L. 
XVIL V. 75. KiKCfti iS-y^ 06ttK^p. cf. & ad^L II. v. 848, 
*videndu8 & Silius L. II. v* 7J. HCSSEL. 'Cicones Bifto-r 
niae , quae ad Thraciam fpedlabat regto , aflignantur in 
Orphei Argonauticis v. 76. 

Bb % 
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Circa Hebram cos locat Mda L. II. c 2. Orca os Hcbn 
Plinius L. IV. c 1 1. c£ & Ovidius Mctam. L. XL ▼. 3 feq- 
In Ifmari urbis vidnia ponit Sccphanos ex mcnic Homeri 
& Marcianus Hecacleoca; oognomuiem ifti uri» montaii 
Ifinara v. Ifinarom habet Virgiliiis , loco fopra pag. ^29. 
cxcitato , cui adjidas vdim ccL VIIL ▼. 44- !«» ^^^ 
fMiludcm memorat Herodotus L. YII. c. 109. Idem Uc Ct* 
cones a Biftonibus fejungit , duafqae gentes fiicit ib. c. no* 
Didos a Cicone, Apollinis filio, refcrt Philargyrios 1. c In 
India quoque a Plinio L-VI. c. 17. recenfentur Ciconcs, 
quos Europaeorum eolonos fuifTe fufpicatur Hardoinus* 0. 

Daci 

Getatum , prope Germaniam verfus Iftri fontes habitanduffl* 
'pars quaedam Dacorum nomine veniCj Strabonis judicio> 
qui prius Davos fiiifle appellatos adjidt y A«et5«t;f >utxti^*H ''* 
^uXtti^p. L. VIL p. 304, s. CROIX* Heic lod noa Mj^ 
fed A^t/$ efle legendum « difputac Salmaiius in Exerdut. 
Plinian. Ita enim Graccis , Latinis Davos effe didos* Ejus 
rei documentum fuppeditat fcholiaftes Ariftophanis in Achar* 

ncnfes » ubi fie '•> *Etv\ ^i h r^ K$tf^^tM tiMreu "SxtvB^tH* Jifii^ 

S«ri«, /^(Sh, HW Plinius L. IV. c 12. Getas a Dads 
nullo modo diftinguit Ah eo^ inquit, fdlicct Danubio, « 
pknum quidcm omncs Scytharum funt gentcs\ variae tamn 
littori appofita temurc: alias Gttac^ Daci Romatus diBi; 
alias Samatae &c. Nec abludit ab hac fentenda Dio Cat 

fius L. LI. C. 22, 'Oi h i^Mtnt A*Ko\ xknknUad , firf W r«Ttf< 
TO«< » tiri ^ 0p«in« » rev AmauxoZ yivwi T$tp rir 'fo&o^nf 

sTflTf Ui^ttiirnfTti > ciltq. Daciae fitum luculenter defcribit Ag^ 

diemerus L« IL K<w trip vxi ^» ni ^i;Tix*»T«&fc T« S*f/««t»*l 
M Horw K*li0U0-ct (Alii reU ^Itb^vyttf rwi Mtb*»r»s n A«J««*) 

fidd rif *'irf4P i «^*r MfW* ...♦(;£& Marcianus Herad 
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In periplo. Dacicis potMfimum Trajani expedtdonibus ea 
regfo inclaruit, & ab hoc aevo in lapidibus utramque pa- 
ginam facit Nota urbs princeps Colonia Ulpia Trajana Sar- 
mizegethufa , cujus monumenta in Danubio Pannonico My* 
iico coliegit Comos Marfilius. Dacorum Jaffiorum memo* 
riam titulus ftayge Antonino Pio dicatae i quern exhibet' 
Gruterus pag. ICLIX. n. S* fervavit, quorum nomen op* 
pidum JaJJy hodieque retinet Pecoliarem gentis Dacicae 
morem recenfet Plinius L« XXII. c. i.. Mares apud Dacot 
& Sarmatas corpora fua infcribunt. Sequiori aevo Dacia in 
primam Sc, fecundam vel in majorem minoremque eft diftri* 
buta. Prior quoque Gepidia didla. v. Jornandes de rebus 
Getids cap. iz. 8c Ravennas anonym. L L c« 11.& L.IV. 
c. i4« Divifa porro in Ripenfem & Mediterraneam. Suidaa 
tempore, ut reFert ipfe, Daci Patimacitae funt appeU 
lati. Daco4 faepenumero media aetate vocitarunt fcri* 
ptores 9 quos Danos dicere debebant > qui Angliam infefta* 
runt occuparuntque. Contra Daniam dicic pro Dacia Raveih 
na$ anonymuj L, IV* c. 17. O* 

Dryopes 

Virgiiius Aen. L« IV. y. 14^. 

mixtique altaria circum 
Cretcfque Dryopefquc frcmimt^ 
ubi Servius : Dryopcs populi juxta Pamaffum^ 6RQN0V. ' 

Dryopym antiqua gens Graeciae , quam fubegifle fertut 

Hercules, v. Apollodori Biblioth. L« II. cap. 6 & 7. noit 

ad Phocenfes fpedlabat, quin potius Theflalia oriunda fuit, 

in qua praeter quatuordecim pagos duas urbes incolebac, 

Heracleam ac Dryopen , eandem & Hermionen di Aam , telle 

Stephano Byz. voce ^ivoTti. Ejus populi magna pars > no^ 

vas quaefitura fedes, in Peloponnefum mfgravitj v. Heror 

dotus L VIII. c* 74. Strabo L. IX. p. 4)4* & ^^ Euboeam, 

y. Paufanias Meflen. c. 14. Quod gentis in patria reman* 

ferat , Phocenfium , quibus par e(fe baud poterat , dominio 

fubjedtum eft fuccefTu temporis , qui & ipforum regione 

Bb I 
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potid. £t r6^ , Herodoti teflimonio L. VIIL C ; U firma* 
ta , t7$ Ort'x ^'(3^ ^^^^i * '^*(^ '^^ ^^ ^tt)\a4ov £ifvcfr\i i foifan 
Vibio fcntentiam , qviam. attulit , fuggdfit, $♦ CROix. Dryo- 
pideni dehni( Dicaearghus , gcedo ». qualis obdnuic prius « 
quaoi in Theflalmm • Peloponnjefum , fiuboeam imo Afiam 
trcl migrarent vel (altem colonias imtt:erent ejus ingolae, 

Aviv y- si^9txi» xiy^M r£p^ Ktf^yd-iVy 
Eivo^, 'K«7d( re» x^ATroir j^e Toy »«A«t;^|v^y 

KAl/reV*^ sC«A«iT<«f Apv^'^f »t /C^^P* ^' ♦^»'* 

Cpnveniunt. haec fiq fatis cqxn tefti'monio Plinii> ^uiL, 
IV. c. I. inter Epiri populos recenfet Dryopes. Porro zvh 
tern Caryftum' Euboeae eos condidifife , audor eft Scymnus 
hiiis V. 576, In Peloponnefo Afmen corum fuiffe domi* 
Cilium, ddcerhur a Strabone L. VIII. p. 375. Penetraffe ia 
Myfiam, tradit idem L. XIII. p^ <iS6. atque ea , quae 
pirga Abydum fuerint , ocqupaffe, Dryopum nomen a rcge 
quodam ThefTaUco derivandum , apud Plinium legimus L. c. 
c 7. vei a Dryopa Eurypyii filia , ut docct Stephanus , 
quod fi fit 4 utique prima gencis ledes in TheiTalia fucriu 0» 

Gaetuli 

» 

, Gaetuli &c, ) Ita fcrjbendum 5 nam Graece TtuTcvx^ & 
Ai^vio, Ceterum potuiflec alcerutra voge abftinyiflc Vibius, 
quippe Libye eft Atrica. i)octrinapi fqam nofter iterura 
Servio debet ad Virgilii Aen. L V. v. 192. ubi Gaetulis) 
^fricanis i a, parte totiim , nam Gaetulia medit^rran^a efi* 

]£uftathius quoqu^ ad Dionyf. orl;>. defer, v. 2(5« 

*'Ayz* ^' Metfi/icde^^at 9r^»'|y«vx««5.'A<yv7*7«/tf » 

**t>rt TouTMKii ftvytTov l^¥<^ A«/Q x'». cf. & Cruquianus in* 
terpres ad Horatii L. 11. od. 20. v. is* HESSEL. 
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Not! miruDiy Gaetolos a Vibio ad Afros referri; et(t 
enim hi initio angufto fpatio^ quod inter Hipponenfem Cu 
num finumque Syrtis minoris interjaceba^ , comprehenfl 
fint, tempore Vibii tamen latius id gentis nomen patuicJ 
Interim credidedm equidem , noftrum nominibus Afrorum,' 
Maurorum , Libyum , ad ^efignandos Africae poptrios proJ 
mifcue ud* Strabo foUicite Mauros diftinguit a Libybus^ 
quorum nomine Gaetulos intelligit L/ XVII. p. 828&8H- 
Ptolemaeus Mauris Gaeiulos fack conterminos L. IV. c, 6^ 
S. CROIX. Infra Garamantes , Maurufios •& Nigritas ha« 
bitarunt . Gaetuli , tefte Strabone L IL p. 151. &LXVIIJ 
P* 8H* ^QCCefTu tempork ped^tentim iti maritimam oram' 
progrefli Mauretaniam utramque & Numidiam infeftarunf 
ac occuparunt. Non fixa eis fedes erac. In quam rem Si-' 
lios U III. V. 287 feq. 

Vos qtioqUe defertis in caftra mapalfjius his 
Mifctri gregibus , Gaetulia , fueta firarum ^. 
Indomitifquc loqui S* fedare Uonibus iras: 
Nulla domus y plauftris habitant, migrarc per arva 
Mos^ atque trrantts circumveSlarc Penates, ' 

cf. & Salluftius de bello Jugurth. c. 18* i^em Mela, cui 
■£♦ I. c. 4. natio frequens midtiplexque Gaet^uli yocantur., 
Diverfis nominibus pro diverfa , quam incolebant ^ regione x 
veniebant. Plinius L. V. c. 2. Gaetulos Baniuras commc- 
morat , atque Autololes, Ptolemaeus Melano - Gaetulos L. IV. 
c. 6» Gaetulos Daras Plinius L. V. c. I. Plura dabit Cella* 
rius N. 0. A. L. IV* c. 8. O. 

Germani 

Dionyfius perieg. v. 284 feq. 

cf. ad h. 1. Euftathius. HESSEL. Scilicet Euftathius Ger* -^ 
manis propinquos eife Alamannos tradit , .tf/^^/que iftorum. 

Bb 4 
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triiuu djci Oionyfio , ut nigrir opponat Aethiopibus. Porra 
G^rmsinos y»»iiriovi tcI eljiAcpcvt reddendos Graece docet, ka 
yocatos, quod yeri fint Galli vel Celcae , five Gallorum fra« 
treis, quibufcum forma, vita, moribus conveniant. Hauik 
e Sc^abope fcholiafies ; is enim L. VII* p. 290^ eadem ha-i 

rtJ(^i r i»^ Ti ?rf6|j**^uVw J^ ^p^*"?* i^ ?.9-i«-* )^ /Sic*? or7s« 

/t0f/s \i^iix^fAiv r«t)$ KsArovt:, Tuin dc nominis tatione eadem 
quae ifte x^t^ Contrariam vero fentendam tuetur Tacw 
tvES. in G^rqi, c, 2. pytatque nationem Tungrorum inido fie 
appellacam eiT^ , ejufque nomea dein ad otnnem transifle 
gpntein. Rependoribus fcriptonbus neg Tacid nee Strabo*. 
njs ^qdtrinan^ facer^ facis, ^d bujus L c. notat Cafauba- 
nus«quatn in controverfiam heic nobis defcendere nonjiceu 
Sibi ne defit Bochartus » opinionem eorum , quibi^s G^rmani 
videntur quafi bellatqrcs didti exQerip^nico IV^rre^ bellum, 
unde Itali^ habent fuum Guerra ^ Galli guerre j ift^m opt- 
nioneiTi , inquam , ita fuam tacit » ut radicem vocisi in He- 
braica mJl 1 "uf^t & niJin^ cgraendit^ kdlav{t ^hxtte 
pronundet. Germanos ad Sarmates & Getas ufque transfert 
Dionyfii^s ioco fupra pag. 3*^9 aliato. In Periicis gentibus^ 
Germami recenfentur Herodoto L. I. c. I2^. Germane^ ,ln^* 
doYqm Philofophi , Strabpni L. XV, p. ^12^ 0^ 

Getae 

De Geds v. Silius L. II. ¥. 79, 

- • • /preti Ciconefquf Qet^eque^ 
Et Rhefi domus^.& hmatis Bifiorus armis. 
Euftathius ad Dionyfii orb. defer, v. %o^^ on riq ritotq 

fdf^ ciiitu ilvM rSv BfttKtip T«$ r<r«K &c. S^rvius ad Vir- 
gilii Aen. L. III. v. )$• Geticis) Thraclis, Getae autent 
populi funt Moefiae &c. cf. & Porphyrion ad Horatii L. lU. 
odi 24. V. IX. ubi rigidos Getas reddit Thraces. HESSEL. 
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. Europae ) ReAe fic MS. Mediolan. Thracia enim eft in 
Europa , non in Afia. Fraeterea Ge(ae habitant trans Iftrunu 
Ifter fluvius Europae. Egregie Strabo L VII. p. }o}. '^n 

Ayugydi; GRONOV. Septem Thradae populis baud accen* 
fet Getas Herodotus, quos L. VIL c. no. enumerate & 
per quos iter fadlum Xerxi narrat. Inter Scythiae Noma* 
des trans Iftrum babitabant > fuperandum Alexandre^ bel- 
km iliis illaturo. v. Arrianus de exp. Alex. L. I. c. 3. Vi^ 
bius vulgo receptam apud Graecos opinionem fecutus Ge« 
tas ad Thraces leFert. v. Strabo L. VII. p« ;ov fed quae 
apud hunc Geographum fequuntur, quam vana fit memo- 
rata opinio , fatis declarant, s. CROix. Nullum niihi 
dubium , quin foil Seryip fupra citato efFatum fyum debeat 
Vibius. Succeflii temporis Gctae didti funt Gothi vel Gottu 
ka Spartianus in Caracalla c. 10, Adde fi placet 6ETICUS 
MAXIMUS, quod Getam occiderat fratrtm 6« Gotti Get4€ din^ 
cerentur. Ravennas ^nonymus nuUos amplius Getas habet, 
at Gothos. O. Non elb abfimile vero^ MaJJagetas^ ad 
ortum Cafpii maris pofitost oiim >d Getas fuiiTe relatos, 
quorum poftea colonia exftitere. Atque hoc forfan errandi 
caufam dedit Synefio , Getas Maffagetafque trans Iftrum ^Ot 
pulanti. de Regn. p. 12. typ. reg. s. CRQIX, 

Geloni 

Thraciae) Sarmatiae Europaeae tiveJIieiu HESSEL. Go* 
lonos efTe populos Scythiae, omnes fcribune Geographic 
quare fufpedum eflfe hunc locum , aut Vibium falli , obfer* 
vat Turnebus Adv. L. XXIX. 0. 26. in fine, male , cum 
Thraciam more Graecorum pro Scythia ufurparit Vibius, 
CLAUDIUS, Thraciae limites ad Boryfthenis ripas videtur 
proferre Vibius. Ibi enim habitabant Geloni, populusScy^ 
thiae , a Graecis eo nomine lalutatus. v. Herodptus h* Vf% 
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c. 109. Scylax eos Melanchlaenis vicinos ftatuit, peripL 
p. )o. ed. Voif. Geloni pro Sarmatica nadone habiti> tefte 
Stephano Byzant* in voce Ff A*»r«) , nunquam pro Thraciae 
incolis. s. CROIX. Inter Scythiae Europaeae populos He* 
rodotus U c. cecenfet & Gelonos , quos in Budinis habu 
tafle urbemque ligneam maximam , quae didta fit Gelonos , 
habuifTe narrat. Addit porro , oUm Gelonos fuiiTe Graecos 
& lingua turn Graeca turn Scythica ufos. Sarmatiae Euro« 
paeae & Scythiae populis adnutnerantur & ab aliis , refpice 
p»g< noftram 379. iiiFomen & urbis & gentis' a Gelono 
lierculis filib repetunt veteres. v. Ste|)hanus Byz. Sum oc- 
cupafTe tradtum Gelonos, arbitratur Harduinus ad Plinium 
L. IV. c i2«. quern nunc LithuanK Thraciae eos aflignari 
^ Vibio > eo nagis: mtrum , quod Seryius ad Virgilii Georg. 

L. 11. V. 115. . . . 

Eoafque domos Arabum piHofpu Gelonos , 

Scythiae populos diferte dicac« O. , 

pUli) v. Virgilius Georg. L. 11. v. xif. Claudianus iai 
Rufinum L. I. v. jij. . ' 

Membraque qui ferro ^audex pinxijffi Gelonus^ * 

HESSEL. 

SerWus ad Virgilium piSos interpretatur ftigmdta habentes t> 
qua in re confentit cum Claudiano. ,.> Verum , dura inter- 
^, pretatio, judice Cellario L. 11. c- 6* nee quae pingendi 
„ verbo facile refpondeat. Credibilius, quod Salmafius in 

Solini c. 15. cenfeCy colore faciem aut omne corpus pin- 

xiiTe^ quod & aliis barbarorum fub illo coelo folemnc 

fuit. O. 

/>^rre ) . Barthius ad Claudian« in Rufin. L. I. verf. 319^ 
p/irtem. Sic in edit. Hanov» 1^1 2* verum in edit. Amilelod. 
Ueinf. 1665. verf. ;i^. pane. In utraque autem edit, ver. 
\)ia Sequeftris interjedum eft weihi^m populi & reliqua. Lamp. 
Alardus ad Valeriuni Flaccum L. I. verf. 704. videtur ita 
quoque vocem mons addidide in contextum orationis: Ida 
mons^ ajenS) in Troade &c. 



9> 
9) 
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Garamantes 

Defeciffc debuerat vox Mauri etenim in M^ufetaniis norf 
fuere Garamantes. de quibus v* Lucanus L. IX. v. 511. 
Vcntum trat ad tempLum , Libycis quod genfikus unurn 

' Inculti Gafamantes habent^ 
& Silius L. III. V. 312* HESSEL. Si quid video, Ga« 
xamantes iVlauros voQat nofter, quod Nubian fuere conter^ 
mini, ex mente Pcol^maei, qu^ L» IV. g. 6. lie ; r«^«^y. 

?^fnu Sat longo tamen intervallo a ittauritania abfuere , 
quippe. qu€!S decern dierum fpatio s|b Augila ad occafum 
loqatos refert Herodotus L. IV. c. IS).* S< CHOIX. Da*' 
bio prdiiie poauntur a prifcis. v,' Ceilarius N. 0. A. L. IV, 
Q. Vill. De uno quqm feripo^- Garamas (}ici folebat; fi^ 
Silius L. V, v. 194* 

^rimpunt multufquc Maces , Garamafque Nvnafqut. 
Hominum conTpectum fugere folicos , Herodotus narrat L« 
1V« c* 174. Oppidum gentis primarium Garamas fi fide» 
Ftolemaeo 1. g. Garamas Afiae monsy ex quo Phafis oritur^ 
quemque ex Vibio produgit Orteliu^ ,. fiuUus eft. RefpioQ 
pag. poitram 165. Fons« ex quo articulum praefentem hau* 
fit Sequefter , e^^tat apud Servium , ubi ad. Virgilium Aen« 
X, VI. v. 794« ita: Garamantas) Fopuli int€r libyam 6». 
4fricam juxta KtxAc^li'qy, 0« 

Gangaridae 

Gangaridae) Servius ad Virgilii Georg. L. III. v. 27, 
In foribus pugnam ex auro , folidoque elephantQ 
Gangaridutti faciarn - - • 

Gangaridae' populi funt Inter Indos fi» Ajfyrlos hahltante^ 

circa Gangem fliivium ; unde etiam Gangaridae di^i funf^ 

Hos devicit Auguftus: unde ejly 

Imbellem avertis Romanis arcibus Indum^ 

Quid vero fibi velit hog loco « 6* Ajfyrigsy equidem noQ 
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fcio. Cum Servio oonferatur porro Probus ad 1. c. qui lie: 
Gangandac Jiewitur ok Indiat fiunune Gangc ; & Euftathius 
ad Dionyfii orb. de(cr» v. 114}, 

^ljii9i ti 1^ ai r«pv<t6<&<>< > «( Atnuo-w luiAf? B^tftixotlAu HESSEL* 

Gentb nomen redle dedit fcriptum Vibius & ad originem 
Tocis congruenter. Forfan veteres communi Gangaridarum 
nomine Indicas gences in univerfum funt complexly quae, 
fecundum Megafthenem apudArrianum Indie, c. 7. centum 
& odtodeeim numero, ad orientem Indi fluminis habita* 
bant, neque peeutiaria fua fibi nomina habebant, in vuU 
gtts faitem non nota. Quicquid ejus rei fit , Gangaridae 
•mnes, non autem Gangandae Indi Prafiis jundi, fi Dio. 
dorum Sia L. XVIL n. 9}. audias , excitare valebant 
20000 equitum, 200000 peditum, 2000 curruum arma* 
torum $ 4000 elephantos » aut , fi Curcio habenda fides , 
in univerfum in aciem educere poleranc jooo elephantos,. 
V. L. IX. c. a« s. CROIX* Alii Gangaridas inter fontes 
Indi & Gangis iocant; Ptoiemaeus circa oftia huius fluvii^ 
cui nomen debent , ipfifque regiam aflignat Gangtn L. VII. 
c. I. Navt/pmam in his partibus gtiutm Gangaridum Calm*, 
garmn recenfet Plinius L VI. c. 19. cujus regia fuerit Par- 
thdis. Sed ea in occidentali Gangis ripa fuit; etfi non 
prorfus negandum videatur, colonias populi trans fluviuoi 
quoque habitafle. Quod apud Servium inter Indos & AOy. 
rios Gangaridarum fedem pofitam miratur Heflelius , id jure 
fuo fapit. Se()uit;ur tamen ilium Ifidqrqs (lifpalenfis Qrig. 
L. IX. p. %* rttfytteJi^cu Qionyfii & r«fry^«e^^<«f Diodori Si. 
cull librariorum hominum negligentiae originem debere 
niihi videntut, qtfi ^pud hunc t* !!• c. J7* ^1* c* fr^ 
(juentiug (eipetituQ) nomen occurrs^t. Q. 
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Hifpani ♦ 

Ad Dionyfii pericg. v. jS8i* 

T?? W* ^VfCUTrt¥ fMv V7TQ y?\M)^yet ytfioilcM > 
fcholiaftes ita l Hfr«^ ^'Ev^i^m k(3^ rif l^irnt ymlttt \ ie}it(^ 

nkx^tn*' Euftathius: ''oVi v^o^tiv l^^n^v yX»xiit0ky « «f-< yu^ 
iftpU fiV< TiSt,<*lvtf« u;ce^ J^ T* /3«/>8/if "^vx^H vxitiitS, x, r, A. 

HESSEL. Iberiam conftanter Graeci dixere , qua6 Latinis 
(alutaca Hifpania. v. Ptolemaeus L. II. c. ^ Earn Phocae^ 
enfes , longis navigadonibus primi in&r Graecos ufi » invc 
nerunt, judice Herodoco L. I. c» 16}. Id de maritima ad 
Internum ora intelligendum > refert Folybius L I1I« c. 97- 
Keliqua diu pofl; cognita. Ab ea Iberia periplum fuum in^ 
choat Scylax* T^i 'Et/^^ij^u? nV* vr^wr** "i/3upi«. *i^^e^fl6« ?^jr©- 
'^ 'Ao'^fMi "i^n;, Ab Ibero hoc fluvio region! inditum no- 
men vulgo putant; alii ab Ibens, qui ex Afia a Caucafo 
monte illuc tranfierant. Bochartus ex Phoenicuni lingua pe- 
tit. „ Nam Caucafios Iberos in Hifpaniam venifle & re- 
J, gtoni dediffe nomen, merae nugae funt. Quid fgicur^ 
„ Hebraeis -^^y e^^r, Chaldaeis jc^ap ebra vcl ihra eft 
„ tranfitus & quicquid eft ulttrius. Inde piuraii V'yj,}) ^^^ 
^, vel ibrln terminos & fines iignificat. Merito igitur IbM 
„ di^, qui ex Phoenicum fententia terrarum fines uldmos 
„ occuparunc ; Hifpani nempc , quorum urbem Calpen Tyru 
s'i putaveront efle ri^ficpen r«$ ctxovf^cmf 9 ut in Strabone 
„ habetur. v» Phaieg. L. HI. c. 7. Graeci fuo & hie indul* 
gentes genio filrum crearunt Herculis> a quo Ibarorum 
nomen adfcifcerent Euftathius L c> Ks;7o$ ytc^ j^ • ""i^^p ^ 

ra\ }$ 0/ ''l/3irpf$. Sub Romania promifcuc Ae>'i4 & Hifpania 
didia, V. Strabo L. III. p. 166. Marcianus Heracleota ia 
peripk) ^^ug. 3^. £bftathiu< 1. Ct Praevdluic tamea 
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Hifpofdae nomen, ut vel ex L. IIL a i. tarn Melae taM 
Piinii intefffgitur. cf. & Agathemerus L I. c. 2. Mox recifo 
capite Spania quoque dida. Ita in ep. ad Romanos legitor 
cap. XV. V. 24 & 28. Nee minus apud fcriptores profanos« 
Sic '^•vU - Plutarchus in Nilo : f<«j»V*« It ^ 'ifin^Uf , n^r* 

ftv<r<tLu Atque hujus aflerti fui teftem addudc Softhenem^ 
in L* de rebus Ibericis. Ita .porro Ss'^map dicit Paeanius 
Eutropii metaphraftes. Neque ex lapidibus ea nominis for- 
ma exulat Apud Muratorium in thef. Infer. T* II. p« 
DCCCXril. 5. ita; 

D. M. 
t. FADI. COHNVTI 
TIT I. M£SSIANI 
PRAEF. COH* ~ £a> 
8PAN0RVM. TRIB. MIL. 
LEG. V. MACED. H. AE0 
EX. TESTAMENTO 
L. FADI. CORNVTI 
PATRIS 

In lin. 6. vitium haeret; pro H. aed« legenduiti cenfeo^ 
HAER. ut fit hatres tx ufianuntQ. porro p. DCCCLXL 64 

LEG. VII. GEM. SPANIAE 

Benique^ ut hoc adjiciamj Ravennati anonymo Spama^ 
Spanorum rtgio, Spanicus ^oceanus, Spano^Guafconia &LQ, 
utramque paginam faciunt. cf. demum & Stephanus Byz« 
V. 'i^n^ltpt. Verbum de etymo. Rifum nobis debet lepida 
Graeculorum gens , quae cum Plutaccho a Pom deducere 
Spaniae vocem fatagit. Bocharto 1. c. Spamae nomen ve- 
rum antiquum & Genti vernaculum, fed a Phoenicibus 
acceptum videtur , ex quo dein per ^^iS-t<rtv buic popula 
aequ^ ac Gallis confuetapi fedum, Gt i^omen Hifpaniae^ 
Credit aute^i a ^micuLo^ qui Hebraeis [Qyj faphan, nuncu-» 
pat^n^ TV^p Sfonija, Id enim animalculum Hifpaniae 
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quafi pccuHare fuit. v. Varro de R. R» L. III. - c. '12. & 
Plinius L. VIII. c. 29. 59 & 58« Adianus de H. An. L«XIIL 
c, IS* &C. Catullum vero audorem minus tuto adducit; 
ubi enim is carm. 38* v. 12. cunkulofae memink Celtiheriae, 
ibi Voffius Celtis pcrofac fubiUtuere jubec. O. 

Indi 

Scholiaftes^ Dionyiii ad orb, defer, v. 6; 8* 'b<$ r\ fU<r«w 
y?j etdUfci9»f f^ixeA J^ *hlS)t. Euftathius : ^07' • laZ^^ r© 

pars Afiat) codex Revii & editio Florentina : Arahcs 
Afiat. Sed de Arabia nonnunquam Indiaque a poetis men- 
tio eft canjundtim fa(fta , fads apertas ob caufTas quidem ; 
fie enim Propertius L. II. eleg. g. verf. 19. 

India qmn^ Aupifie ^ tuo /dot colla triumpho ; 
Et domus inta^ae te treniu Arabiat, 
Horatius L. HI. od* 24. 

IntafUs opulentior 

Thefauris Arabum & divitis Indiae* 
Claudianus in Eutrop. L. I. verf. 225. 

Te grandibus India gemmis, 

Te foliis Arabes ditent , te veltere Seres, 
alii : verum tamen disjuniftae funt iftae regiones Afiae ^ fic- 
ut nemo hoc nefcit. HESSEL* Quum in omni hac gen*- 
tium ferie nufquam recurrat id pars , quumque vox Arabes^ 
ex errore librariorum orta , oftendat longiorem vocem ad? 
fuifle , crediderim , Viblum fcripfifTe Indi partis Afiat, \3X 
fupra Aegyptii partis Afiae. Caeterum ladflime patuit India 
olim patetque hodie > neque forfan ulla eft regio , de qua 
magis abfurda iinxerint veteres hiftoriamm fcriptores , ut 
ex Herodoto , Ctefia , Strabone aliifque patet. O* 
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Ityraei 

Vet hharati) de ortliographia confulito Pieriuih, Taut), 
tnanntim & EmmeneOium ad Virgilii Georg. L« IL v. 448^ 
. • Ityfatoi taxi toftpuniur in arcus, 

Syrt) fic MS. Rev. opdme. Syrius enim eft ro Unxo^ 
infulae Syri. hessel^ 

Syri) Stephanus: xift^ Miv^y ^ifjut 9ti)tSp UvSv* a^m^ 

ivro It r«JT«v fdxe^ tsv 'Ew|i/w» noMrw, GRONOV. 

ufu fapttde periti) Lucanus quoque L. VII. v. 3)o« 
- • Imraus curfus fiut inde fagittisd 

& 514* 

Tunc & Ituraeij Midique ^ Arabcfque^ foluta 

Area turba minax^ nufquam r exert fagitiost 

HESSEL^ 

Servitis ad Virgilium ttyraeos interpretatur Panhicos i 
f robus , Scythiae populos , manifefto errore : legenduni 
enim Syriae^ uti notavit Scaliger ad Varronem. Forian apud 
Frobum legerat Syriae Vibius Sequefter. Ituraea Lucae . c«. 
III. v« I. cum Trachonitide ad Tetrarchiam Philippi fpe-k 
dabat. Auranitidem eandem e(fe Jofephi Antiq. L. XV. 
c. I). & alibi J arbitrator Cellarius L. ill. c. i^. Strabo 
L. XVI. p. 7SS- poft Laodiceam , quae ad Libanum dk^ 
Ituraeos recenfet: «•* ^w ifuvu, %xi^vc-t ^d^^ ^irov^cSa rt 
^ "A^fiti f MxAVfyct ^irrtf, pag. fcq. addit j jn iftorum re* 
gione fpeluncas deprehendi ' ampiiilimas , quarum uaa vol 
quatuor hominum miilia poffit recipere. Quae quidem res 
latrocinandbus Ityraeis addidiiTe animos videtur^ Inter 
Cyrrhefticae populos recenfet eos Plinius L. V^ c. 2}. cu- 
ius rei caulTa for(kn in eo quaerendaj quod vicinorum 
Arabum inftar fedem nonnunquam mutarent. Innatam gena 
ferociam incufat Cicero Pbilipp. II. c. 8* & 44* cf. Cel- 
larius. Ad Syros rede Itutaeos refert Vibius, Probun 
feCtttus^ Strabo enim loco , quern laudat Stephanus y 

L. XVL 



Aft GfiNttS / 401 

L XVI. iTcllifccl Jjag» '3(49* hanG omncm regionem Syriae 

««$ dfitifiifsi i^ T^*AfMtfcv^ TJjir ri K0/t^«0(y«yJM >^ njir Si- 

riv *uvla4^u Unde fn^C apud Vfbiutn hkarael^ non video\ 
ui fit error, legendumque , ut notavimuS) i>el Ituraei. Vix 
enim credere fas eft^ ad oppidiam /rAtfr, quod Ptolemaeos 
in Arabia felice locat ^ refpexifle vel Vibium vel librarium 
Itoa neminenik 0» 

Kares 

■ Odres) editio Flor. tefte. Graeci quldfeni K«pj? Vocantur*. 
HESSEI. Sitnus in his faciles. Litterarum , quern Vibius 
fequitur, ordd oftendit, Kares heic fcripfifle. Limites Ca- 
riae a variis varie dcfiniti funt. V. CeHarius N. G^. L. Ill 
c. J. fedt. s. Strabo L XIIL p. 628^ T* r l|?« l^r^ ri 

T^evpoir , «$ r« )^ r^ <^pt;y/« )^ r« Avhet i^ rot K«e^x« )^ f r< 

Olim iniulas habitafTe & Minoi paruifle appeliatofque X«/^* 
ge^, fed fuGcefTu temporis tranfiilTe in eontinentem & par* 
tern occupafle Joniae > Herodotus narrat L. I. c. 171. quocum 
Gonferendus Strabo L. XIV. p. 632. & 66 1» & Servius ad 
Virgilii .Aen* L VIII. v. 725. qucm hie non fequitur Vi- 
bius. Ipfbs Caras tamen . hiijc traditioni non affentiri , ad« 
^dit Herodotus, fed fefe aborigines putare & indigenas. Au-^ 
OlOT gentis Csr memoratur fuifTe, Myfi firater Zry</ique, tri- 
plicifque gentis commune delubrum extitiffe Jov'u CariL 
Ibidem loci tria Caribus inventa tribuuntur; quod galeis 
criftas adiigarint primi, clypeis fignar adjuoirefint itemque 
lora. c£ Strabo L. XIV. p» 661. In Aegyptom quum Ca» 
res JaBefque,piraticani exercenteSfVenilTenc fub Pfammiticho 
rege > ab eo benigne excepti & ad delendos reges adhibiti , 
infra Bubadin ad odium Nili Pelufiacum iocati font, ubi 

Cc 
\ 
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k)ca incoluere , Caftra quae dicebantur, Eos Amafis^ poftea 
in Memphin transtulit , corporifque cufiodes fedt •& pecu- 
liarem locum« qui Caricum dicebatur, lis babitandum affigna* 
vit V. .Herodotus L. IL c. 193 & 1^4. & Stephanus Byz« 
Similiter Hanno Caribus ufus Caricum murum , urbem , con- 
didit in ora Libyae, v* ej. peripl. ed* Hodf. p. 2. Ex qui- 
bus omnibus patet , ingenii & induftriae laudem iiti genti 
jure meritoque ab Herodoto tribui. Fuit praeterea CaruA^ 
Qppidum Cariae ipfius y« Flinius L« r V. c» 29. Cam , orbs 
Phrygiae j^efte Stcphano, Carta ^ arx Megarenfium, memo- 
lata Paufaniae L. L c. 40. Thracia Caria regio, cujus op- 
pidum Ceramus* eidem L* VI. t. i}. & Suidae in Hippo- 
macho. Oppidum Lydiae Carya^ & populus Colchici Tmus 
Carei^ dc quibus Ptolcmaeus L. V. c 3. & L. VII. c. i. 
-ad Cares nihil atcinent* Coronidis loco illud. A corrupto 
linguae Graecae ufu, ut ro Bccp^eteJ^upi ut to z«v6<xi^fi<',(ic & 
T0 ifjiteJi^itv in proverbium abierac. y. Strabo L XIV. 
p. 66}. 0. 

Lydi 

MS. Rev. & cd. Flor. Lydf partis Afiat in Aegypto, T« 
in Aegypto Iiic praeter rem dicitur. HESSEL. Lydorum 
gcntis audtorem Lydum mox ex Herodoto attulimus. Atyis 
filium fuifTe, idem tradit L I. c. ^. Aliis Lud iviSt videtur 
Semi filius , cujus mentio Genef. c. X. Bocbarco Lydiae no- 
men a Lud derivare placet , in Phalege L. IL a 12. idque 
ex ea radone , quod Hebraeo \^ dcdinare , obliquarc , tor- 
quere , Maeandri ambages & finuoii fiexus egregie exprime- 
rentun Abundet fuo fenfu.« Prius Maconii didti fiierant, 
qui poftea LydL' Ita Herodotus 1. c. *a*o t» a»W w 

"Arvsi « ^nf*®^ Avh(^ ixXihn o m^ St^ > srp/rtp«v )Antff 

MM^tifttf^. inde Lydia ipfa prius Maeonia, idque, ut vo- 
lunt, ab andquo rege JUaeone , patre Cybeles. v* Diodo- 
rus Sic. L. 111. c. 5^8* Inde Homerus porro, Lydia oriim- 
dus,apud Horadum Maeonius audit _L. IV. ode 9, apud 
MardaleiB Maeonides L. V. ep. 10. 



Mt fiU iif<rmi faeculit: MtUonidcriL 
ttidorum invcBtores habiti Lydi , tefte Herodoto t. li c. 94^ 
Unde proverbii loca : a Lydis ludi. cf. lidchartMs 1. c. De^ 
du(^m ' ab iis colonial^ in Tufcos , idem anchor eft. £odeni 
& mores fyos fecum tyle^^. Saltern EtrufoQs Romanis lu* 
dorum extitifle magiftros ,. ce^pm c^ft; ini w>numentis^uo^ 
que ejus gends ludorum omnia plena funt^ Quid quod & 
Maeonii dicantur Hetrufci > audaeiori cropo^ Ita^ fane Silius 
L, VI. V. 60^. Hetruriam Maeonidum tcUurem & L Vm, 

V. 484« inoolas Maeomam gentem appellat Oi 

■ f 

Lapithae 

titl€anus L YL v. )96. 

Primus ab aequorea pcrtujjis cufpide [axis 
Theffilicus fimipes^ btllis feralihus omen i 
Ex0uit } primus chalybem , fratafque momordit ^ 
Spumavitque aovis Lapithae domitoris kaienisi 

Porro Lutatius ad Statii Theb. L» IL r. 56). Lapithae} 
gentes Thtjfaliae &a & Philargyrius ad Virgilit Georg. L* 
IIL V. 115. 

Prena Pelethrenii Lapithae^ gy^ofque dedert 
Impofiti dorfo^ at que equitem docuert fub arms 
Infultare folo & grefus glomerare Jup»rb6s» 

ita \ Pelethrqplos Lapithas idea uppellavit , quia funt Thejjaiti 
Pclethrofiium antrum eft^ ubi Achillem Chiron erudivit. Alii 
Pelethronium regem Lapitharum volunt^ HESSEL* Lapithas 
Ixionem ac iilium f erithoum pulfis Centauris occupaiTe & 
Felion cum vicinia , itemque Perrhaebiami auAor eft Strabo 
L. IX. p. 4)9 & 440> cf. p. noftra 357. ThefTaliae hi inf 
colae prin)i frenafte dotuuiiTeque equos feruntur & bello 
fuifle ftrenui. Iftius iaydis Virgilium teftem adduximus^ 
hujus adducemus Homerum U. XII* ▼» izS* 

T<«$ VTFff^vfievi Aet7ri$»af¥ dt;^nTt^t^»i 

De bfUi$j quibus pugn;arunt cum Qentauris, mentio fa^ 
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fupra 1. c. Lapiihen urbem Theflaliae notat Stephanus Byz. 
Lapithaeum montem quoque in Laconia, memoratum & 
Paufaniae L. til. c. 20* £idera porro Lap'nhas Arcadiae 
mons eft L. V. c. $. Cyprus Lapithon urbem & ilumea 
habuit, tefte Ptolemaeo L. V. c» 14. Aiwyt^n y. A«vr«4(^ 
Scyiaci falutatur aliifque. O* 

Leleges 

V. Virgilius Aen. L. VIII. v. 724. Ovidius met, IX. v. ^4}. 
Caras & armiferos Lelegas - . - 
Scholiaftes Homeri ad II. L. X. v* 429. At ) ''E0y^ K/t^x'^ 

?iryit ^t re Jg h Tiiyii<r» TfoXii Ket^Jiets stMvrrct^^ ServiuS ad Vif* 

gilii Aen. L'^IILv. 72 s* LeUgas) Thejfdos, Lucanus dt 
Thejfalia ; 

Mox LcUgum dextra prejfum defcendk aratrum. 
Qui Servii locus facit^ ut t^ Europae MS. Revii & ed 
Flor* ne videri poilit efTe de nihilo> attamen v. Taubman- 
Aum ad Virgilium. HESS£L. Ed. Flor. ^Ldegas Cariac 

Europae. Atqui Caria eft in Afia» Cedro digna lectio MS. 
Leleges Cam Europae. Leleges habitabant Cariam in Afia; 
fed venerant ex Acarnania Graeciae , quae eft in Europa. 

Strabo L. VII. p* }2I. «« ^« (AsAiyij) ?r/Mpn1ii ^ fftr (Kil- 
9m (KtfpATy} 7^ X^f'^i* ^ *"• 9rob?uucvy }^ 04 *Ac*rcJ$X4vi Vtr 
hi\ua4 inXcvg-iv, *£>' fM¥ yoif rv! ^AxM^vJitm ^jjo-i, to fM¥ tX*^'* 

it rti tSv *Atl«fXt^» > I'cvi »vp A9xfcvi> AeAf7«^ KXXt7* x#7fle- 
^sTp il i^ rip Boi«ltot» ivlovi ^tja-ip * *OfAoiui i\ ^ \v r^ *0^6vv- I 
vit/¥ 3^ Msy^im, '& 2"^ rn AiVMiittit y^ dv]o;c6»»ct rim At^ty* 
hofA»^%t y revTtv J'k B-vyeS^^iw^ Tf^X%^a¥ > rev it ^uTitti ivt 
9^ JiKoa-t T9As/3J«$ * «j» Ttveif cltaicrM rnt Atvjctti^i * ^A4f# 
^¥ £9 Tif *Ho'Ui9f 7ftrivvu%9 9 isrui vFifi ivISp Uftiflt * 

*'Ht« yif AciLfoi AiXkymy iynvoS* }\»ti»y 

AMkI*VS tK y 04199 dxiwf 7F0f% AiVKti?Jt/_9^, 

Tjj yof pvfM\eylet ri I^tJtloi^ ytyyivof r$9cU fx Tto^XmS i^ ftt^ 
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lEr^o LeUges Card Europae ^ hoc eft, Leieges in Caria 
funt Europaei. GRONOV. Lelegem, duodecim poft 

Carem Phorona^i filium aetatibus , ex Acgypto in regionem 
adventafle Megarenfium , eoque regnante indigenas Leieges 
appellatos, ex Megarenfium ore r^ffert Paufanias L. L c* 
39. Strabonem fi audias L VU. pauUo ante verba a Gro- 
novio recitata, univerfa Jonia olim a Leiegibus Caribufque 
habitgta fuit, priufquam pellerentur a Jonibus^ In cujus 
rei teftimoninm ad domicilia Leicgum in Milefiorunj terri- 
torio refidpa & frequentes in Cariae locis inanes tumulos 
& fepulcra Lelegum , quae Lelegia dicantur , provocaf* 
Idem Leieges ab aliis eofdem haberi cum Caribus ^ ab aliis 
i^orum modo inquilinos & commilitones , perhibet. Re^- 
ipice ad ea, quae mox de Caribus didla funt. Poftrenla 
haec Strabonis verba ad interpretandum facient Vibium, 
qui hie Servium, quern alias fequitur ^ reliquit. Oftendit- 
que Gronovius acute fatis , etfi non forfan fat vere , qui 
potuerint Leieges Carii Europae dici. Forfan tamen fcripfe^ 
rat potter : Leieges Cares Europae. Qpod autem hie Caret 
vei Carii de ki^^ Europae de origine fit accipiendum , id 
vereor , ut fatis ipfi probare pofTit Vibio Gronovius. Nu& 
quam in tota hac ferie gentium ejus rei exemplum eft«. 
Ubicunque duplici deciaratione utitur , ttatim nationem in* 
dicat , ad quam ifta gens fpe(ftet , dein addit , in quanam 
orbis parte natio (ita fit. Sic : Lapithae Thejfali Europae. 
fie : ^umidae Mauri Libyae &c. Vereor proinde , ' ne locus 
hip nolter qorruptus fit, ac pro Europae iegcndum iitAJiae. 0. 

Lucani 

Ab Sabinis defcendere Lucanos per Samnitcs tradit Straho 

L» V. p. .228* "fi^' ^» "^ Tr^XouoTalaii ytv^t •< "S^^lm i/^ 
M>vl«XficHi * r»v7m y i^otK9i tltKeurTvct re i^ XctfAnrau ' rev- 

^M9 h MvxcMcii r»vTti9 ft BpWw/. Jdem L. VL p* 2S4* 04 

Cc } 
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Quibus limitib'us finita fit Lucania, tradit ib. p, 2^{. & 
Plinios L. Ill, c« 5. Oppida Lucaniae recenfet Ptolemaeqs U 
Hi. c. I. Reliquis ampliorem facie Lucaniam Mela L. W, 
c. 4. Horiim errores itemque Scylacis in periplo indicat 
Cluverius Ital. ant. L. IV. c. 14. Magnae Gracciae olimac- 
cenfita fuit. cf. Alex. Symih. Mazockii diatriba de Magna 
Graecia, praemifTa ejufdem commentariis m tabiilas aeneas 
Heracleenies. Ex Leandri fententia hodie dici Bafilicata , 
quae fuerit Lucania, tradit Orceliqs. At regio regioni baud 
redle refpondet; diyernffimi funt limites« Reliquis fcriptorj- 
bus Graece AiVMbf\ dicuntur; Pcoleoiaeo awmiwi. Q, 

Lycii 

Euftathius ad Dionyfii orlSs defer, v. 847* 

On A^iut TO t0tf^ Kttli rtvebq ^iMXurm mixl Avkw rot> Ilftv- 
lUt<^ h*l^^(^ tU riv 'A«»r. liESSEL. Ifta CX Hcrodo* 

tp faa facit Euftathius. Scilicet is Clius c« 17}. olim regio- 
nem MUyadm^ incolas Mdyas vocatos tradit itemque So-. 
lymos. Pulfum dein a Minoe fratre Sarpedpnem coloniam 
e Greta deduxilTe in Milyadetn > gentemque turn didtam 
Tcrmilas. AccelhfTe ad Sarpedoneqi pauUo poll Lycum> Pan- 
dionis fililiniji & ipfum a fratre A^gaeo pulfum Athenisj 
atque ab ep progreJTu tempqris Lycios effe vocitatos. Addit 
Lycios partim Caricis , partini Creticis legibu9 uti. cf. Stra- 
bo L. XII* p* S73- Stephanus 6yz. Lyciam a Lyco didtam 
abea, cui Sarpedpn praefuit, diverfam fuifle exiftimaL 
Euftathius quoque ad Iliad. L. V. v. 17}. Lyciam in mi- 
norem majoremque diftinguit* Unam fuifle eandemque Ly- 
dam, Ted quae Ciliciae fuerit contermina , difputat If. Yof* 
fms ad Me£ae L« L c. 1 9. Ut ad antiqua Lydae gends no- 
liiina redeam , Solymqs apud Homerum didos notat Strabo^ 
IHad. L VI. V* i84i> ubi Bellerophontes in Lycia 
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tYiixifMia-t fict^a-9'ott9 xv^MxifMtTC^ 

Lttcii in antiqui marmoris fragmento apud Gruterum pig. 
MIX« n. s* Latine falutantur, qui ibidem Avxm Graece. 

BENIVOtENTlAE. BENIFICId. CAVSSA 
£RGA» LVCIOS. AB« COMMVN 

pauUo inferius 

APETHS ENEKEN KAI ETNOIAS KAT EYEPrESIAS 
THS EIS TO KOINON TON ATfKliiN 

Tandem Lycia quoque intelligenda , ubi Ravennas anony^ 
mus L» IL c. 1 6. habet Lufia Joniac Cariae. O. 

Maffyli 

Servius ad Virgilii Aen* L. VI. v* 60. M^JfyliJuru Maum 
rL Undc fpeciem pro genere pofuiu Nam Aeneas ad Ajr'u 
cam venit ; cujus partem conjiat ejffi Majfyliam : mcditerranea 
tnim pars efl Mauretariiae^ Unde a parte totum accipere de^ 
bemus. Lucadus ad Statii Theb. L VIII. ▼* 124. Maffytia. 
gens Afrlcae nud'aerranea leonibus plena, cf. & Lucani|3 h*. 

IV. V. 682. 

Et gens , quae nudo rejidens Majfylia dorfo 

Ora levi fli6Ut , frenormn nefcia , virga^ 

HESSEIi^ 

Videfis quae Cellarius de hoc populo nomade habet 0* 
A. T. II. L. IV. e. 5* Equidem iftura non differre putarim 
ab lis , quos Maxyes (alutatos Herodotus ad occafum Trito- 
liidis lacus collocat. Maxyes iiti, quorum nomen flatim 
Graeco dein & Latino more terminatum eft, regionem ha* 
bitabant^ beftiis ferifque abundantem , erant caeterum agri« 
dolae v. Herodotus L» IV. c. 191. s. CROi:lc. Maffyli 
& Maflaefyli duae gerites Numidiae. Hi ad occafum, ifti 
ad ortum morabantur; utrrque U^^a^* Vitam vivebant. 
Dionyfius perieg, v* 186. 

tjf^A M«0-af0-vAMt re i^ uyfcte^i JActo-v/^nis 

Cc 4 



408 NOXA5 VARIORUM 

cf. ^Livius L. J^XVIII. q. 17. Maffaefylorum rcgio a flu- 
vio JVlolochath inpipiebat, tefte Strabone L XVII. p. 829, 
& ad Tritum (Gq fupplet Ca&ubonus) ufque, confinium 
ipforum * Maflaelibyum , quos Strabo pro Maffylis ponere 
videtur, abi^ Mafliefylorum gens Plinii aevo exftindla 
fijit V. L. V. c. 2. Maflylos ibidem c. 4. recenfct De Polybii 
loco citato a Stephano y. Berkclius ad hunp & Cella- 
nus I. c 0. 

Mauri 

Ad Dionyfiom perieg. v. 184. 

SchoKafles: \^ h,\ ^i, ri, l^r„ y^u^, r,Z rtrf^Mif^ 
««r«x«„,. & Euftathius ad Terf. I??. "Or. „f\ ri, .V- 

p^«^« .-^.y.,. Hgssjj^^ ^ Maflaefylus Numidis Mai,,- 
ros diffanguit fluyiys Molophath , fecundum Strabonem L, 
Ay 11. p. 827. Re^io Mauretania vel MawfsV.*; incolae 
Jllaur. , Graecis M*t,f«V,.<. Divilionem Mauretaniae in Cae- 

anenfeni & Tingitanam jam noo moror. Vifeio Maurorym 
nonien latius patet, ^uam yulgo fo|et; vid?turenim omnen, 
mantimam Africae partem iis adfcribcre , ut fupra notavi, 
ms. ^,nc Barcaeos, ,5^ Nqmidas Mayris accenfet. imo Ga- 

mUTZ ''"°^"' ' '"''^"°"' ^•y''"^ P«P»1°« ' «f^rt eodem. 
iuores Maurorum a^ elegantiam totos compofitos profequi. 
tur itrabo 1. q. p. gjg. j„ jjjjj. k««..^/^.„«, r i^«, »«', 

'"'X"rf^ &c, Cyi narration! ex n?on«mentis non mediocre 
roDur accedit. Probe cincinnatds calapiiftratofqne principes 
ex ea gente viros gemmae fiftunt Exeraplo fit Juba apud 
L'ppertmm Mill. II. „. ,,,. ^f, & Spanhemium de V, 

*5t f. iV, O* 
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Magempuri 

Solus fibl hie relidlus eft Vibius, neque quicquam oo« 
curric ufp»m » quod 9d ^eglar^ndam ejus do^rinam fagere 
poffit. 0, 

Marfi 

Ifaac. Tzetzes adLycojphronem verG 127^^ ^c^ftn ll xifttn. 

TAvrnv rh ^?diA*n9 tiKHvliu Cruquianus qnarrator Horatii ad 
epod« L. od. 9* verf. 76. Marfi autem Italiae populh ha vu 
Tunorum futn ptriti ^.ut & faliva foliti fint etiam morfus ciu 
rare ferpemum. & ad od. x6. verf. }. JIarfi) PopuU Italiae 
hellicofi Rgmams diu fiure infefti , ^uibus primi moverun^ 
bella focialia. HESSEL. ^ofKn xtf^vn apud bycophronem 

eft Fucinus lacus in Marfis. v» pag. noftra 16S & 259. Lo« 
oqs Horatii prior 

- nee vocata nuns tikf 
Marfis redibit vocihus^ 

alludit ad vim- ei genti tributam, qua carminibus incemu^. 
nibufque & herbanm fuccis facere noverant medel^rum mira* 
cula^ ai^dtore A. Gellio N. A. L. XVI. c, 11. Porro autem; 
Gentem Marforum ferpentibus Ulaefam ejfe ^ nihii rnirum: a 
Circes fUio genus ducunt^ 6» de avita potentia deberi fibifen^, 
tiunt ftrvitmm venenorum, ideoque venen^ contemnunt , quae 
verba funt Solini cap» 8* quibus quae fuccedunt, leges 
pag. noftra 264 ^ ubi d^ Angitiae nemore. Confereiida cum iftia 
egregia'loca, Virgilii L. Vll. c. 750. & Silii L, VIII. v. 
497. Alias Marforum gentis qonditorem perhibent Marfyap*. 
V. Flinius U III. c. 12. Plura dabit Cellarius Ital. ant. L« 
II. c. 15. Virtutem bellicam, lau^at^m 11^ JV^arfis ^ I|q- 
ratio Ep. o4. 16, 

Suis & ipfa J[loma viribHs ruh^ 
Qii4m t\eque finitimi . valuerunt perdere Marfi, &q, 

ZyiarfiGum , ad quod allvdit, bellum comprobavit* Ca^t 

Cq s 
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terqm Marfos cum Veftinis , Marrucinis , Pelignis , Aequis 
& Hernicis cjufdem fuifTe generis, Cluv6rius demonftrarc 
Iktagit. 0* 

Medi 

Parthiac ) MS. Thraciae non bene. cf. Lucanus L. VIIL 
▼• 298* HESSEL. Ita quum judicares, non cogitabas , mi 
HeiTeii , de Maedis Thraciae populis fermonem Vibio efle 
pofTe. Ut enim tion eaoi inficias , plana effe omnia & ex« 
tricata » fi legas : Medi Panhiae prpximi , ita tamen com- 
munis fcriptorum iibrorum confenfus efficit , ut rejedtam ab 
HefTelio lecfUonem non prorfus fpernendam exiftimem, 
quippe quae egregium fenfum queat admittere. Scilicet in* 
fra Pangaeum Thraciae montem » de quo fupra pag. )2 & 
^S7- ^^io fuit Maedica, cf. Livius L. XXV. c 25. & L» 
XL c* z%. & Ptolemaeus L. IIL c. ii« Incolae AvdXMa^dl^ 

FolybiuS eXC. L. X. C* 38< ''^^^ ^^ca-^^Svlaf f^ MetxthfU ^fum 

M«»iW«>'. cF. & Plinius L» IV., c. ii« & Stephanus Byz. 
Itaque verfus Macedoniam fita fuit Maedica, ut ergo facile 
Maedi Thraciae proximi did potuerint Vibio. Si quis rcpo. 
nat> Maedos diphthongo , Medos Vibii fimplici elemento 
exprimi , refpondebimus ftatim , apud Ariftotelem de mirab* 
aud. & apud Strabonem quoque L. VII. p. 316. eandera 
fcribendi formam, erconeam forfitan, deprehendi. Dein 
cogitandum eft , libros noftros Vibii fcriptos ex eo fere efle 
aevo, quo diphthongorum ufus exulabat, redudius demutn, 
ecu novimus^ diphthongandi arte Guarini Veronenfis, 0» 

Morini 

Ad Vlrgiliura Aen, L VIIL v. 737. 

Exmmiquc hominum Morini , Rhcmjfque ticornis. 
Servius; Morini) Populi in Gdliae fidbus^ qui Britanniam 
fpeHant ^ proximi Oceano. HESSEL. EfFafeum Vibii noroen 
ipfum declarat Morini^ prorfus ut Armorici, a Celtico mw 
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vel moer dicfti, quod mare defignat^ a fitu ad mare ficfalu* 
tati funt^ Qua parte fuerinc Galliae Belgicae , docet Strabo 
L, IV. p. 194. ubi hing ad mare fitos refert^ illinc ad 
Arduennam filvam pertingere* De Igcio Morinorum portu 
nota eft controverfia. Oppida non habuifle gentem Cae&ris 
tempore 4 r<^d in tuguriis habita(re> ex Dione Caffio conftat 
L. XXXIX. c. 44. poftea ftruxifle urbes , Ptolemaeus often* 
dit & itinerari^, ct Qeilarius N. 0, A. L. II, q, }♦ feft. 1$. 0,. 

Lucanu^ L. IV. v, 676, 

^ IP populi tot caftra fiqmfuur^ 
AutoloUs^ Numidaeqite vagi, femperque paratus 
Incultq Gaettdus equo - • H£SSEI«« 

Indigena fit Numidarum adpellatiOj an a Graeco n«/k«^ 
Im derivanda , difputant Plinius L. V. c. ). vulgarem ^ 
apud veteres reeeptam opioignem fequitur; Ab Ampfag^ 
NumUia efl^ Mafiniffae -^clara nomine^ Metagotdtis terra 4 
Graecis adpellata : Numidae v^ro Nomades 4 permutandis 
pabulis^ mapalia fua^ ho^ eft domus ^ plauftris circumferen^ 
tes. Negat haec If. Voflius ad Melam. L. I, c. 6 & 7, often- 
ditque Metagonitin nunquam didtameffe >^umidiam, deinde 
t^cfU^m Ai^vxSv npmen apud veteres multo iatius paterQ 
quam Numidarpm. Tandem jocularem efle errorem inter, 
pretis Strabonis, quiubiqu?, etiam in Scythia , ubi 90^ «y 
eft mer)tio , Nijmidas fubftituit. Cellarius L. IV. cap. s» 
barbarae regioni barbarum nomen fuiiTe , non dubitatj» cui 
Graeci fcilicet iftud fimilis fere foni iiomen Nomadum Tub- 
ftituerint^ Quam dlverfa fit diverforum audorum Numidia, 
apud eundem fcite explicitum habes. Cur Maurbs vocet 
Numidas nofter , paullo ante di)pmus, Vere fcilicet ex Ter- 
tulliani teflimonio , contra Judaeos c. 7, fvier? Gaetulqrum 
y arte totes & Maurorum tnulti fneu O* 



\ 
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Ofci 

VirgiHus L VII. Aen. v. 7Jo. 

Ofcorumque manus • * «• 
ad queni locum SerWus : Capuenfes dick , qui ante Ofci op-, 
pellati funt , quod illic pturimi abundavere ferpcntes^ Refpicit 
ad nominis originem , de qua Stephanus Byz. 'ovucci , i6>^ 

'l^AiM^ ..«*•! fMv i 'oTi yXetra-Ai TVfifu^ttf i tm rev otfc^ y 

lit fupplet Berkelius, •< ^e » '^rt 'o^ncci , Ji^fl ruv o^£«y, 
Feflus Opicos^ Ofcos & Obfcos didos refert, & ofcitm pro 
facro acceptum efle ; Opfcum occurrere apqd Ennium ; 

De muris r^s 'gerit Op feus. 
ab ObfQO quoque derivari obfcoenum , quod ifti gcnti ufus 
fu^rit frequentiffimus fpurcarum libidinum. Haeg Gramma- 
dporum hominum commenca. Audiamus hiftoricos. In Cam-, 
pania Habitaffe fcribi^ Plinius L* IIL c. 5. Strabo L V. p« 
242^ fupra Campaniam Samnitum Ofcorumque montcs ja* 
cere narrat Qui montes quales fint, difputac Cluverius It. 
ant. L. III. c. 9. Ita faltem Samnitibus proximi fu^reOIici, 
etfi Vibius forfan minus rede Ofcos ad Samnites ipfos re* 
feraCr Cognationen; tameh quandam ac neceditudinem intec 
utramque gentem int^rcefUfTe , vel inde patet , quod OfcQ 
loqutos Samnites conflat. Cujus rei cxempla funt in voci- 
bus Mediafiuticus yel Medixtuticus & Mamers, cf. Livius 
L. XXIV. c. 19. & L. XXVI. c. 6. item Feftus in voce 
Mamertini. Ofci iidem ne fuerint olim, qui Opici & Aufa^ 
ties, quaefitum efle narrat Strabo 1. c, Cluverius omnino 
Cjpicartt/w antiquum nomen, Graecis frequentatum , fucceifu 
temporis 9 Romanis in nomen Obfcorum, Opfcorum, OJcon 
rum effe correptum oftendit. Strabonis aet^te^ Ofcorum gens 
defecerat, neque quicquam ejus erat fuperftes> praeter Si^ 
dicinos> v. L. c. P*^)) & 237. Reltabat tamen Ofcorun^ 
lingua apud Romanes, ^i^**!" li t< wT? "Oirxfi^ ^ rj rSf 'av- 

vcnuf i^itu cvfA^i^nM • Ttiv f/Kf y*p ^Otntvf ixXtXcixirm > q 
TiiS-eu jcxJi Ttiret iymcu TFeirQ^of * i^ fUfA0Xayi7(Q-a<t» r£» Yi *Av- 
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wanm &c* Taciti quoque aevo Ofci ludi Romae agebantur. 
V. Annal. L IV« c* 14. Quales fiierint) videbis apud Livmm 
L* VII. c. 2. Lingua ipfa , quae ruftiea prorfus eft habica « 
v« A. Geiiium L. XVII. c. 17. deinceps in defueeudinem 
abiitj cujus fragmina ex Comicis flliifque corrafa, ingenii 
tentandi caufla eruditorum nonnulii ad cdncitinandum per* 
petuum fermonem tranftulerunt. Extat Mariangeli Accuriti 
dialogus , Ofcus & VoUbus ; Jul Caef. Scaligeri liber Tere* 
tifmatum in poematibus; Jac. Balde Drama Ofcum^ Phila» 
xeni Gonaei vel potius Cafp. Barthii carmen Ofcum; de 
quibus V. Morhofii polyhiftor. T« I. L. IV« cap. 9* Serid 
magis rem egit nuper Vir in republica iitteraria ciariffimi 
nominis J. B. PafTerius^ rurfus in lucem edito iingulari 
fpedmine linguae Ofcae, quod fupereft Nolae in mamiore 
mufei Seminarii) fol. Romae 1774* Lapis ifte, qui Inter 
Tudera veteris civitatis Abellae in Campania baud longe ab 
urbe Nola diu jacuit, protradus tandem & ibi, ubi didum 
eft, conlocatus, ad regundos fines inter Abellanos NolanoC 
que pertinet, prodierat ftatim cura Gorii in fymbolis ejua 
litterariis ; dein a Pafferio expofitus, Yiro perquam Reve- 
rendo, Stephano Borgiae , S. Congregaiioni de propaganda 
fide a Secretis , dicatus eft, cujus munificentia laudata 
ejus interpretatio fuperiori anno in meam librariam fupcL 
le(^ilem convolavit De Ofcis praetcrea, eorum origine, fe* 
de^ lingua, moribus praeclare diflerit Camillus Peregrinua 
in Campania felicc DiiC IV. cap. s* O. 

Parrhaiii 

Ita Graece n«tpp«0-<o quamplurimum* v. Scholiaftesf Fin# 
dari ad Olymp* od. 9. verf. 143. 

* Af uttiitH. Servius adVirgilii Acn. L. XL Yerf. )i. 
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Qui Parrkafio Evandro armgtr anu fuk • . - 
Arcadio , a civkau Arcadiae , qitam Donatus vidt a parrhA 
avi diBam; quod procedu^ fi parrha nonun cfi Cratcum: 
fi auitm Latinum eft , Jbdte fenfit. Nam Graecum nomen cty* 
molopam Latinam rum. ncipit. Alii Javis filium Parrhafum 
dicunt y qui habuk Arcadem filium , ex quo pnmo Panhafii ^ 
pofl Arcades diSi fiuu. Sane Arcadum §finera fuerwa quatuor^ 
Farrhafiorumy ^Maenaliorum g A^anorum^ Cynethorum. Alii 
non Exanas & Cythenos^ fed Axanes & Cyneros dicunt^ 
HESSEU Semper per geminacam litteram r feribitur, 
GRONOY. Tefte Scrabone U Vlil. p« 488* inter and* 
quiffimas Arcadiae gentes fuere Parrhafii ^ a monte Farrhafio 
fie didti> cujus meminit Hefychius : n«fp«M-Mv> of(^ 'Afxtt^ietu 
Nemus Parrhajium laudatur Silio L« VIL y. 16). Urbs P^rr 
rhafia Homero L* IL in catal. nav. ¥• 115. Plinio L. IV. 
c. 6. & Nonno in Dionyf. L. XIIL v. 291. Regio Parrha* 
fia eft mondbus obfita, in qua Joveni enixa Rhea> fecunt 
dum Callimaehum in hymno in Jovem y. 9. 

*£y Vt v% n»f^o-i9i 'Ttiti ri%ip » n^t /KciAir« 
'lip«$ .*-•*• 

Nominis originem a Parrkafio , filio Lycaonis deducurit , y< 
Stephaniis Byau h. v. Pan Lycaeus apud Parrhufios podffi* 
mum Gukus. ,v« Virgilius L. VIII. v. $44. Joyis item Ly* 
caei panegyris ibi haberi folita, tefte Pindaro loco 6it< 
Parrhafis ar6tos Ovidio L. I. Trift. elcg. JII. v. 47* ex ca- 
dem dida radonCi ex qua Erymanthis. y. fupra pag. J2i« 
Inde porro Panhafia virgo^ Parrhafides ftellae , & fie porro^ O* 

Pannonii 

Oyidius trift^ L. IL yerl, 22^ 

Nunc tibi Pannonia eft, nunc Ulyris ora domafidd. 
Finidmae yidelicet n^ones fuerunt & propinquae PannOi« 
niorutn & Illyriorum. Pofterionbus demum temporibus ha^ 
buit inyrigum, ut in breviario Sexti Rufi five Rug Fefti 
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de vidor. & provinc* pop. Rom» cap« g. eft , fcpum, ^ di- 
ctm prov'mcias: Noriconun duas^ Pannom0rtm.4f^as\ cetera* 
lUyrifi frwinciacy ut in libell. pro vine. Rojn» p^. 79. edit, 
H9I. Magdeburg. 1^98. eft ^ XIX fMerui^t : Valm^tia fupr4 
mare « Pannom^ prima , ( PannQnia fecunda , ) ia qn^a efi Sir- 
vdumy Qtttt^. Regwnfs XI 9 ut in eod. fibell. pjag. 73 eft, 
imperii Rpmatu fi^r uuC : ftaUa » QaHii^ ^ Jfria^ , . Hifpanid , 
Illyricum, cetera^ Editorem vide CeUarium: ejus autemgeo- 
graphiam medii aevij quatn. appeUaCj fi edita eft, fuum 
lun^il jioftris quoque Vibianis foenerare poiTe certo fcio« 
Ita nolo ad j vetuftiores regionum defcriptionos exigas omnia, 
quae Yibiu$ oofter ex muitis poetic, non unius faeculi Kotra, 
J/iipti^nroii o^dinavit, quippe homo aetatis inc^rtae. HESSEL. 

De Illyricis gentibus v. Palmerius Graec. ant« C. i4« 
In illis non occurrunt Pannonii , quorum vafta regio , Illyri. 
CO vicina^ ut videre'eft apud Ptolemaeum L. IL c. i$.i6«* 
in errorem induxit Vibium. Ceterum Pannoniis multi pppuli 
debcnt originem. v. Strabo L. VII. p. 217^ s. CROix. 

Acu rem tetigit HefTelius. JuITu Valentis breviarium fuum 
goncinnavit Sextus Rufus; proinde prior tempore eft Vibio^ 
qui ipfius diftributionem fecutus videtur. Simile exemplum 
jam adfuit fupra in Haemimonte pag. }2g. Panuoniae fines 
egregie fignat Jornandes de reb. Get. c. 50. Pannonia im 
longa porreSia planicie habet ab orUrUe Moefiam fuperiorem^ 
a meridie Dalmatiam , ab occafv. Noricum « a fepuntrione 
Jpanubium, Graeci iiAyvmAv itemque HcmoUscv dixere, incoIa& 
Xictv9m*Pi & Utumovu qua de re v. Cellaiius jL« {L. c. S* O. 

Philyridae 

Philyres, quorum mentionem fecit Dionyfius orb, de- 
fcript. verf. 766, fcholiaftes Dionyfii , Prifcianus perieg. verC 
740, Stephanus Byzantinus v. <1>/At»pf« & alii; vide fis Luc* 
Holftenium ad Stephanum Byzant. ac Lamp. Alardum ad 
Valerium Flaccum L. V. verf. 152. Philyres , inquam, 
funt baud paullo notiores hominibus litteratis , quam ift 
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# 

noftri Phylliridae» Qpod autem modo laudatus dicit UoU 
ftenius PhUyram Oeeani fiiiam^ Satumi Xonjugtm, Chirmds 
mairem a fcholiafte Apollonii Rhodii ad L IL yerC i2)5» 
effe didam : eft quidem ibi ad fenrum ycrboram, ut didt; 
fed ipfa Graeca verba , quae converdt in Ladnum, font 
j^«Aiy ad L. IL vetf. ^95. Quapropter in Holftenian. not» 
& caftigadon. poftum^ hie mihi yidetur turbatom nefcio 
quid« 
in Fenetia) Forte cfi Theffalia. Simleras. HSSS^L* 
PhUlyfides yel Philyrides dicitur Chiron Ovidio de arte 
am. L. I. y» 1 1. 

PhiUyiides puerum cithara perfccU AchUUm^ 

Terum non a loco fed a matre, quippe Saturni ex Phflyra 
filius fertar. Philyra Nympha Callimacho in hymno in Jo- 
vem Vk 36^ forfan & fluvius in Arcadia fuit« Juxta Pontum 
quos habet Philyres Stephanus , a Philyra priori nominatos, 
vix dubito , quin noftri fint Ph'dyridae^ Audi yerba : <l»/. 

T9V 0<At/p9 ^ixvf'irtii theu^ En ergo Philyres & in fbeminino 
Philyrides^ Item Philyretes. Quis non vidct , Philyridas 
noftri parum differre ? At Vibius , inquies « in Venetia ; See* 
phanus prope Pontum ponit. Fenetos muta in Henetos , & res 
crit conFedta. Hi prope Pontum & in Paphlagonia mora- 
bantur, tefte Strabone L. Xil/p. ^4). ipforumque poftea 
Coloni i Antenorem fecuti , in indmum maris Adriadci fmum 
pervenilTe & gend Venetoruni dedifle qriginem feruntur«. 
cf. cum Strabone Livium L. L c* i. Meo nunc peritulo 
apud Vibium lege fic : 

Philyridae Afiae in Henetis, 
Infcitiae librariorum debemus , quod Henetis Venetiarti , 
Afiae Europam fubfticuerint. Thejfaliam ut inducere pa« 
raret Simlerus, ei rei quoque, puto, Stephanus anfam fub^ 
miniftravit* llli eft Ot/^^r^ ^0%$ » etrlxU^ - - * «I it^up^ 
T15 <i>v?^i7c. Sed difficile tamen foret negodum. Unura illud 
refiat , ut ad meam quakmcunque ftabiliendam conjedturam 

locus 
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i'ocVis quis poetiie aut fehoUaftae producatur^ qub Philyridae 
tribuantur Heneds. Interim aliquid otnnino praeftant praefidii 
fiionyfius perieg & Valerius Flaccus HefTelio citati ; contra 
i^pollonio Rhodio memoratur Philyreis 'tt\ftdai quae hu« 
hon fack» 0., 

Rutuli 

Silius Ital. t. Vlli. Vi 5s8i 

Faumgenat Jocid bella invajfiri Sic4nd ^ 
Sacra /nanus Rutuli , fervant qui Daunia rcgnd 
Laurtntique dofho gaudtnt & fontt Numiti, 
iidem Daunii) Servius ad Virgilii Aeni L. VIII. v, i^U 
Gens cadem^ quae te crudtli , Dawua, hcUo 
Infequitur. - i j. . 
Daunia) Rutula ^ a Dauno. HESSEL. Mela L.IL c. 4« 
Turn Italici populi , Plctntts , Frcnianl , Dduni ^ Appuli , Ctf- 
labri^ Salentini. GRONOVi In notanda 'ledionis varietatd 
excidit mihi iftud ^ quod heic adje($Qin velim ^ ab HeiTelid 
thonitum 

iidem Dauru) MS» Revii. id eft Dduhi. 
iDaunu^ ifte Turni , cujus bella cum Aenea ex Virgilid 
ftota, pater fuit. V. Aen. L. XIL v, 22. unde Turnus 
Daumusheros audit. U XIL.v. 72;. natio Rutiilorum gms; 
Daunia 1* G. Juturna^ Tumi foror, Dauni filia> Dea Dau^- 
niay Li VIIL v. 146. Rutuli exiguum de caetero angulum 
incolebant inter Lanuvinos > Laurentes , Andates .. & Corio-^ 
lanos Volfcos. c£ Cluverius Ital. ant. L. 111. cap* ^r 0« 

Seres 

Horadus L I. od* 12. v. ${. 

Sive fubjcSlos Ofunm orae Seras & Indos^ 
. ^ HBSSBL* 

Si unquami hie certe evcufari meretur Vibius, qtiod 
vage & dubitanter loquatur de Seribus. Solus eft Ptolemaeusj 
qui pauUo fuGu» earn regionem defcripferic. v. L VI« 6< id«. 

Dd 
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Situs ejus hodieqoe Geographis crucem figtt» v. tamen Cel. 
S'Anvillii diiTertadonein fur la Siriqiu det anciens. Mem. de 
I'Acad. des Infer. T. XXXU. s. CROIX. Catayae nunc 
refpondere creditur. Orofius L. HI. c. 24. adfcribit Indiae. 
Meliodorus alios quoque Seras habet in Aethiopia L. IX; 
p. 4)4« ubi Oroondates dicitur adverfus Hydafpen , ducem 
Ferfici exercitus , to i\MfAf^i*ti> j^ Xvf>»tf o^rA^ltJtw »*p«7ii{flB5. 
£um fequitur Lucanus , a Jof. Scaligero ad Manilii L L 
V. i9« intempeftive reprehenfus L* X. v. z^z. ubi de Nil! 

curfu : 

Tequf viditu primi^ quaerunt tanun hi quoqiu. Seres 
Aethiopumquc feris alieno gjurgut compos. O. 

$abaei 



• « 



V. DionyGus perieg. v. 958- ad quern locum fcholiaftes.: 

•T^-* ^t '"'^i 'EuV$^»^ .S-«A«0-0-d$ to «-Ait/p«j' xoSoitcSctf Oi Tt Mi- 

porro Virgilius Acn* L. I. v. 416. de Veneris templo Paphio^ 

. • - uhi templum illi centumque Sabaeo 
Thure calent arae fertifque recentihus hdant. 

ubi Servius: Sabaeo) Arabico^ Arabiae auum tres funt^ in. 
ferlor^ petrodes^ eudaemon^ in qua funt popdi Sabaei. ct & 
Virgilius Aen. L. Vlil* v. 70^. Horadus L. L od. t9. v. 5. 
Demum Valerius Flaccus» qui L VL v. ijg* vocat 
- « » iur^ros^.felicia regua, Sabaeos, 

HESSEL. 

AudiilTe fulieceric Strabonem L. XVI. pag. 778. Jani^lu 

c-AfMv &c. Oppklum princeps Saba^ de quo Ptolemaeos 
L. VI. c. 19. Diodorus Sic. L. III. c 47* &c. cujus men- 
do quoque i Reg. X. v. i. & Jerem. VI. v. 20. Apud 
Ravennatem anon, vocacur Sabea. Sunt porro & alii Sa^ 
baci in Periide , memorad Ptolemaeo L, Vi. c. 4. apud 
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^Xitm tamen !n vulgads eorum ioco leguntur Staiaci Sed 
Sabatos efTe omtiino^vel ex Dionyfio perit^g. patet, cui me* 
morantur v. 1069. Ravennad quoque anonytno in his par- 
tibustft regk) yel , Ut dicere {ol&t ^ patrU , quae diciturPafm 
rMa ) quae habet infra ft provincias , ^d efl Ckorafimon , Soc* 
d'uMon ) Sabeon &c. L IL c. 4. Porro in Media apud Pcole* 
maeum funt "Z^^ot ^«fML L* VI. c* 2« Dein penes Indos , 
inter Cophcfi & Hydafpen iluvios, Dionyfius v. 1141.5^ 
bdios coUocat In Colfo Arabico , - •> qui mare ruhrum dU 
<itur^ funt infulae^ Sabeone major ^ Sabeon mediana^ Sabeon 
minor i ut narrat Ravennas anon. L, V. c. I8« cF. Plinius 
L« VL c. 2g, Demum & in Thracia exticifle Sabaeos^ unde 
Baccho Saba{io nomen ortum^, teftatur Euftathius ad Dio-» 
nyfium perieg. v. 1069. & in Libya Sabae oppidum occur* 
ric apud Ptolemaeum L IV« c. 6. O* 

Sauromatae 

Europae) atqueAfiae; verfantur enim ad utramque ri. 
pam Tanaidos> qui feparat Afiam ab Europa^ Sauromatae 
five Sarmatae, Dionyfius orb. dcfcr^t. verf. 14. 

("05 jU f ihtTO-ifAtif^ yaivii hi Xttvpofialdatv > 

n^^^ ^c^ii/^U • • • • 

Scholiaftes: rm ^t ^tMf^Ttnv 1^ *A<rUf T«y«4$ irc^fA^^ fdg-tt 

Euftathiom addito & Prifciauurai nee non Didnyfiiim verC 
6s2 &feq. fcholiaften, Etiftathium ac Prifx;ianum v* 644 feq. 
HESSEL. Sarmadam Eo^paeam trahit ad Scythiam He- 
rodotus L IV* c. 99; Diodbrus quoqtte Sic. Scyriiiae partem 
haberi, fefert L. 11. c. 127. A Viftula. ad Potttum Euxinum' 
& Tanaim abit ; Afiadca Sarmada > cujus meminiffe oporte- 
bat quoque Vibium fie : Sauromatae Europae & Afiae , in- 
ter Tanaim & Rha interjacebat. Utramque curate defcribit 
Ptolemaeus ^ ilfeun L. JJI, c. s* banc L* V. c. $. O^ 
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Teufones 

DeGermanis didtum fupra pag. )s. & 191/ Teutonesvtl 
Teutonic diverfo quippe modo fcribunt, cum Cimbris ad 
iinum Codanum habitarunt olim & in Scandinavia^ v. MeB 
L. IIL c« ). & 6« cF. Flinius L IV. c. 14, Ptolemaeus L 
II. c. II. sec nifi pedetentim iftorum nomen ad reliqnos 
Germanos ttanfiit. Gallos videtur dixifle Vibius , fie enim 
in libris fcriptis; quod fi fit« forran excufandus videtur eo« 
rum audorum teftimonio, qui Germanos Celticam gentem 
habuere, quos inter Dio Caflius L. LIIL c 12. Ktx.r£» yif 

*i9 xd^^^ylt^j ViffAotnttf offui^t^Mj r^oina-ttvi Cf. & SuidaS V. 

%A)3cL Quid y quod Ki^/Spol yU^ Ki at4»» diferte falutantur 
Appiano bell. civ. L I. p* J67. & bell. lUyr^ p. 8s8. oc- 
currit apud eundem k«at«?V rc^i j!jftfip6ii Ajya^lw^. Nomen 
Ttutonum a voce //r, tud^ teut, quae tefte Pezronio in Cel- 
ticis terram five rcgionem defignat , derivandum putat Wach- 
terus in GloiTario. Verum oppido heic falli Pezronium, 
perhibet Dom Louis letPelletier in Di(5lionn. de la languc 
Bretonne voce Tir^ judicatquc banc ipfam vocera tir vel 
t€r in Celtica lingua fignificafle terram , & Pezronii fallaces 
oculos ilr & ilt confudifle. Quicquid fit, thioda apud An- 
glo Saxones Urra fuit, unde Matth. IV. 16. theoda^folc eft 
gens terrae uuUgena, hodie fere Landvolk^ & peregriniy qui 
ex alia terra funt , falutantur Matth. XXVII. 7. elthcottfu 
nun. porro regnum^ a thiuda terra , vocatur thmdinajfus , 
Matth. VI. 10. Conditor Teutonicae gentis apud Tadtum 
de morib. Germ. c. a. vocatur Tmifco^ Dcus^ terra, edu 
tust quern male Ttufconem Conringius dicendum putat » 
Wachtero judice, Sed de hac re alibi forfiia erit diccndi 
occafio amplioif 0. • 
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Tufci 

De orthographia confule Erythraei indic. in Virgilium; 
item Cellarium orthogr. Lat. in voc» hac & Geograph. 
Ant. U !!• c. 9. HESSEL. ' Scilicet in lapidibus & in 
fcriptis codicibus uBivis fere Tufcia fimplici T fcripta le- 
gicur, telle Manutio quoque de orthographia. Contra- 
rium tamen habes apud Gruterum in marmore Romano 
pag. CCCCLXXIV. ;. ubi 

CQNSVLARI. THVSCIAE* ET. VMBR* 

& pauUo poft THVSCi. ET, VMBRI. Atque fie omnino 
pingenda vox foret, fi verum eflet, quod refert Diony- 
fius Hal. qui L I. C. Jo* fie : jg ^^^ s^Tette^eti rA» ^i^\ 

cit & Plinius L. II L c» ^ ubi fimul viciflStudincs , quas 
Tufcia eft experta, paucis compledtitur. Adne6titur feptima, 
( regio ) in qua Etruria eft , ah amne MaCra , ipfa mutatis 
faepe nomirdbus. Umbros inde exegcre antl^uitus Pelasgi: 
hos Lydi ^ a quorum rege Tyrrheni; max a facrifico ritu ; 
lingua Graecorum^ Tufci funt cognominati. Unde Tyrrheni 
didti , his aperit Strabo L. V. p* 2 1 9. o« Tt/^pjjyai Twipx;jr ^a^i 

JtofActretv diJlovi etTeo rev Tv^ptivov tcv "Atw^, a»$ ^ct(riy rev 

•tux»A<^ «» At/S^/*« ci^oUovg hvfo, De prima Tyrrhenorum 
vel Tufcorum fede & origine v» Cluverium ItaL ant. L. 11. 
c. I. & pugnantera contra eum Camiiium Peregrinum in 
Campania felicc DifT. IV, cap. 9. In fequentibus Tufcanien., 
fes Hetruriae populos recenfet Plinius , a Tufcama oppidq 
fie diaos , quod in tab. Thcod. vocatur Tufcana , forfan 
ubi hodie Tofcanello. Regio tota nunc Tofcana, In Sarmatia 
quoque Afiatica inter Caucafum & Ceraunios montes Tufci 
ocgurrunt apud Ptolemaeum L. V. c. 9* Q* 
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Thraces 

MS. Rev. jungtt hie duos articulos. At vero Thracfa 
ThefTaUaque direrfae fucrant inter fc rcgionc$. hessel. 

Q^rmduf t\ i0v^ fAiyirov ir^y (/ttrobyt 'ir^dv;, Xtbrrcty dvm 

B-ftirttf, tefte Herodoto L V* c ^ Simili modo Dionyfia 
pcrieg. V. J2j* funt 

'Avici n 0,i|V«fs» i^ii^t^ yeuaUf Sx^^i^m 

Regtonem ipfam pauds fed gnaviter defcribit Meia L. 11. 
C. 2. Regio ncc cqcIq Ituta rue foh^t &, ntfi qua mark 
propior efl^ infscunda , frigida &Q, c& & Herodotus L* IV. 
c. 99. De moribus idem confulendus loco priori. Coloniis 
frequenter emiilis eifecere Thraces, ut ipforum nometi late 
pateret. Getas & Myfos efle Thracicas gentes> credidere 
Graeci , te^le Strabone L VII. p. 29;. In Boeotia inqui* 
linos Thraces memorat Strabo L. X. p. 471. (iocum le- 
fes pag, noftra 232.) cF. & L. IX. p. 401. Ad Pencum 
ufque Thraciam extendic idem L. I. p. 6* Illyriis permi* 
ftos Thraces narrat L. VII. p. ;o4. Atticam poiTedere^ 
Eumolpum fecuti, Thraces, ut docet idemL. VII. p. ^2i« 
cf- & Ifocrates in panegyr. oratione I. Atque hinc noti« 
nulios Vlbii articulos^^ quibus hie Thracihus tribult^iquae 
Boeotiae, ThefTaliae , Macedoniae adfcribenda erant> illu. 
ftrari aliquo modo & explicari pofle, oftendimus. Porro 
Afiam incoIuilTe , au(ftor eft Herodotus L. III. c. 90. Phry. 
ges ipCos Thracum colonps pr|,edicat Strabo 1, c. Ejedtis 
Cimmeriis Bithyniam eos occupafle^ in qua traclus quis 
Q^ctKnricv di(^us id nomen fervarit , ex Euftathio ad Diony-- 
fii 1. c. condifcimus. Imo Mygdones ^ Bebryces , & Medo- 
bithynos, .Bithynos, Thynos & Mariandynos Thracicas 
FuiiTe gentes ac £uropam reliquifTe , apud Strabonem Ie« 
gitur L. VIL p. 29$. cf. & L. XIIL p* 586. Denique , 
ne fola foret Thracibus orba Africa, in Lybia quoqueThra^ 
ciam quandam fupra Alexandriam notat Euftachius ad Dio- 
nyGi 1. c« 'ir«^« ti t<$ i«&« y^ ^sfi r« r^s A/^vm ^ov Artst 
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fit y$viS-a4 nieJiTevf^u Quaenatn ea fit facrai hiftoria, quiC* 
nam is afcetes, aliis inquirendum relinquo. 0« 

Theffali 

Theffali) Theflalia a Macedonia loco fuit diftinc^a. Qunm 

vero Macedones imperii fines propagarunt , accefTit ipfis. 

ThefTalorum natio. Et in dioeccji Maccdonioi funt feptetm 

provinciae , tefte Sexto Rufo five Rufo Fefto breviar. • do 

vidtor. & pro vine. pop« Rom. ad Valent. Auguft* cap^^« 

Macedonia^ Thejfalia^ Achaia, Epiri duac, Praevatis 6r 

Creta. HESSfeL. Theflalorum natio % nadone Macedo* 

nam & moribus & imperii forma & fitu locorum fuit di& 

jundta. Neque Vibius hie refpexille videtur aliod, quain 

quod a Macedonum regibus Tub jogum mi(& quondaoi 

Theflalia iHorum provincia fuit s. CROIX. Jam altquo^ 

ties vidimus^ Vibium ad diftributiomem provinciarum i& r&« 

gionum, qualis labente Imperio Ron^no obtinuit, re(pe« 

xifTe. Neque hie quicquam video > quod impediat^ qu& 

minus HelTelium Vibii mentem aifecutum putem. De The& 

faliae ipfius finibus > momibus « fluvsia pa(Bm diximus. 

Fufe de ea agic Strabo L. IX. p. 4; i feq. Oiim fuiSe p€w 

lagus vel paludem omnem ThelTaliam « awftor eft Heroclo* 

tus L. VII. c. 129. Varia ejus anttqua nomina jungft 

Strabo L. e. p. 4; 4. ¥m6o>^h d' an x^cnfv fie«As7ra Uv^^mao^ 

Tjfy fM» ^fU yorajr A«;^s«V ^^ £iiVKm/tfi*t 1^ Maxirttf nu*^iiftt» 
«*5r^ T?< fMtlfU s rip' y irifttv ^Az/iww > *^* ov 'j^ifuvlcu M^iinnu. ^ ^ ^ 

Inter alios fcite defcribit tj^onem jp(am Scymnus Chim 
V. 606 feq* ©• 
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* « 

Uipbri 

■ 

Strabo L. V/ p. *i9« •J i* *o^fie^»^ fikfct ^W xuvrcui rh 

vici^^i)i^yr%i r» *iofi. c(. & p. 227» In fexta regione recea- 
fet Umbriam Plinius L. III. c i4« cui agrum Gallicum jun? 
git circa Ariminum* Ab Ancona Galiica ora incipit , To^ 
gaiae Galliac cognomine, Siculi & Libumi piurimn ejus tra'. 
Bus unuin . . - Umjfri cos expulere ^ has Etruria^ hanc 
Gain, Umbrorum gens amiquiffima Italiae exiftimatur^ ut 
quos Ombrios a Graecis patent diBos^ quod inundatione (er- 
rarum imbribus fuperfidjfent^ Trecenta eorum oppida Thufci 
debellaffi reperiuntun cf. & Solinus cap. 8. Etymon ridec 
Cluverius It. Ant. L. II. c^ 4. Ifta Umbrorum & Tyrrhe* 
Dorum bella memorat & Strabo L» V« p. 216. neque rem 
hanc mi^am potuifle accidere refer t, quod folo Tiber! fluvio 
diyiderentun Umbros prius tenuifle Etruriam , vidimus paullo 
ante in Tufcis. An & in Campania aliquo tempore confede. 
rint , in dubium venit. Negat Cluverius 1. c. quern eo no. 
mine reprehendit Camillus Peregrinus in Campania Felice 
Diff. IV. cap. 9. Graecis fcriptoribus nuncupantur ^ff'^e^'^v.-M, 
item "o^fi^ci, V. Strabo , Dionyfius Hal. Stephanus &c. Pto- 
len^aeus t. III. c. i. in 'o\»fi^fVii & *OvtMfcfl^evi diftinguit. Q. 

• Volfci 

, Servius ad Virgilii Georg. L. II. v, 169. Volfcofque vem* 
tQs) Italiae populi fimt^ HESSEL. Nomen hujus gentis 
diverfimod^ eiF(?rehatur. Dicti *oa0-»m ex emendationc Clu- 
iceriiynon "oa«< , Scylaci. *Ot;iA«*«, FoUi^ Ptolemaeo L. HI. 
c. 1. aliis Volfci \''Ovck(rMi. Catoni Folofci^ in fragmentis. 
Qionyfio Halicarm L. III. c. 41. atque Diodoro Sic. L. XL 
c. 57. "OvdxSo-Mi^ Suidae BovcxSo-Mt. Minores inter populos 
Latii fuere, qui Romam cingebant v. Strabo 1 c. caeteris 
tamen potentiores. De iis agit fufe & erudite , ut folet , Ciu* 
verius L. III. c. ?• O. 
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AD APPENDICULAM 

DE VII MIRIS 

Hacc fere eadem funt & totidem verbis translataj quae 
funt in Ampelio pag. 20. edit. AmfteU 1702. HyginoquQ 
&b. '223. & aliis fcriptoribus , jcis etiam , qui vel iv ^etf^ 
«^« qnum aut alterum de feptem orbis terrae miraculis 
praedics»vefunt, Verum cnim vero comparationcm horum 
omnium hie a me fi^ri atque explanadonem, argument 
celebricas vix patitur; neque praefifcine ego is fum, qui 
crebris locis ultra quam neceiTe eft fa hujufmodi fcriptionQ 
critica res ita notas, ita teftatas, ita manifeftas inculcem^ 
Interim de VII. miris extat epigramma Graecum Antipatri , 
L. I. cap. S4« cp. I, & Latinum Mardalis L. de fpedtac, 
ep« I. HESSEL. Epigramma id Antipatri Sidonii in UU 
Brunckii analedis vet poet. Graecor. T. IL p. so. legitur^ 
Aeri incifa ifta & plura alia prbis antiqui miracula , fed ma- 
ximani partem ex fuo cerebello confidta , exhibet Job. Bernh« 
Fifeher von Erlach in Entwurf einer hiftorifchen Architedtur. 
fbl. Leipz. 172;. Caeterum, ut defepteno miraculorum nu« 
mere fere convenit inter veteres> ita non eadem omnea 
in fcriem iftam referunt. v» Montfaugon Ant, ExpK T. Ill, 

P» I p. ^71- Q» 

Aedes Dianae Ephefo 

' v^ felodt. NN* ant. ex mufeo Jac. de Wilde pag. 9 1 & 
164. HI^SSEL. Dianae Ephefiae aedes a Ctefiphonto 

Gnofio conftituta Jomicsie arChicet^urae eximium fpecimen 
erat : dipteros fuit, tefte Vitruvio L. III. c. i. CteOphon- 
tern juverat Metagenes fill us. Verum ab aliis deinceps per- 
fedtum eft opus. cf. Vitruvius in praef. ad L VII. & Plinius 
^« XXXVI. 0. 21. Formam aliquo modo ex nummo diju- 
dicare licet Rudera quaedam fuperefle, varii tradidere^ m 
quibus Pocokius in itinerib« T. 11. {f si* Ichnographiaia 

Pds 
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cxhibet idem tabula L. cf. & Montfaucon antiq. expf. T.' 
11. Suppl. tab. IV. Fircherum , de quo dixi « non moror. 
Sed praetereunda non eft filentio diflertatio Job. Poleni de 
tempio Ephefio in Commentariis Academiae Cortonenfts T. I. 
P. 11. Nee volam nee veftigium ejus ullum fuperefle hodie« 
que , Chandlenis nuper teftatum fecic , idque in operc ext- 
mio, quod allegatum eft fupra ad Maeandrutn pag. 144. 
Neque is architedurae Jonicae alia documenta^ Jonia quae 
fervet ipfa^ dedit, praeter rudera templorum trium > 
Bacchi , quod Teo9 » Minervae , quod Priehe , & Apoltinis 
Didymaei, quod Miletus habuiL O. 

Maufoleum 

▼. Propertiuk L* III. ekg* i, t. 57. & MartiaKs L. X. 
ep. 6). Caeterum male Heinf. collat «7r«>p. Gud. Aiau* 
fotoiwn : nam Graece M«v9-«JAfM% hessel, Adde Strabo- 
nem L XIV. p. 6^6* In mufeo Johannis de Balfamo olini 
nummus extitit, in quo id opus Artcmifiae reginae fpe- 
ftatur. Aeri incifum dat Gualcherus in Tabulis SiGiliae 
ant« p, 2;« recuPis in Thefauro antiquitatum Sicularum T. 
VI. p. Ii9« Inter recentioies de Maufoleo vidert meretuc 
Caylus in Diff. inferta Commentariis Academiae Eleg. Litt. 
Parifinae T. XXVI. p. ^21* ubi Maufoleum Maufoli cunt 
alio quodam in Africa reperto comparat^ O. 

Coloflus Rhodi 

Euftathium lege ad Dionyfii orb. defer, v. ^04. porra 
¥id. Simonides in epigr. Graeco L IV. cap. 6. ep. 4. Sc 
infcriptio in Gruteri corp. infer, pag. CLXXXVI. n. u 
HESSEL. Epigramma Simonidis in Brunckianis analedlis 
babes T* I. p. 14). Corruit terrae motu opus id Charetis 
Lindii cubitorum feptuaginta, annis ante C. N. sag* ttile 
Polybio L. V. e. 88. Suo tempore proftratum jacuifle* re^ 
fiatur Strabo L XIV, p. 6^2* a genibus confraAum, nee 
Rhodios, oraculo itipeditos, inftaurare eum elfe autos. 
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Secimdum Livium L. XXXIV. c. 7« jacens quoque miractu 
b fait , pauci polliam amplt6iuntur , majores Junt digiti ^ 
quant jderaequt flatuac. Jacuit ad annum Chrifti <^) , quo^ 
Rhodo infula a Muavia Saraceno occupata , aes iftud im* 
manis ftatuae emtum Judaeus mercator nongentorum ca-* 
meloruni^dorfo avexit. v. Zonaras Annal. L. XIV, c* 19, 
Vefpafiani tempore alius quoque Colofllis (a<H;us eft Rbod^. 
altitudinis pedum 107. 

Jovis Olympii 

V. Epigramm. Graec. L. IV. cap. 6« ep. 9. hessel, 

ReFertur ad praecedentem articulum^ ut fit ColoJJus Jo« 

vis OlytnpU &c» Phidiae opus fiiit, de quo confulendus 

Plinius L. XXXIV. cap. 8« Epigramma laudatum venufta 

veflie Ladna dohavit Hugo Grotius: 

Juppittr ad terras ^ an ad aethtra Phidia ytnit , 
Ut vifo fieret talis imago Deo? 0. 

Domus regia in Ecbatanis 

Ecbatanorum urbs & palatium Cyri opus fuit. v. Strabo 
L. XV. p, 731. Neque veteres Memnoni unquam attribuere, 
a quo potius palatium , quod Sufis erat , ftrudlum referunt; 
Herodotus L V. c. s h Aelianus hill. anim. L. XIII. c. 1 g. 
Paufanias L. IV, c 51. Stephanqs Byzant in voce Sk>.^. 
Quum autem additur, lapides paUu'ii Ecbatantnfis aura vin^ 
Hos faijji^ non prorfus ftramlneo fundamento idnititiir. Po« 
lybius CO loco, quo magniiicentiam ejus aedificii operofo 
defcribit, vidctur nobis perfuaderc vcUc, auro argentoquc 
id contedtuoi ftufle. v. PolybiMS ed^ Erneft, T. II. ?• 2jsv fq(. 
s. QROIX. 

Murus Babylonis 

SchoUaftes Theocriti ad edyll. XVL verf. loo. 'n^ii^m^ 
Scholiaftes Dionyfii ad orb. defcript, verf. ioq^^ Dp^N K\ 
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Scholiaftes Juvenalis ad fat X. verf. 171. Babyhrum figmfi' 
cat Per/arum civ'uaiem : quam coHdidii urbem Semiramis N'ua 
uxor , & coHili laitre nauuvit ; quern hodie dicimus orima* 
mm lapidcm^ In hoc iptur urbt Alexander devWu Perfis 
ingreffus veneno peiiit, Haec urbs fexaginta mUlium circuim pa* 
tet y ex latere co&o circumdata muris , quorum latitudo ducery. 
tos pedcj detinety altitodo quinquagtnta. Porro videfis Diony« 
iium perieg. v. 1009. & ad h» 1. Euftathium. Prifcianun 
pcrieg. V. 9 JO. Theocritum edyll. XVI. v. 99. Propertium 
L, III, cleg. 9» V. 21. Ovidium metam. L IV. v. s7» Lu- 
c^num L. VI. v. 49. HESSEL. Omiflbs heic video He- 
rodotutn L. I. c. 179 feq« Diodoi;4im Sic. L. II. c. 7. Le^ 
pidus e(l labor viri caeterum dodti , Athan^fii Kircheri> quo 
in fcripto , cui dtqlum fecit Turris Babel , excufo Amft. 1679^ 
f egiam Babylonis urbem aeri incifatn leAoram oculis objiciu 
Atqui ex ifto tamen libro in permulta aiK^orum diverforuni 
opera tranfiit, 0. 

Pyramides 

( Acron & Cruquianus enarracor ad Horatii L. IIL od. )o. 
verf. 2. Pyramidesi autem proprU reg^m Aegyptiorum fepul" 
^ra fun( ingenti mole confiruHa , 6* in cacumen eduHa in mo- 
dum fiammae furgentis ; unde 6* eis nomen efl inditum, Por^ 
phyrion: Pyramides regum Aegyptiorum fepulcra funt adeo 
ingenti mole faxorum in mediis arenis Aefypti firuEla , m inter 
feptem miracula habeantur cf porro Epigr. Graec. L. iV. 
cap. 17. ep. 2. Horatius L* IIL ode )o. Propertius L. IIL 
eleg. I. V. $7. Marti?ilis L. VIII. ep. 56. Caeterum hodier- 
nam pyramidum formam defcripfit CorneL le Bruyn idn. 
cap. }6. Hpss^L. Cornelio le Bruyn junges Greaves py- 
ramidographiam, Pocoke*s Travels T, 1. Maillet defcription 
de TEgypte. Norden voyage d'Egypte & de Nubie. Shaw's 
Travels. Niebuhrs Reifebefchreibung nach Arabien. De ufu 
pyramidum uti divcrfiflimae funt fententiae, ita pervul- 
pta eft ea, quae fepulcris Regqm inferviifle fiatuit. In 
America quoque tumulos fepulcrales , pyramides qui aemu- 
lentur , reperiri , oftendit Antonius de UUoas in Noticias 
Aniericanas. 4. Madr, 1772. O. 
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Achelous/i36«|53 Alaba 
Acheron/ 92. 28) Ahbon / 
Acheruria/.244.2so Alabum * 
Achrides V. Achris* Alamanni f. 

fd, 10$ Alani f. 
*Ax*^*®- / 50 Albanus /. 

Acidufa /a. 219 Albia ^ / 
Acis / 



ix« 119 Alpheus/ 109.220 
222 Alpia 291 

8^ Aechiopes Indi p, "io^^^^f^ 210 
8) }4* 381 Aitiauia 28^ 

84 Aetna /»» 320 Alybes f. ^87 

8) Aetolij?. 38< Amanicae/n^/t^joo 



97 Amarantii/^. i6j; 
3 So Ainarantus/R.o/.i6s 
29s Amafeaus / \. %%^ 
119 21» 

72 Amathus 270 

I)) Amazonhjs/I 209 

III Ambracia 390 

66 Ambraciusjfo. 274 

6 s Ambracus . 274 

i!^ Amenanus/ %%, 9X 

J91 Amyclac }7« 

379 Amy monc/ 80.81. 

a98 ,277 

70 Amymonium /. 80 

291 Anapus/ 62. 6$. 



60 Albion 
Acragas / I28«i3i Albium Intemelium 91. 247--949 

Acroceraunii ^. ; 1 1 187 Anas / i\ 

Acrocorjnth. /11.231 Albis 29I Ancon 296.298 

Acyphas/ 99) Albuia 19*203.293 Angitiae /z^/nitx 2^z 
Addusifi 2S7. 2s8 Alburnus/n.292.29]^ Aniea- 112 

Adoreus n^ 188 Aldefcus^ 364 Anopus/ 60. 91 
Adrian/ S7 "Axy^ /T 71 Anthcl? 172 

Adurus/ 92 "^AMip f* 84* 94 Anticyra 184 

Aeas /. 7o« 3^3 Alofus 71 Antiochia x6o 

Aegonus cqIUs 363 Alpes m^ 36s Ai|tium t6, 28I 

E c 2 
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AnthiniSibyUje 243 Arimarpi j;. 72. }6^ Aturus / . ft 
Anxiris 252 Arimafpa / 71 Avcrnus /. so. 257. 

Anxur 212 Ariminus/1176,177 524 

'Atixeg f. ijj Adminum 176. 29^ Av^ns / 292 

Aoniai6i* 2x8.326 Ariufia r^jf. 289 Aufeia/I 16SI 

3125 Armenius m, 164 Aufens/ 28 1 
%fi!®-/. 2}. 24} Armoricif. .410 Aufidus/ 28s^ai2, 
Aous/ 70. I)) Arnus/ 190, 224 22; 

Apamea i6q Arfacis t 198 Auguftus «. J07 

Apiarium 1 8 7 Arfia /. 1 04 Aqlon m. 1 1 s 

Apidanus/: t7jArfinus/ IIQ Auranitis 40P 

ApoUonia 5. 3} Afcania/ 49 Aufqna 3^8 

Aponus/ 242 Afcapiae i 49 Aulbnc^/*. 4. 2K 

Aprufa / 176/ 177 Afconis fofi^ 28) Autololes jj. 391 
Apfiis/ - 118^84 A(cra 326 Axenus/. 41 

Apulum AngUftum Arcuris /* loi Axiopolis 104 

382 Afia/*7. 89^»o.27S Azania 228 
Aqoileia 240 Afignus * / ^^ D 

Arachthus/ 370 AGnarus / 59 JSabyloa 4*7 

Aracynthofi /». -288 Afine 390 Badra 89 

Araur L - — 97 AGncs / 59* 199 Badriana 505 

iAraura 97 Alinius / 199 Bagos ♦/ 12,- 

Arauris / 96 *A«(^ / 104 B«yf«V / 86 

Arauraris/ 97 kio^i pLures / _ 76 Bajae 25/ 

Araxes/ 162. 347 172. i84 Baphyas/ y^ 

Arbies >. ^ 1)4 Afopia reg. 76 Baphyruj>/ 106 

Arcadia js9 Affon /. . 27s Barbana/ 36? 

Archaeopolis 368 Aftaqenus '/«. 49 Barcacif. 408 

archeinorus:^;234. Aftraeus f. 92 Barcaaii p. \%^ 

22 Aftras *i», 360 Barce 38s. 38^ 

Arcoqnefos 318 Aftura /. 283 Barcitac p. jg? 

Ardurds/ x66 Aftyra 28s Baftarnaep. 379 

Arene 77 Atalla 94Bathys/ 20? 

fixtth\xtiitplur€S22i Atax ^g Bebius ♦«, 302 
Arethule /a. 218. Aternum 79 Bebryces/i. is* 162 

230 Atefia / S7 422 

Argia * no Athamanes />(. 2SS' Bembinadia 344 

^rgos Hippium 81 381 Bcnacienfes f • 247 

Ariafpae/v 72 Adnum zo% Betievencum 374 

Aricia 21s. 260 ^Arnrdv /^ 57 Berecynthium ca* 

•Aricina vallis 228 AtrianHs/: 57 7?^//. igg 
kticinum^nem, 212. Atures /?. 68 Betecyntia ug, 301 

■260 'Atov^t^f, 68 Berenice ;86 
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Bicomius/ i84 
Biftonia ^87* I9t 

Bithyni p. ^zz 
Boades /. 6. 8s 

Bodencus / 109 

Bodincus — 

Boeai p. 108 

Boeoti ysi 219 

Boeocia joo 

BononiaRheni 176 

Boras //i* ^02 

Boreon m. jo^ 

Bori^us 19?. 302 

Boryfthenes/ ijjs 

Bf«>o(^<»$ / 86 

Brentefia z^i 

Brigulus/ 46 

Briniates /I 8S 

Bciva Ifarae 1 1 1 

firivanUar^ . iii 

fimttii /. 405 

Bruttia/W 271 

Budini p. )94 

BoVtXSvXQi p. 424 

v^acidari p. 

Cadae 

Caelius nu 

Caenepoiis 

Caefena 

Calor 

Calpe 

Calydon 



72 
120 

292 

J"^ J97 
?8l 



Calydonia 108 

Calydonius / 44 
Calus f. 92 

Catnarina 132 

Camerteis Umbri p, 

JI2 

Canufium \% 

Capenae 113 

^penilttci )12 



Capicoiinus m* )66 
Cappadogia ^00 
Caprea i. 19a 

Carei /y. 402 

Cares p. 2)9* 401 
jCaria 402' 

Caricum 402 

Caricas 402 

Cans 402 

Carmaniusm. 358 
Carmanor/ 136 

Carmanorius/ii. 373 
Carya 402 

Caryftas 390 

Cafilinus/S* 97*21 p 

CafiUoiuin 97 

Cafius m. 159 

Caftalius/o. 141 

Caftra / 402 

CaftraConftantiai84 
Caftqr */ 275 

Cafulinus • / 98 

Catabathmus 384 

Catana 66 

Catarradtes / 146 

^/et^q^-Caucafus m* 
28-122^ 304*H^ 

Caudium 374 

Gayltrus/ 27^.37? 

Celaenae 14* 116. 

145. 306 

Qelcaep. 360. 392. 

420 

Celtiberm 3 6 1 

Cena 9 1 

Qentumpellao 142 
Ce^hiffis /* 99 
CephifTus/ 99, 2 3 3 * 

Ceramus 402 

CerauniukQ 369 

Ceraunii /»• 165 

Cercc / %6 



Ccrtis / 8tf 

Cefero 97 

Cetus / 197 

Cbaboras/ S5- S7 

Chalbii/y« 38^ 

Cbaldaeiii, 38? 

Chalybs/ 387 
Chaoiua 119. 317. 

. ^ 26g 

Xi<Aif <ov 3 1 ( 

Cherufci/^ 5.70 
Chcfyrius/ 379 
Chimora 3 1 1 

Chio 27, 289 

Chius 3^7 

Chryforrhoasyi 169 
Cicones f. 34. 387* 

CiGonum/tfv. 194 
Cichyrus 92 

Cilbiani m^ 90 

Cimbri p. ^zoi 
Ciminus L m, 2$o 
Ciminia fllva 25Q«. 

Cimmerit p^ 422 
Cinga / I ^6 

CinyresXinyria 309 
Circaeus campusi63 

Cinceit 26. 280* 2S3 
Circius / 8^ 

Cithaeronm. 32^ 
Clailis/^ I39« 224 
Ciarus 307 

CleonaQ 341 

Clitor 927 

Clitorius fo. I. 21. 
227, 228 
Qitorium 344 

CUtumnvis 9,9i«ici, 

112. 22( 

Clocotinitza*0i.36| 
Cogytus/ 28} 
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Coeloflam^ 76 Cyprus i. 2s- 369 Draco/ 191 

Colchis 163 Cyrene )8s Draconcellas / I9I 

Coloe /• 2^4 Cyrrha jugum Par- Dracondus/ 191 

Colophon 26s naffi )si Drepanum/r. 319 

Colophonia 28. 107 Cyrrhaeay?a^ina ^ci Drilon f. 104. 

Columna coeli 291 Cyrrheftica 400 Drioius. Drinus 9*. 
Coinacenus*/. 2S7 Cythera i. 270 105 

Commagene )oo Cytorus )o^ Dryope 389 

Comutn 2s7 Cyzicus )iS Dryopes/^. J4. 3s2.» 

Concordia 241 tS ^ 5^9 

Conozus/ 1 85 Vanapris */ 88 Dulichium 34X 
Contadesdus/ 119 12s Dyras / ig4 

Copais /. 99. 161 Danaftris/ 12s Dyris 291 

Cora. Coras )o9 Dani* & Daci con* Dyrrachii/^. 3i«3S<> 
Corioco 514 fufi }89 Dyrrachium $. 20. 

Coronea 2^)2 Danubii oftiaf. 9. I)* 7i* 71- )<^2« 

Corycium antrum lo) )22. ;62, )7^ 

}I2* JS2 Daphnus )68 I7 

Corycus jr4 Daffarites/ 109 ■■^cDatant 427 

Cos i. 2)7 Pavi p, )88 Echinad^s it, 42 

Cofyrus/ 207 Daunia )g2. 417. EgQriae/ 228- 260 
Cragus m. } 10*40$ DecennoviiA 281 EIca 59 

Crater /I iqo Dehebris/ 291 Enipeus^ 74 

Creta 29. 919 Dellos 19^ Enippe )oo 

Creteus ager Area- Delos /, 28. 503 Enifeus / )o6 

diae i^z Delphi 21*229.351 Enna 99 

Crimifa -93 Didtaea ^p^cv^ 191 *£yyW« 231 

Crimifus/ 9), i)f Didtynna 316 Emella 94 

Crobialum |Q9 Didynaeus j9i« 316 Ephyre^« g2 

Cromnae juga )09 Didymi 01/ 319 Ephyra 362 

Cruftumerium 97 iUy>^«^f 198 Epbyri jgr 

Cryftallus /. 1209 Diglito/ 198 Epicrene^.218.230 

Cumae 210. 244* Dindymus m. 120. E{>idanu$/r79. 172 

ns , )Q$ Erafinus/gi. 277 

Curetes p. J 8 1 ♦ 4Q4 Dindy mis j 1 8 '?f &<r(rdf / 128 

Curetis \ii Dirce/o. g2* 218* Erembi/^. ^gi 

Cyan(s/a. 60 2)o Eridianus f/19 Rho- 

Cybeie m, 116 Dium 106. 549 dano ig2 

Cybella ]o6 Dodone z^6 Erigon^ / 137 

CydoQia )I9 Dolionis )i8 Erymanthusc?/?. 6*^ 

Cygnus*/ 96 Donaccs p. 2U 321 

Cyllene 308. l^i Dorylaeum 120 Erymanthidesj/i/voe 

pynthus/».288<30i Dotius c^fffip. 299 }2i 



/ 
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Eryx 94 GargaphicvaIlis2}o Hebtiis / jgg 

Efquiliawusm. J2i 2)i Helbefius/I 127 

Etrufci/^. 421 Gargarenfes p. }2} Helicon 30^ 329! 

Evenus / 35? Gargaridae reSlius 326. /».£*/. 161 • 

Eugubium 297 Gangandae/7.32} 218*291 
Eurotas / 9, log. Gargaridae/?* 396 Hcliconis W/wortfW- 
115. 209.!2io»30) Gargarum cacumen lia 325 

Eurotis ♦ / i©9 Idac > 323 Heliconiatempe275 

Eurus/ 120 Gela 27 Heloria — 126.275 

Eufebon chora i8* Geloni p. 379 Hemedus m. 113 

199 Genefis / ,119 Hcneti p^ 416 
Euthymedia 122. Generus / X19 Heniochi /. 92 

124 Geon f ro Nilo> it, Heraclea Trachinia 

Euxinusfa. 278 proSequana/ 184 ^6 

17 Gcpidia 389 Heraci m. 95 

Taber /. 11a Germalus m. 377 Herbeffus 127 

Falernusm,! 15.334 Germani/?*379. 420 Hcrculaneum 189 

Falifci 3 J • } 6^ Gcrmanes p, 392 Herculis pan. 3 3 7 

FanumFortun. 355 Gcrmanii p. 392 Hermefia 368 

Farfe * 113 Gctae/7. 379*388. HetmcHs/tf, 120 

Farfarus 112 422 Hermione. J89 

Faffis-*/ 166 Gion */ 184 Hermon/ 120 

Fa ventia . 177 Glanis f. 139 Hefperides /^. * j 8 5 . 

Feronia 367 Glaucus / 164 . 385 

Fifcellus m. 148 Golgi 270 Himera / 117 

Fucinas /. 16^ i68* Gordiene 340 Himerus / log 

409 Gothi p. 393 'iflTftJfoi^ p. 11% 

FofumAppii 26*281 Graea 234 Hippocrene>&.2i8* 

Gravifcae 14' 2)o, 231 

J" Guntia/ J07 Hippus/ 164 

Gactuli/?* 384 Gygaca /♦ 90 Hirpi /. 367 

Darac p, 39X IJ , Hirpini i^, 246^ 

— -Baniuraep.39i "adria <y^ 6 Hift */ xiz 

Galefus/I 109 Haemimons 327 Hyampolis 341 

Callus/ 306 Haemimoncani /. Hyantesf. 219 

Gammaides w. 363 328 Hyantea Agaaippe 

Gandaridae /?. 396 Haemonia 273.425 219 

. Calingae 396 Haemus m. 363 Hyantea tf^ua 225 

Garama 39s Hales/ 59 Hyllus/ 120. 369 

Garamas J9S Haliacmon/: 136 Hypaepae7.89'nj 

Garamantesp. 391 Halizones p. 387 Hypanis/ 114. 129 
0argaphie jft. 2i, Hammonis fp.ntm, Hyperie 26.132,276 
2i8« 2}o I. SI* 89 Hyphafis 114. I7r% 



vTades 
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X KoWJ^fiAU^- OT. H? Lilaea g^^g* jq 

Jadera,Jader 1)6 Koo^ r*m Danubii AijuoUuff. 158 

Japygia J8* ^* AifuwuyJfian 259 

Jaflii Dad /^. }«* Karpaluk * %$o Linua /. ijg 

Jatcr / 137 Km»« «anfio 9! Liris/. an. 853 

Ibcri/* . 560 Kfw®- m. J^^ Lifliis 73.105 

Iberus/ 397 , ^ , Aw^ /. 71 

Icanus/I 3ast J^ampca /«. .321 Lycani /^. 382*40? 

Idarn. ao.29. 215. J-a^^™™^/^* 187 Luccnfes /. 265 

J 21 Laodicca ad Lycum L^cii p. 407 

Idaliutn 269 7^ Lucrinus /* 323 

Iguvium 29? I^Pethos 404 LuGa* 407 

llargus / 307 J-wwp- lapidcus I82 AyrMxd* I7. I83 

Ilerda 1^5 Lapitha m. 77 tycaeaArCadiae332 

Illyrii p.. 4I4 Lapithas m 404 Lycaeus m. 307.331 

Illyricum 104 i-apithae/?. 32.35o» Lycaftus 140 

Imabusjw. 3^8 , ,, J 5 7- 4© J Lychnidus lo? 
Inachus/ 81. 136. fapithe 404 Lychnidia lo? 
' 353 Lapithacus /». 404 Lychnitcs . 9. 104 

Indqs/ 123 Lapithon;?, 4*4 Lyceum 33a 

incShm^op. 231 '^'^affus 3^2 Lycia 310 

Innefla 2?S Uyimum 149 Lycii p. 4o<^ 

InteramiiatesNartjes Laufonms /. 259 Lycinia ftagna 81 

p. 149 lauionna * .2^9 Lycormas/: 107 

Inycon i^i lAJi p» ^^^ Lycl plures fi^ 140 

Ifamnus/l3^ 322 t^^i /. 4Q4 Lydia 126, 144.402 

Ifanum/.4r«A 135 l^dturn ctfri«». Id^ Lydius/ 120 

Ifapis/ ^ 17^ , '*5 Lynceftis - X37 

*'l<r<»f/ '« «4i Lelcgesf. 239.404 Lypcift» 137 

Ifam/ ; III Lcontini^ 22.236 Lyncus ij^ 

ITargus/I i)iy Wna / i?p» a*. 8i. 

Ifarus/ I3« . ^7<ii*/7^7. 3" Macralla/^ «c Ui 

Isburus/ 19- 207 LcmaeusA 80. 81 f^^'^f^^^ 89.144 

Ifmarus 329. 387 Letboe / I37 Maunder/ 140 

Ifmaris A 329. J88 Uucas . 34l JJaed;ca $58. 4I0 

Iftcr /; Q, 103. 362* Leucopetra 271 Ma^etis /. ., 278 

392 Litethw %i% Maenalam. 307.331 

Ithaea i. 31. 34^ Libcthrigs m. 232 - J3J 

Ithar 40I Libumus m, 375 Maeonia 90. J7^ 

Libyes p. 391 Ma^onii /. 4«* 



fet Mtiiti AfeVt 

Maiiotis /. 278.2801 Melitene 300 Mygdones p. 42! 

^79 AlevaJ 2H Mylac 171. 175 

MagneGa fid Sipy- Mcbacum ctf/?i 2}^ Mylas / 176 

lum 368 Menaeni /y. 2)5 MyfiMfiithyiiia 49 

M«x«f / 86 MevSof* 2js Myfia \z\ 

Malea ^r. J 71 Mephitis /i^r. 321 VT 

Marathon/ J08 IWeroe 147 -^^ar /* ^'st 

aqua Marcia i68« JVIerus m. ^42 Narbo/I 6g 

252 Meflanicus 282 Narcifliyi. i^j 

Mociuot }Jjii,vti 260 Meffapia 582 Naurus / 74 

Mariandyiy /. 244 Meflapii p. 18$ Nebrodes m^ i;o^ 

422 Metagonids/>r. 411 3201 

Maritia * 120 Mctanaltae p, ^88 Ncda/ jji 

Mar marica } 8 < • J 90 Metau tus / 222 Nemea reg. f. 3+4 

Maro iiii 130 Metaurum 143 Nemea//vtf 22.13^ 

Marpeffus 336.337 Mevania2i.ioL2i2 270 

MarQ />* 6. 252 Mevanas /?. 223 Nericurri 341 

Mafius m. 340 Mida^/a. 146 Nericos i« ^41 

Maflaefyli /^. 467 Midaeum ^tf/?. 174 Neritum ^41 

Maflagetae p* 393 Miletus 266 Neretum * ^ ^41 

Mafflce 3^6 Milyas 406 Nefonis 423 

Mafficus 323. 334 Milycs p. 406 Ncftus / 3<;g 

Maftramela /* 182 Mindus/247. 258 Neuti/7. 379 

Matava I43 Minde */ 144 Nigretes;?. 390 

Mataurus/ 143 Mirido / 142 iJilos / I84 

Matoas / 103 Minium* 143 Niofbe fo. 81 

JVlauretariia 408 Miriterius/ 77 Niphates m. 31.340, 

Mauri/. 38J. 386. Minthe m. 77 Nifa v Nifla 130 

J 9 1* 408 Mirtturnae 139 Nomades j;.393.4i1 

jMauritania 382 Mintufnenf. /. 271 Nonacrw L 283 

Maorufia 408 Minycius/ 77 Nuba /* 39^ 

Maufbna 338 Modra 116 Nucaria/. i^S 

JVlaxerae p^ 338 Moefia 388 Nueeria 3^ 190. 

Maxyes />♦ 407 Molochath/ 408 191. 368 

Mazara 187 Moloffis 2^6 Numidae/r. 384 

Media 122. 124 Mofela*/ 142 Nydtiiiius/ 48' 

Medobithyni/7. 422 Mofella, Mofula, Nymphaeum/7r.32a 

Medoacus/. 241 Mofalla, Mufella/ Nvm^^^ w. 1494 

Medus / i«8 143 340' 

Melanchiaenif.394 Mnrcus m. 292 Nyfa 314^ %^z 

Melantius m. 300 Murgentium 19a Nyfa m. ^^z 

JVIeIas/r75.i7o.i84 Mufti 86 Nyfii ;« jtmai Parnaffi 

JWelita 276 Myctnac 277 J9« 
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V^axia 15. 194 

Oaxus 1^2 

Obii m, 365 

Obringa / 142 

Obfci /?. 412 

Odomanti r. 358 

Oeagrius/T 120 
Oeciipodiayi. 218. 

230 
Oeneus/ j 50, 351 
.Oeta /n. 255- JiS* 
OereHerculca J48 
Oefia / XII 

Olana 282 

pibia 12^ 

Olcampfis/ 209 
Ollius/ 2s8 

Olraeus/ 161 

OXSyM-Sfoi /7. 424 

OXfl-xo/ ^, 424 

Olympia 219 

Olympus /». 1^2. 
209. 2)2. 332 
Olympus 0/7. w. 345 
Olympus Pierius 
^ . H^^ 547 

0/Aojp/X3< p. 424 

'O/CCojpoi/?, 424 

Oncheftus /^ 74 
Onobala/ 199 
ppici /?. 412 

'0(?/acoi /?. 412 

Oplci /?. 412 

Orbelon m. 364 
Orchomenus / 21. 
77. 219 
Orcus 19. 209. ^10 
Qretani , Oretania 

ISO 
Oriens f, 16 1 

Oriends civitas.j6( 

priundus/87. .10^ 



6 

79 

79 
106 
212 

424 



Oropus 234 

Ortygia i. 220 

0{Ia/n.i62.2;2.2s$ 
OfFa m. op./! 347 
Oftia 
Oftia Aterni 

Eterni 

Othrys m, 9 
Oufens/ 
Om>sXifjiJ^Q^\ p. ' 
OyoXflVxs;* OvoXovT' 

y,Ol, OvdXTKOip, 424 

Ov§uvov S/^f(^ 34^ 
Oxus/ s 7. 89. 152 

Jl achynum /7r. 174 

Padtolus/ 1 20. 572 
n^SoVo^ 282 

Padus/ 9. 109.282 

.H9 

Padufe /. 

Paluelte 
Palaeftinus/I 

Pal acinus m, 
Paiica 

Paliciims fo. 
Palicorum crateres 

236 

/. 



82 
41 S 

84 
'8) 

li 

2JS 
23<^ 



Palladis /. 
Pallantias /. 
Pallenc 
Pamifus/ 
Pangaea /. 
Pandoia 
Hocvvovioi 
Hocyrxycixg fl 

Panticapes/ 
Paphos i. 



236 
286 
286 
286 

74 

34S 
423 
414 
167 

167 

364 

270 



Parafopii /?♦ 76. 503 
Parifii 17.18; 

Parifina i. 17. igj 
Parmiflus / 162 
Parnaflus m. 225 
Parnaffus Jis»j;8. 

Paropamirus/n.i22. 

124. 304 

Faros i. 76 

Parrhafia op. reg, 

Parrhafis ardos 

Parrhafius/n. Par- 

rhaiium /z^/Tz. 413 

414 
Parthalis 396 

Parthenia 3^4 

Parthenii p, 115 

Parthenias , Parthe- 

nius^Parchenicum, 

Parthenope ^c. 

Partheni /7. 355 
Parthenius fo, 231 
Parthenius m^ 331 
Paryadrcs m. 16 s 
Parus L 30. 336 
^<?g^«, marmorea 356 
Pafitigris fl 197 
Patara 217. 22s 

Patzinacitae*p.389 
n>jW^ /! 269 
Pedalium 25. 269 
Pedicus / 269 

Pegafus 404 

Pelasgi 42 £ 

Pelethro.nii p. 403 
Pelion /n. 74.232. 

H5. J47* JS7- 
403 

Pellanides /c^. 25? 

Peloxus/zir Ji7i'36/} 
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Pcncus/ S7« 74« 

27;* 547 
Pennini m, 297 

Fentapolis ^8^ 

Perce / 86 

Perrhaebi p. z» 42. 

2SS.n2»5S7-4o? 
Pefaurum * 172 
Peuceda ;82 

Ph^acra cacum.ld^c 

Phanae ; ^ ^ 

Phanas ♦ 55s 

Pharae ^g 

Pharybus / 106 

Phafeiis 310 

Phafis 166 

Phegia ^21 

Pherae 74 

Philae Aeg» 28I 

Philaenorum arae 

286 

Philippi ^s8 

Philyra/. 416 

Philyreisi^ 417 

Philyres p. 41 ^ 

Phla i. 286 
Phlegraeus ^amp. 

Phlyus 3 44 

Phocis 52. 551 
Phoenix/ 75. 17; 
Phrixus/ 277 

Phrygia S9*M8 
Phryges f . 422 
Phy fadea fo. 8 1 
Picernum 202 

Pieres Js8 

Pieria 2^2 

Pimplea 2}Z 

Find us w. 2. J2.42. 

Pindus ^/^. / JSJ 



Pircne fo. 

Pifae 

Pifaurum 

Pi fear ia 

Fitonius / 

Pometia 

Potnpeji 



2^1 
296 

172 

79 
2^8 
28f 
191 



80. 212. 280 
Pontus/I 18 J 

PoGdonia 40^ 

Praeneilc 28* 298 
Preftion ^48 

Privernum c8 

Prainathe/>.8i.2i8 

230 
Pfophis ^21 

Ptolemais ^89 

Pugna * 94. 9 S 
Piiceolr 20.2 10. p; 

Pytenaeus /»• 561 
Pyriphlegethon / 

24s- 285 
Pyrrhaea 423 

Vluerquctulanus /w. 

507 

Ivavenna 282 

*P«uf«fij /! 96 

Reacinus/. 261 

Rha/ S7 

Rhatnnus )6.6 

Rhenusltal/ 176 

Rheon / 166 

Rhodanu^2S8-)89 
Rhodope ^64. )88 
Rhodtts i. 21. 22 
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Diomedis tempium 241 

Dlrcaeus cygnus 229 

Birce uxor Lyci 229 

Ions Jovis Dodonaoi 269 

Dodonaei lebetes 269 

Dodouaeum oraculum 267 

Domidani via 210 

Dryope fil.Eurypyli j^o 

Echinades 42 

Bphialtes 326 

equi primus Ufus 403 

Erymanthis urfa 321 

Bryx frat^r Aencae 320 

Eumolpus 422 

Eurotas tog 

Eurypyli fcutum 360 

Fanadci 116 

Farnefius taurus f29 

Feronia nympha 2^2 

ejus fcftum 367 
fines Afiae & Europae 125. 

166. I9/204«209.3g4 

Afiae & Africae i4g«i66 

184. 
fiumina aurifera i2o» 169. 

200, 373^ 
[ incruftanda 6. 78* 190. 

191. 194. 19$ 
fub forma tauri in NN. 
41. 117.129.i42.1so. 
186. 192. 



flumina fub terra labentia tg 

198. 202. 219. 2Z0. 

226. 326. 

cum aliis non mixta 16, 

1 68* 220. 2^8 

fuper aliis defluentia 220 

fons crefcente iuna crefcen» 

249 
inflammans 256. ]io 
Fortuna Praeneftina 300 
fofla Augulta 2g2 

PhiUftina 283 

Galii )ig 

Germatiicus & Agrippin^ 220 
Gradae 219 

Gygaea Minerva 25; 

Gyges R. 2sJ 

Hadrianus 2^3 

Haemus Borcae fiL 363 

Harmonia 14* 141 

Heiiades 9. no 

Helicpn humanitate clarus;26 
herba Scythica 279 

Merois 2gt 

Hercules 

Augennecat 35? 

Acheloum domat 4' 
cum Centauns pugnat 6^ 

7^« 3^9 
lubigit Dryopes 389 
combuftus 31. 348 

Monoecus 3n 

Idaeus 3^0 

Tiryndiius 348 

Ciminum lacum creac 

250. 251 
apudMolorchum 29.270 
ad inferos abic & Cerbe- 

rum domat 9 2. 2 44. 3 71 
hydram Lernaeatn con- 

ficit t6^ 276 

parum decenteramat Py- 

rencn 361 
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Hercules 

' Lucrinam molem excitat. 

columnas ponit 311 

Herculis fiiii 

Agathyrfqs }8o 

Gelonus 580. ;94 

Iber 597 

Celtus 397 

Herculis lucema Athenienfis 

349 
Hermione 14- 141 

Hefiodus 27. 291 

Himerus 108 

Hippolytu5 2o, zii 

homines verfi in voluqres 27^ 

_Hyantes rex 219 

hydra Lernae^ %6, 276 

Hylas 48 

Hyperia b6 

Hypfipyle 2J4* 23s 

Idaea mater 330 
igne qui non aduruntur, Hirpi 

ad inferos aditus 51. 244^ 

J70- J 72 
Juba , 408 

Julia moles 2^57 

Jovis natales 331 

Dodonaei oraciilum 2^6 
Jupiter infens jitS 

Ammpn 26g 

ApenninU5 Z97 

Carius 4 

Clitumnus 1 01. 102 

Faginus 268 

Lycaeus 331 

Olympius )46« 427 

Tarpejus 222. 37^ 
jusjurandum Falicorum 22 

Juturna 417 



Ixion J 57, 40? 

Lapithae ;2. 2^^ 

Lapitharum bella 350, 357, 

40? 
Latona 217* 305 

Latonae templum 2x7 

lavacio Matris Deum s* 69 
Lelegia 40^ 

Lelex 405; 

leo NemeuSj Cleonaeus 344 
Lerna malorum 277 

Libethrides mufae 23^^ 

lingua Celtico-Britannica i^z 
Liriope mater Narcilli 231 
Lud 40^ 

Lycaeus Jupiter 33|i*4lS 
Faunus 33c 

Pan 41/^ 

Lycaon 3 3 j 

Lycus fii. Fandionis 4^6 
Lydus 4^% 

lymphati 116 

Lyficratls a^dicula Choragic^ 

J 49 
Maenades 364 

Maeon R, 402 

Maeonides 40^ 

Maja %^i. 307 

M«Xoc»/^eiv 24Q 

Mamers 41^ 

Mareoticae vites 24 
Marica Nympha 2$« 139^271 
marmor 

Marpefium 13^ 

Farium 33^ 

Lychnites 3 3 $ 

Taenarium §72 

MarpelTia, Sibylla Erythraea 

ill 
Marfyas 14^- 409 

Maufoleum 37- 4^^ 

Medea 8}* 264 
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Mediaftuticus 412 

meditatur /7ro minitatui: 21. 

924 
Ittedus log 

lilelampus 77. 227 

iMlemnon 4* 38 

Mephitis aedes 246 

DIercunus {07 

Metagenes 42 s 

Midas i6g 

Minerva Aftyris 98 s 

Minervae natalcs 28^ 

i|ioes 278 

moehitH 278 

Molorchos hofpes H^rcylis 2S 

270 

Murd4 Dea Z9Z 

Murae 22$, 228« 231 
Jliufivum Fraeneftinum 298 

MarcifTus 22. 2)4 

Naupliu3 79, 80 

Nefon 423 

Neflus 9« io7« 348 

Micandef 2(67 

nummi 

Acarnaniorum 41 

Accolei LarifcQli no 
Agyrinenfium 192 

Am^raciotarun^ 41 

Artemifiae 426 

AiTorinorum 9% 

Calpes ) I X 

. G^marinae 132 

Catanenfium s8«<^S*i99 
Colophor>ioruni a 66 
C* Confidii Noniani }2o 
Corinthiorum ;io 

DidynnaQ Cr^t 316 
Entellae 94 

Ephefiorutn 42 s 

Gelporutn 117 

Heracleae Ponticac 52 
Himerenfium 129 



Nommi 

Kvpvxtcirw 314 

Magnetum Sipyli 369 
M^r^nfium 66 

Nicaeenfium ig{ 

N/0'oe/aw 1 30 

O^niadum 41 

Panormitanorum I so 

Pergamenorum i s o 
Selinuntiprum 130. ig^ 

Sipyli 36g 

SmyrnenGum 267 

Syracufiorum 219 

Tarfenfium 96 

Tf uromenitarqm 1 9 g. 

199 
Tituriae gentis 370 

Tmolitarum 374 

Nytnpha Aetna 191 

' Aganippe :^ig 

Alphefiboes^ ]9g 

Anigriades 77 

Cyane 249 

Podonides 269 

Egeria 212. 22g. 260 

Feronia 25^ 

Libethrides 233 

Marica ^71 

Sebethis ig^ 

Taygeta 375 

Nyfaeus Bagchus 342 

*P«0l(UV & df iWV 1^7 

obfcenus 412 

odium vini 2i. 227 

Oeagrus paterOrphei 120.333 

Omphale 29$ 

Opheltes 2341. 239 

oraculum Delphicum 391 

Clari, Malli, Didymo- 

rum 266 

Dodonaeum ^67. 317 

ininC Phla 286 

Or^ftes 17c 
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Orpheus i6i, J64. J87 

Orphei monuin^ stn 

Ofca lingua 41 ; 

Ofci ludi 412 

Ofcum marmoi' 41^ 

Otus 326 

Oufentina tribus tii 

Faeoniae artes 212 

Pais 148 

Palamedes go 

Palicae urbis vcftigia 2j6 
Palici Dei 191. 193^ 2^5. 236 
Pan JO. 331. 398 

ran Lycaeus 414 

Pandora 42 3 

Pangaeus furiis agitatus 358 
Paridis judicium 3 3 oi 331 
Parifina infula 17 

Parrhafius 414 

Uocroey®^ j 5 7 

Patrodi funus 18s 

Pegafus 2 J 1 
Peleae 77e/Peleades 268-31^ 

Peleus 135 

Pelei votum 189 

Pclops * 47 

pen , furhmitai 5197 

Fenninus Deus 297 

Phaethondades no 

Phanaeus R. 355 

Phidias 37. 427 

Phillyrides CUron 416 

Philyra 416 

Pholus centaurus 359 
Phoenicis fepulcrum 173 

Phryxi tcmplum 165 

pidti ferro Gelonji 394 

Pindari domus 229 

Findus 2* 42 
Pirithous 357, 403 

Polyphemus 4* 67 

Pompejus M. 32. 362 

S* Pompejus 17. 173 



Pomptinae ficcandae 28 i 

populeae forores no 

Praeneile 2S 

Froetides 77. 22^ 

Ffammitichus 401 

pfeudargyrtim 37 j 

Val. Publicola 37*^ 

pyramides jg, 423 
Pyrene Bcbrycis filia 361 
e Pyrenaeis thefaurus Hift, 

Natun 36^ 

Pyrrha 423 

Python ferpcni 22$ 

Reguliis 7 

•p«J>ix<fe 182 

Rhea 3^1 

rhcdeg quid? \%z 
Rhodope Haemi foror 36^ 

rif* act 36$ 

Rolandi antrum 314 

Sabaztus Bacchus 419 

Sangas ig^ 

Sarpedon fr. Minois 406 

"^Offrfi ydfMTI 279 

Selinunds reliquae ig$ 

Semiramis jg. 42) 

Terpens maximus g7 

Sibylla Amphryfia 47 

* Erythraea 337 

Silenu^ i6g 

Sipylend Cybele 368 
Sipylus fil. Agenoris 369 

Soranus Dis- pater 367 

fpeculum Dianae 261 
fpelunca leonis Nemeaei 344 

Stefichorus ]2, 130 

Styx Oceani filia 28 1 

Sufae domus regia 427 

Symaethu$ rex 191 
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tabula Tanadnae pofita zgt 


Turnus 417 


Tantalus R. 


j68 


Tudfco ■ ■ 4ao 


Tauromenii nidera 


199 


Tyrrhcnuj 421 


Taygeta nympha 


J7S 


Typhou iAq 


TeUez 


I48 


Veneris tanum ad Salmacidis 


templum Piaeneftinum 298 


fontcm 2J9 


tecrici unde di3if J?6 


Venus Acidalia 219 


tcut, UTTa 


420 


Cytherea joj 


Thalia 


191. 191 


Erycina J19 


Theodofiua 


2Sl 


Idalia 270. jio 


theoda, terra 


430 


L. Vetua 141 


Theftius 


Al 


vini odium 21. 227 


thiuda, Urra 


4SO 


vinutn AriuHum 27.390. j^4 


Thoas 


41. I7» 


Falcrnum jj( 


thymbra 


ili 


Mafiicum 33 ^ 


Tibeitus Xn urbes inftaurac 


MalTacano %-^6 




j<8. n* 


Mufcatella jjiS 


Tibur 


J08 


Oeneates j^i 


tir , tara 


420 


Phanaeum );4 


tit, Urra 


420 


Virbius 20 


Tniolus Lydiae R. 


nj 


vites Mareoricac 2+. 260 


Trajanus Imp. 
Trajanicxp«dit.Da 


281 


Vogerus, Vofagus^ Vofegus 


rfsac J 89 


44- 55 


trieterica &cra 


IS* 


votum tondendi crinis ig? 


tiibiu 




Vulcani ofRcina 29; 


Fompdna 
Velina 


281 


Xandius equus 20. 21& 


177 


Xwxis confilium abfdndendi 


Trivia . 


212. 261 


Athoi montis 296 


TuifGO 


420 
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